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THE  FOLLOWING  CHANGES  APPLY  TO  PUBLICATION:  Space  Shuttle  Data  Report 


TITLE:  results  OF  A PRESSURE  LOADS  INVESTIGATION  ON  A 0.030-SCALE  MODEL 
(A7-0TS)  OF  THE  INTEGRATED  SPACE  SHUTTLE  VEHICLE  CONFIGURATION  5 IN  THE  NASA| 
AMES  RESEARCTl-ASNIER  11x11  FOOT  LEG  OF  THE  UNITARY  PLAN  WIND  TUNNEL  (IA81A) 


MBER:  DMS-DR-2169  DATE:  November  1975  BRANCH: 


DATAMAN 


lASA  CR-141,836,  Volume  1 A/7C- 
NASA  CSrl6L,  83Zj  Volume  2 /JlO 
NAS^^r^-141_j_83^  Volume  3 a/7 
NASA^  CR- 1417839,  Volume  k //yC /J>  ^ ^ 

NASA  CR-141,840,  Volume  5 /y  7^  ~ /S<X5 
NASA  CR-141,841,  Volume  6//7^-  / S / 

NASA  CR-141,842,  Volume  1 ^ JS^ 

Subsequent  to  publication,  the  following  errors  were  discovered  in  the 
documented  pressure  tap  locations: 

1)  In  table  IV,  the  wing  station  corresponding  to  n = 0.673  was 
erroneously  stated  as  Y©  = 300  instead  of  Yq  = 315. 
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2)  In  table  IV  and  all  plotted  and  tabulated  left  wing  pressure 
data,  tap  locations  given  as  n = 0.673,  x/c  ^ 0.775  should  be 
n = 0.641  at  the  same  chordwise  locations. 

3)  In  table  VI,  spanwise  tap  locations  given  as  Pv  = 0.153,  0.316, 
0.600,  0.840,  should  be  0.158,  0.317,  0.602,  0.839,  respectively. 

4)  In  table  VIII,  the  stated  values  of  SRB  axial  coordinates  Xg  and 
Xg/5-g  are  erroneous  for  tap  numbers  909-932;  tap  numbers  870, 

882,  and  901-908  were  deleted  from  the  test  but  erroneously  in- 
cluded in  the  table. 

This  publication  change  presents  tables  IV,  VI,  and  VIII  as  revised  from 
the  subject  publication.  Users  of  the  tabulated  or  plotted  pressure  data  for 
the  left  wing  should  refer  to  the  revised  table  IV  for  the  correct  pressure 
tap  locations. 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 
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Cij  = C.|  " C|j  ” 

Nf  % \f 

0 0 


C = C - C - C„ 

iTif  rajjf 

0 0 


■'A  ~ ^A  " 

«o  0 


^ET  ET 


^A  ” ^A  ~ ^A 
^SRB  ^SRB 


A.  = 597.56  fV 

hi 


= 142.6  ft 


2 


A.  = 314.10  fr 


A.  = 122.57  fr 
°0MS 
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DATA  REDUCTION  (Concluded) 


SrB  = 236.46  ft^ 

Ik  = 14.75* 

Xbf  = 1329.7  in. 

Xk  = 1263.0  in. 

Zk  = 336.5  in. 

°o 

Base  pressure  coefficients  represented  the  average  pressure  on  the 
respective  bases.  Body  flap  pressure  coefficients  were  as  given  by  figure 
2o. 


Right  SRB  forces  and  moments  were  calculated  as  a mirror< image  of 
left  SRB  forces  and  moments  about  B » 0: 


Forces  and  moment  on  each  component  (Orbiter,  ET,  left  SRB,  and 
right  SRB)  were  interpolated  versus  the  respective  angle  of  attack  and 
angle  of  sideslip  of  each  component  to  nominal  angles.  These  data  were 
then  added  to  provide  total  integrated  vehicle  forces  and  moments. 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 


MOD^L  COMPONENT  BOOSTER  SOLID  ROCKET  MOTOR  - Sai 
GENERAL  DESCRIPTION  


MODEL  SCALE:  0.030. 

DRAWING  NUMBER  : _VL72-000143D.  VL77-000066 


DIMENSIONS  •• 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (Includes  nozzle),  In. 

1789.40 

53.682 

Tank  Diameter,  In. 

146.00 

4.38 

Aft  shroud  dia. , In. 

192.00 

5.76 

Fineness  Ratio 

9.3198 

9.3198 

Area  - Ft^ 

Max  Cross-Sectional 

236.46 

0.2128 

Planform 

Wetted 

Base 

WP  of  BSRM  centerline  (Zj) 

400.0 

1.200 

FS  of  BSRM  nose  (Xj) 

743.0 

22.29 

BP  of  BSRM  centerline  (Yj) 

250.5 

7.515 
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TABLE  III.  - model  DIMENSIONAL  DATA  “ Continued. 

MODEL  COMPONENT:  EXTERNAL  TANK  ■ ^ 

A . 

« 

GENERAL  DESCRIPTION:  

NOTE;  CDlmenaiona  arw  t.n  OMT.  TWR  ) 

MODEL  SCALE:  Q.Q?Q  . ! 

DRAWING  NUMBER  . VL72-QQQ1A-^D , YL78-QQQQA? 

DIMENSION; 

Length  , In. 

Mok  Wtitih  Dla. , In. 

Mox  Depth 
Fineneu  Ratio 
Area  - Ft^ 

Max  Cross-Sectional 
Planfarm 

Wetted 
Base 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


J2kx00_ 


^32 


5.687 


3.687 


Q>Q53. 
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RESULTS  OF  A PRESSURE  LOADS  INVESTIGATION  ON  A 
0.030-SCALE  MODEL  (47-0T5)  OF  THE 
INTEGRATED  SPACE  SHUTTLE  VEHICLE  CONFIGURATION  5 
IN  THE  NASA  AMES  RESEARCH  CENTER  11  x 11  FOOT  LEG  OF 
THE  UNITARY  PLAN  WIND  TUNNEL  (IA81A) 
by 

E.  Chee,  Rockwell  International  Space  Division 
ABSTRACT 

Results  of  wind  tunnel  test  IA81A  are  presented.  The  model  was  a 
0.030“ scale  representation  jf  the  Integrated  Space  Shuttle  Vehicle  Con- 
figuration 5.  Testing  was  conducted  in  the  NASA  Ames  Research  Center 
11x11  foot  leg  of  the  Unitary  Plan  Wind  Tunnel  to  investigate  pressure 
distributions  for  aeroloads  analyses  at  Mach  numbers  from  0.9  through 
1.4.  Angles  of  attack  and  sideslip  were  varied  from  -6  to  +6  degrees. 

This  report  consists  of  7 volumes  of  force  and  pressure  data.  They 
are  arranged  in  the  following  manner: 

Volume 

No,  Contents 

1 I ASIA  Plotted  Force  Data 

2 IA81A  Tabulated  Force  Data 

IA81A  Plotted  Pressure  Data 

3 IA81A  Tabulated  Pressure  Data 

(a)  orbiter  fuselage  pages  1-447 

(b)  left  vertical  tail  surface  pages  448-615 


iii 


ABSTRACT  (Concluded) 


Volume 

No. 

4 

5 

6 

7 


Contents 

I ASIA  Tabulated  Pressure  Data 

(a)  left  lower  wing  surface  pages  616-1254 

IA81A  Tabulated  Pressure  Data 
(a)  left  upper  wing  surface  pages  1255-1940 

IASI A Tabulated  Pressure  Data 

(a)  right  upper  wing  surface  pages  1941-2179 

(b)  right  lower  v/ing  surface  pages  2180-2347 

(c)  SRM  booster  pages  2348-2628 

IA81A  Tabulated  Pressure  Data 


(a)  external  tank 

(b)  miscellaneous  orifices 


pages  2629-3076 
pages  3077-3235 
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FUSELAGE  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0.  MACH  = 1.4 

PHI 

BETAO,  ALPHAO 

0 

916-933 

57 

EXT  TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.6 

PHI 

BETAT,  ALPHA! 

P 

934-951 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

CONDITIONS 

VARYING 

PLOTTED 

COEFFICIENTS 

SCHEDULE 

PAGES 

58 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0.  MACH  =0.9 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

952-969 

59 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0.  MACH  =1.1 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

970-987 

60 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

988-1005 

61 

EXT 

I/O 

TAN/  LONG.  PRESSURE  DIST,  ELEVON 
= 8/0,  SPDBRK  = 0.  MACH  =1.4 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

1006-1023 

62 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPOBRK  = 0,  MACH  =0.6 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1024-1041 

63 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.9 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1042-1059 

64 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.1 

PHI 

BETAL  ALPHAL 

Q 

1060-1077 

65 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0.  MACH  =1.25 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1078-1095 

66 

SRB 

I/O 

LONG,  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.4 

PHI 

BETAL.  ALPHAL 

Q 

1096-1113 

67 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 
ELEVON  I/O  = 8/4,  SPOBRK  = 0,  MACH  = 

0.6 

Z/BV 

BETAO.  ALPHAO 

R 

1114-1122 

68 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 
ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 

0.9 

Z/BV 

BETAO.  ALPHAO 

R 

1123-1131 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

CONDITIONS 

VARYING 

PLOTTED 

COEFFICIENTS 

SCHEDULE 

PAGES 

69 

VERT,  tail  CHORDSIISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/4.  SPDBRK  = 0,  MACH  ^1.1 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1132-1140 

70 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0.  MACH  = 1.25 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1141-1149 

71 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1-4 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1150-1158 

72 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.6 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1159-1185 

73 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 0.9 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1186-1212 

74 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.1 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1213-1239 

75 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

s 

1240-1266 

76 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1,4 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

s 

1267-1293 

77 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 0/0,.  SPDBRK  = 55,  MACH  =0.6 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1294-1300 

78 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS,  DIST  ELEVON 
I/O  = 0/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  =0.9 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1301-1307 

79 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST  ELEVON 
I/O  = 0/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  =1.1 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1308-1314 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


PLOTTED 


FIGURE  CONDITIONS  COEFFICIENTS 

NUMBER  TITLE  VARYING  SCHEDULE  P^ftGES 


80 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST.  ELEVON 
I/O  = 0/0,  SPOBRK  = 55,  MACH  =1.25 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1315-1322 

81 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST. , ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACK  =0.6 

ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1323-1349 

82 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.9 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  y/BW 

S 

1350-1376 

83 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1,1 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1377-1403 

84 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST, , ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1404-1430 

85 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.4 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1431-1457 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Concluded) 


PLOTTED  COEFFICIENTS  SCHEDULE: 

A)  CAF,  CNF,  CLMF  versus  ALPHAI 
CNF  versus  CLMF 

B)  CY,  CYNF,  CBL  versus  BETAI 
CY  versus  CYNF 

CY  versus  CBL 

C)  CHEO,  CHEI  versus  ALPHAO 

D)  CABO  versus  ALPHAO 

E)  CABET  versus  ALPHAT 

F)  CABSRB  versus  ALPHAL 

G)  CABSRB  versus  ALPHAR 

H)  CAFAFO  versus  MACH 

I)  XAC/LV  versus  MACH 

0)  CNALFA  versus  MACH 

K)  YAC/LV  versus  MACH 

L)  CYBETA  versus  MACH 

M)  CHEO,  CHEI  versus  MACH 

N)  DCAF,  DCNF,  DCLMF  versus  MACH 

O)  CP  versus  X/LB 

P)  CP  versus  X/LT 

Q)  CP  versus  X/LS 

R)  CP  versus  X/CV 

S)  CP  versus  X/CW 


n 


KOMENCLATURE 

Genersl 


PLOT 


SliMBOL 

SIMBOL 

DEFINITION 

a 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 

Cp 

CP 

pressure  coefficient;  - Pa,)/q 

M 

MACH 

Mach  number;  v/s 

P 

pressirre;  N/m^,  psf 

1 

Q(USM) 

Q(PSF) 

dynamic  pressure;  l/2p^,  N/a^,  psf 

m/h 

rn/l 

unit  Reynolds  number;  per  per  ft 

V 

velocity;  m/sec,  ft/sec 

a 

ALPHA 

angle  of  attack,  degrees 

BETA 

angle  of  sideslip,  degrees 

PSI 

angle  of  yaw,  degrees 

PHI 

angle  of  roll,  degrees 

p 

mass  density;  kg/m^,  slugs/ft 3 

Reference  & C.G.  Definitions 

Ab  . 

base  area;  m^,  ft^ 

b 

BREP 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

c.g. 

center  of  gravity 

c 

LREF 

reference  length  or  wing  mean 
aerodynamic  chord;  m,  ft 

S 

SREF 

wing  area  oi'  reference  area;  ra^,  ft' 

MRP 

moment  reference  point 

XMRP 

moment  reference  point  on  X axis 

■mRP 

moment  reference  point  on  Y axis 

ZMRP 

moment  reference  point  on  Z axis 

SUBSCRIPTS 

b 

i 

a 

t 

a 

base 

local 

static  conditions 
total  conditions 
free  stream 
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KOMENCLAIURE  (Continued) 
Body-Axis  System 


SICMBOL 

PLOT 

5TQ4BOL 

DEPINITIOM 

% 

CK 

normal-force  coefficient;  . 1 ^'o^rce 

qS 

Ca 

CA 

axial-force  coefficient;  s^ial  force 

qS 

Cy 

CY 

side-force  coefficient;  side  force 

qS 

"Ab 

CAB 

base-force  coefficient;  ^sse  force 

qS 

-Ab(Pb  - Pco)/qs 

Ca, 

CAF 

forebody  axial  force  coefficient,  Cp^  - 

Ctr. 

CIM 

Ditching-moment  coefficient;  pitching  moment 

<1S£j^EF 

CXN 

yawing-moment  coefficient;  yawing  moment 

qSb 

H 

CBL 

rolling-moment  coefficient;  rolling  moment 
^ qSb 

Stability -Axis  System 

Cl 

CL 

lift  coefficient; 

qS 

Cd 

CD 

drag  coefficient;  drag 
qs 

CDB 

base-drag  coefficient;  drag 

qs 

Cn 

Df 

CDF 

forebody  drag  coefficient;  Cp  - Cjj^ 

r» 

wy 

Cl 

side-force  coefficient;  force 

qs 

On 

cm 

pitching-moment  coefficient;  pitching_ moment 

qS/REF 

yawing -moment  coefficient; 

qSb 

Cn 

cm 

CSL 

rolling-moment  coefficient;  moment 

qSb 

l/d 

l/d 

llft-to-di>ag  ratio; 

13 


Symbol 


NOMENCLATURE  {Continued) 

Additions  to  Standard  Nomenclature 

Plot 

S.ymbol  Defintion 

2 

external  tank  base  area,  ft 

2 

body  flap  upper  surface  area,  ft 

2 

Orbiter  base  area,  ft 

2 

QMS  pod  base  area,  ft 

SRB  base  area,  ft^ 

CABET  external  tank  base  axial  force  coefficient 

CABO  Orbiter  base  axial  force  coefficient 

CABSRB  SRB  base  axial  force  coefficient 

external  tank  total  axial  force  coefficient 
external  tank  forebody  axial  force  coefficient 

Orbiter  forebody  axial  force  coefficient 

SRB  forebody  axial  force  coefficient 

Orbiter  total  axial  force  coefficient 
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NOMENCLATURE  {Continued) 


Symbol 

°0MS 


'SRB 


'Pi 


ET 

S 

MRP 

OMS 

RN/FT 

Se 

SRB 

^bf 

Xu 


X/C 

X/Cv 

X„ 


J'o/'-o 


Plot 

Symbol 


RN/L 


X/CW 

X/CV 

X/LT 


Definition 

OMS  pod  average  base  pressure  coefficient 
SRB  average  base  pressure  coefficient 

th 

pressure  coefficient  associated  with  i tap 
external  tank 

Oribter  base  incidence  angle  t6  a line  of  constant 
Xq.  deg. 

Orbiter  fuselage  length*  in. 

moment  reference  point 

orbital  tnanuvering  system 

unit  Reynolds  number,  million  per  foot 

9 

elevon  surface  area,  ft 
solid  rocket  booster 

longitudinal  distance  from  MRP  to  bodyflap  area 
centroid,  in. 

longitudinal  distance  from  MRP  to  Orbiter  base  area 
centroid,  in. 

chordwise  location  on  wing 
chordwise  location  on  vertical  tail 
Orbiter  longitudinal  station,  in. 

location  on  Orbiter,  fraction  of  Orbiter  body  length 
aft  of  Orbiter  nose 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

Symbol  Definition 

SRB  total  axial  force  coefficient 

elevon  mean  aerodynamic  chord,  in 
CHE I inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHEO  outboard  eleven  hinge  moment  coefficient 

CMBF  bodyflap  upper  surface  pitching  moment  coefficient 

CMBO  Orbiter  base  pitching  moment  coefficient 

Orbiter  forebody  pitching  moment  coefficient 

Orbiter  total  pitching  moment  coefficient 
bodyflup  upper  surface  normal  force  coefficient 
Orbiter  base  normal  force  coefficient 
Orbiter  forebody  normal  force  coefficient 

Orbiter  total  normal  force  coefficient 
external  tank  average  base  pressure  coefficient 

bodyflap  average  upper  surface  pressure  coefficient 
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Symbol 

X. 


Xs/^s 


X-j-/£-j- 


NOMENCLATURE  (Continued) 

Plot 

S^mibol  Definition 

Orbiter  average  base  pressure  coefficient 

XS  SRB  longitudinal  station,  in. 

X/LS  location  on  SRB,  fraction  of  SRB  body  length  aft 

of  SRB  nose 

XT  external  tank  longitudinal  station,  in. 

X/LT  location  on  ET,  fraction  of  ET  body  length  aft  of 

ET  nose 

YO  Orbiter  lateral  station,  in. 

YS  SRB  lateral  station,  in. 

YT  external  tank  lateral  station,  in. 

vertical  distance  from  MRP  to  Orbiter  base  area 
centroid,  in. 

ZO  Orbiter  vertical  station,  in. 

ZS  SRB  vertical  station,  in 

ZT  external  tank  vertical  station,  in. 

ALPHAO  Orbiter  angle  of  attack,  degrees 

ALPHAL  left  SRB  angle  of  attack,  degrees 

ALPHAR  right  SRB  angle  of  attack,  degrees 

ALPHAT  external  tank  angle  of  attack,  degrees 
BETAO  Orbiter  angle  of  sideslip,  degrees 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Symbol 

Plot 
Symbo 1 

Definition 

BETAL 

left  SRB  angle  of  sideslip,  degrees 

BETAR 

right  SRB  angle  of  sideslip,  degrees 

BETAT 

external  tank  angle  of  sideslip,  degrees 

% 

ELV-IB 

inboard  elevon  deflection  angle,  degrees 

ELV-OB 

outboard  elevon  deflection  angle,  degrees 

RUDDER 

rudder  deflection  angle,  degrees 

\ 

^SB 

SPDBRK 

speedbrake  deflection  angle,  degrees 

n 

2Y/b 

spanwise  station,  2Y/b 

'll 

PHI 

radial  location,  degrees 

Ca 

orbiter  sting  cavity  axial  force  coefficient 

BETAI 

integrated  vehicle  angle  of  sideslip,  degrees 

“l 

ALPHAI 

integrated  vehicle  angle  of  attack,  degrees 

X/LB 

X/LB 

longitudinal  position/body  length  (fuselage) 

Y/BW 

Y/BW 

local  spanwise  position/wing  span 

Z/BV 

Z/BV 

local  spanwise  position/vertical  tail  span 

SRM 

SRM 

solid  rocket  motor 
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NOMENCUTURE  (Continued) 


Plot 


Symbol 

Symbol 

Definition 

CYNF 

forebody  yawing  moment  coefficient,  body 
axis  system 

CLMF 

forebody  pitching  moment  coefficient 

CNf 

CNF 

forebody  normal  force  coefficient 

% 

'o 

CAFAFO 

forebody  axial  force  coefficient  at  zero  alpha 

CNALFA 

derivative  of  normal -force  coefficient  with 
respect  to  alpha,  per  degree 

*cp/^v 

XAC/LV 

vertical  tail  chordwise  center  of  pressure 
location 

Ycp/^v 

YAC/LV 

vertical  tail  spanwise  center  of  pressure  location 

CYBETA 

derivative  of  side- force  coefficient  with 
respect  to  beta,  per  degree 

DCAF 

incremental  forebody  axial  force  coefficient 

DCNF 

incremental  forebody  normal  force  coefficient 

DCLMF 

incremental  forebody  pitching  moment  coefficient 

CHMl 

CHMl 

contributions  of  the  forward  bridge  to  the 
inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHM2 

CHM2 

contributions  of  the  aft  bridge  to  the 
inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHH3 

CHH3 

contributions  of  the  forward  bridge  to  the 
outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHM4 

CHH4 

contributions  of  the  aft  bridge  to  the 
outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 
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NOMENCLATURE  (Concluded) 


J) 


Data  Set  Identifiers 

The  fourth  letter  of  the  data  set  identifier  indicates  the  ccmiponent, 
e.g.,  RETT04. 

Force 

0 Orbi ter 

T External  Tank 

L Left  SRB 

R Right  SRB 

H Orbi ter  - Hinge  moment 

1 Integrated  Vehicle 

Pressure 
B 
L 
U 
W 
R 
V 
S 
T 
C 

I 

I! 

1 


r 

■ ■ li 


Orbi ter  Fuselage 
Left  Wing  lower  surface 
left  Wing  upper  surface 
Right  Wing  lower  surface 
Right  Wing  upper  surface 
Left  Vertical  Tail 
SRM  Booster 
External  Tank 
Miscellaneous  Orifices 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 


The  model  was  a 0,030-scale  representation  of  the  Rockwell  Inter- 
national Space  Shuttle  Integrated  Veh^'cle.  The  Orbiter  was  per  VL70- 
000140A/B  lines.  The  external  tank  represented  VL78-000063  lines.  The 
solid  rocket  motors  were  per  VL72-000066  lines.  Figures  2a,  b,  and  c 
present  sketches  of  the  model  configuration.  Model  simulation  included 
attach  structure  protuberances,  fairings,  fuel  feed  lines,  vent  lines, 
etc.  (basic  model  construction  was  of  ARMCO  17-4  steel). 

Model  forces  and  moments  were  measured  by  3 Task  Corporation  six 
component  balances.  A 2.5  in.  MK  XXA  was  mounted  in  the  Orbiter.  A 2,0 
in.  MK  me  was  mounted  in  the  external  tank.  A 1.5  in.  MK  IIC  was 
mounted  in  the  LH  SRB.  The  balances  are  attached  to  stings  entering  each 
component  through  the  base  areas.  Figures  2m  and  2n  show  the  balance 
locations  in  the  model.  The  RH  wing  inboard  and  outboard  elevon  panels 
are  instrumented  with  hinge  moment  gagps  as  shown  in  figure  Ic. 

Surface  and  base  pressures  were  measured  on  the  Orbiter,  external 
tank  and  solid  rocket  motors.  The  Orbiter  was  instrumented  with  a total 
of  480  pressure-orifices,  of  which  6 were  base  and  cavity  pressures.  The 
external  tank  was  instrumented  with  a total  of  314  pressure  orifices.  The 
LH  SRM  was  instrumented  with  a total  of  149  pressure  orifices.  Orifice 
locations  are  presented  in  tables  IV  through  VIII  and  figures  2d  through 
2 1. 

The  following  model  shorthand  configuration  notation  was  used: 

IVA'  = AT28  thru  32  ^^0  ^^11  *'•^10  % ^’’^12  ^'''22-27  ^21  hs 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Concluded) 


*'*'28  thru  32 

= 

Attach  hardware  structure 

= 

LH2  feedline 

= 

LOg  feedline 

Umbilical  door  fairing 

NS6 

Nozzles  for  solid  rocket  boosters 

= 

®26  ^9  ^44  ^16  *^28  *^116 

PTi2 

- 

Lightning  rod  on  nose  of  T28 

^■*■22  thru  27 

=: 

External  protuberance 

S21 

= 

Solid  rocket  boosters 

T28 

= 

External  tank 

Where  model  dimensions  are  as  described  in  table  III.  The  LVA'  con- 
figuration was  tested  with  speed  brake  gap  both  sealed  and  open  and  with 
eleven  gap  both  sealed  and  open.  The  (instrumented)  right  eleven  gap 
was  sealed  by  a permanent  sponge  rubber  seal.  The  left  eleven  gap  was 
sealed  with  plaster.  Speed  brake  gaps  were  sealed  by  red  wax. 
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TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


The  Ames  Research  Center  Unitav'y  Plan  11  by  11  Foot  Transonic  Wind 
Tunnel  is  a closed-circuit,  air-medium,  variable-density  facility  capable 
of  attaining  Mach  numbers  from  0.6  to  1.4  at  Reynolds  numbers  from  1.7  x 
10®/ft  to  9.4  X 10^/ft.  The  test  section  is  22  feet  long,  and  models  are 
installed  on  internal  strain-gauge  balances  mounted  to  sting-type  support 
systems. 

Shadowgraph  and  Schlieren  photographic  equipment  is  available,  and 
pressure  transducer  Instrumentation  is  provided. 

Tunnel  ope^'ating  temperature  is  580® R.  Extended  high  Reynolds  num- 
ber runs  are  restricted  by  power  availability. 


DATA  REDUCTION 


An  balances  data  were  reduced  to  coefficients  about  a moment  re- 
ference point  located  at: 


Xy  = 976,0  in. 

Yy  = 0.0  in. 

Zj  = 400.0  in. 

The  following  reference  dimensions  were  used: 

S = 2690.0  ft^ 

= 1297.0  in. 

Hinge  moment  data  were  reduced  about  their  respective  hinge  lines 
using  the  following  reference  values: 

= 210.0  ft^ 
e 

Cg  = 90.7  in. 

Base  and  forebody  coefficients  were  calculated  as  follows: 


% b 

0 0 


tan  i - C QMS 

’bg  ^PbOMS  S 


Cm  “ “Cp 

•^bf  ‘^bf 


\ s 

0 0 


^A  ” "^'P 
^ET  ‘^ET 


'A. 


= -C 


DATA  REDUCTION  (Continued) 


"SRB 


Ph  S 
“SRB 


m 


^bf 


bf 


Cm  + 

"k  H-k 

‘>0  '> 


'bf 


‘V  ^0  '^b  ^bf 

0 0 


C = - C„  - C„ 

"'o  "*b  bf 

0 0 


“ '^A„'  '^''b 

^ET  ET 


^A  ~ ~ ^A 

^SRB  hm 


A.  = 597.56  fv 

hi 

A.  . = 142.6  ft^ 

DT 


A.  = 3U.10  ft‘ 
‘’o 


A.  = 122.57  fr 
°OMS 
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DATA  REDUCTION  (Concluded) 


A.  = 201  .07  ft^ 

°SRB 

i.  = 14.75® 

X..  = 1329.7  In. 
bf 

X.  - 1263.0  in, 

‘’o  - 

Z.  = 336,5  in 

I’d 

Base  pressure  coefficients  represented  the  average  pressure  on  the 
respective  bases.  Body  flap  pressure  coefficients  were  as  given  by  figure 
2o. 

Right  SRB  forces  and  moments  were  calculated  as  a mirror  image  of  left 
SRB  forces  and  moments  about  3=0; 


Forces  and  moment  on  each  component  (Orbi ter,  ET,  left  SRB,  and 
right  SRB)  were  interpolated  versus  the  respective  angle  of  attack  and 
angle  of  sideslip  of  each  component  to  nominal  angles.  These  data  were 
then  added  to  provide  total  integrated  vehicle  forces  and  moments. 
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TABLE  I 


TEST  CONDITIONS 


MACH  NUMBER 

REYNOLDS  NUMBER 

DYNAMIC  PRESSURE 

STAGNATION  TEMPERATURE 

(per  foot) 

(pounds/sq.foot) 

(degrees  Fahrenheit) 

0.60 

2.25  X 10^ 

275 

120 

0.90 

2.25  X 10^ 

370 

120 

1.10 

422 

120 

1.25 

448 

120 

1.40 

2.25  X 10® 

461 

120 

1.1 

3.00  X 10® 

562 

120 

0.6  3.20  X 10®  393  120 


BALANCE  UTILIZED: 


Task  Corp.  2.5"  MK  XXA,  2.0"  MKIIIC»  1.5"  MKI IC 


NF 

SF 

AF 

PM 

RM 

YM 


CAPACITY; 


2.5" 

6000 

2.0" 

1800 

1.5" 

1000 

3000 

900 

500 

600 

500 

100 

4000 

1000 

800 

COEFFICIENT 

TOLERANCE; 


COMMENTS; 
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TEST:  X#^SIA  0-019-/ 


TABLE  II 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  8'^3'7V^ 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


STOOL 


z 


CONFIGURATION 


L UMS€(H£^D 


5ERI-EO 


i 


oit  j 5 


tv  A BflSlCLfHJNCHVemtVje 


LEpr  E-I-EVOW 


-.1.  j lSFT  ete\/OA; 

!0  jLVA  w/  -sgAceD 


«/o  O 65  A/  ^.0  / 


o.(.hM  z 


0.9  h.5  3 


/■/ 


/.^5b.as  5 


QRinjiinraii 

nniiiiiiiiiffl 

UHHir 

SBIIII 


//  /O 


wmm 


/6>  /A  /-/I  IS 


zo  2,!^ 


zz  ^<t>  2-7  SB  ZZ 


inirai 

HIIBM 

HIMIII 


3o  3/  3Z  33  134  35 


43  45  4C.  47  H%0  49 


4^  41  37 


61  5Z  53  5t4  153  56 


65  66  67  6§  69  7<o  7/ 


5S  59  160  6/(6^  164 


35  *56  S9  90  9/ 


39  l4o 


t,C^U} 


TYPE  OF  DATA 

a on  /5 

SCHEDULES 


coefficient  SCHEDUIES 


IDVAR  111  iCV*R  tZl  NOV 


Rom  z.(  FWSiivjij  * RofJ  AS  '^-Aj  •(^'■4,0,  ^ RoW  *("0,  -*.j-4”2,0,S,4,6 

NOTc;  OK  HtS  LOiT  DOft.tM€j  TEiT 


TEST  nUN  NUMBERS 


t 


U3 


TABLE  II  (Continued) 


Itest:  XP^-eiA 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

sc  HD. 

1 

a 

0 

ESI 

Srj 

m 

M 

BQI 

o 

BB 

8 

/o 

i?£roi8 

c 

1 

1 

o 

o 

/■/ 

tZ3 

Bl 

m 

95 

B 

m 

9^ 

1 

1 

■ 

1 

/.Z6 

! 

1 

fll 

B 

97 

B 

99 

B 

BB' 

20 

L 

, ^ 

B 

E9 

1 

1 

I 

1 

m 

B 

B 

m 

m 

m 

B 

BB: 

wm 

! i 

B 

1 

i 

i 

■ 

m 

1 

1 

B 

B 

bM 

B 

B 

22 

1 

r n 

1 

1 

1 

1 

m 

1 

! 

lip 

- 

HHHi 

tl 

1 

1 

1 

■ 

m 

1 

I 

13 

m 

B 

n 

II 

1 

1 

1 

1 

1 

m 

1 

1 

15 

B 

B 

I^IBB 

HBlHi 

■ 

mSS 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

/■/ 

1 

1 

m 

. I 

* 

B 

B 

B 

B 

m 

B 

■H 



SpBjH 

19 

■ 

1 

9 

II 

o>0 

1 

1 

79 

^0 

81  I 

IS 

B 

i 

■ 

■ 

■1 

■ 

B 

BB 

BB 

BP 

_ 

■ 

■ 

BB 

B 

B 

■ 

■ 

■ 

■1 

■ 

B' 

— — 

— 

B 

■B 

BB' 

BB 

B 

m 

■ 

■ 

B 

B 

B 

Bi 

B 

B 

B 

.. 

m 

B^ 

■ 

Bl 



Bl 

B 

■ 

■ 

■ 

■ 

□ 

r] 

1, 

. .1 

1 1 - . ..  1 

1 .1.1  1 1 1 1 

1 _ 

i 

1 1 1 

t .1  _ 1 . _ 1 .1  1.  1 

1 

.1 

.1  1 I . 

TYPE  OF  DATA  COEFFICIENT  SCHEDUtES 

a OR  ^ ^S££,  .3./ I 

IOVAR  111  ICVAR  NOV 

SCHEDULES 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II  (Continued} 


COMPONENT 

DATASET 

IDENTIFIER 

INDEPENDENT  VARIABLES 

FORCE 

COEFFICIENT  SCHEDULE 

Orb iter 

RETOXX 

BETAO 

ALPHAO 

CNF 

CLMF 

CA 

CY 

CYNF 

CBL 

*CABT 

CAF 

External 

Tank 

RETTXX 

BETAT 

ALPHAT 

CNF 

CLMF 

CA 

CY 

CYNF 

CBL 

CABT 

CAF 

Left 

SRB 

RETLXX 

BETAL 

ALPHAL 

CNF 

CLMF 

CA 

CY 

CYNF 

CBL 

CABT 

CAF 

HI  nge 
Moment 

RETHXX 

BETAO 

ALPHAO 

CHEI 

CHEO 

CHMl 

CHH2 

CHM3 

CHM4 

Where  CAST  is  Ca  + C/n  for  each  vehicle  component. 


TABLE  II  (Concluded) 
a or  e Schedules 


4 6 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 


Schedule  B 


Schedule  C 

0 = ±4,  0,  a = ±4,  0 
Schedule  E 

8 = 0,  a = -6,  -4s  -2#  0,  2,  4,  6 
Schedule  I 


8 = 0,  a=  -6,  -4,  -2,  0,  2,  4,  6,  8 


TABLE  III*  ~ JJtUlBBaXMUtb  UHIVI 

WljEL  OOHFCniSRr:  ATTACH  SSSmCTQRB  - AT^g 

3EKSRAL  13ESCRIPT101I;  Tear  orbit er  to  F.T  attach  structure  (IJI  and  RK).  2 Members 


mBEL  SCALE:  0.Q30 


mWHCW).:  VI78»00006'3.  -O0O0A2B 


HDHEL  HIAWI16  HO.: 


FULL  SCALE 


- 96.50  (LH)  - 2,895 
96.50  (RH)  2.895 


■ =Jl22.rAB„  W • hVO 

, 12S-6S.  (RH)  ,.3.J70 

__515^  _ 

1317.00  39.51 

- 96.50  (LH)  - 2.695 
96.50  (RH)  2.895 


267.50 

1872.00 


6.0251 

56.160 


Rlttieter^  In* 


-125.68  (LH)  - 3.770 
125.68  (RH)  3.770 

-5.Qk5.-  15-135 

n.5  0.365 


TABLE  III.  -MODEL  DDEHSIOHAL  DATA  “ Continued 


MODEL  COMPOSE^:  ATTACH  S1HUCTUBE  - AT;}p 

GSRERAL  DB5GRZFTI0V;  Hl^ht-hand  umbiliral  fairing  to  FT  cross  member  attach 
struct ’ire  (1  member). 


MODEL  SCM:  0.030  MODEL  IBAWniG  90.: 

DBAWOIG  HO.:  VI.78-00004aB.  -Martin  Marietta  83600207000 


DIMEieiOIB : FULL  SCALE 

Unbillcal  fairing  attach  point*  1317.00 

Zo  247.182 

^T  6<*f33.6 

^ 583.663 

ET  attach  point:  2058.00 


MOIEL  SCALE 

39.510 

1.989 

7.415 

6L7AQ 
1.989 

17.510 

61.740 


^T  - 12.00  - 0.360 

Zt  568.25  , 17.048 

Xo  1317.00 39.510 

Xc  -=-12^.00..,  .tPr36 
^ 60.75  1.623 


Attach  structure  lUa.,  In 


4.5 


0.135 


TAHi.g  III,  -MODEL  DIMEN3I01IAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COWPONSW:  ATTACH  STRUCTUnE  - AT30 

GENERAL  DESmiPTION:  Forward  3RD  to  ET  attach  structure  (LH  and  RH). 

MODEL  SCALE;  O.O3O 

DRAWIEG  NO.:  VL78-C>000^6 , Martin  Marietta  82^20i»300 


DIKEJISTONS: 

FULL  SCAUB  MODEL  SCALE 

Attach  point 

X<p 

9«5.675 

29.570 

Yt 

-172.50 

(LH)  - 5.175 

172.50 

(RH)  5.175 

V . 

Zt 

0.0 

0.0 

Xs 

A42.675 

13.280 

80.00 

2.A00 

.// 

Zs 

p.O 

0.0 

k' 

Xo 

2hUA^5 

7.340 

^0 

- m,5 
m.5 

(LH)— 5.535 
(RH)  5.535 

Zo 

0.0 

0.0 
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TABLE  III.-  Hp^'  i:;i;£S:c(IOIIAL  DATA  - Continued. 

HDDSL  OOHFQnStrr:  ATTACB  STRUTTURE  - AT32 

GESSRAL  lESCRIFTIOlf:  Forward  orbit«?r^  attach  structure  (2  member  structure) 


MODEL  SCAliv  0.030 

XftAUIBGSD.:  Vl7t>-OOOOA2B.  Kartin  Marietta  A2A00209U 


imiEllsroHS:  HEKEER 

FULL  SCALE 

MOSEL  SC^IiE 

3*0 

3M-15 

11.6445 

^0 

0.0 

0.0 

(Attach  pt  on  «rb 

614)  ^ 

LWR  ML 

IWR  MI, 

Xp 

34.05 

Yj 

' 46. SO 

1*395 

(Attach  pt  on  tank) 

Z.J. 

u.erj'^ 

life 

338.15 

11.^45 

2*0, 

0.0 

Zb 

UIR  ML 

UVR  ML 

XT 

-1129.9 

34.05 

% 

- <»I3.S0 

-0*i25 

zr 

3^2-38 

16.877 

Diaaeter,  In.  fi 

6.0 

0.180 

#2 

6.0 

0.180 
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TABLE  III.-  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued, 

MODEL  COMPONENT  : , BODY  .._J 

GENERAL  DESCRIPTION  ■ Gonflyiratlon  ILOA  % arbiter  fuselage 
?yOTS:  j.3  Identical  to  except  underside  of  fuselage  has  been 

- T;.'  f 

t,.o,.a.cgQT3t . ...  ..  . 

J^TODSL  SCALE,;.  0.030  MODEL  TJHAVriNO  NO.  t SS-A00I1.7.  Rel.  12. 

DRAWING  NUMBER  : vT..7n-onm  j.^B,  -onogQO,  -oongn^,  -ooAnfto,  -onm/.*;, 

-000140A,  -000140B 

DIMENSIONS  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (OML;  Fvfd  Sta.  X^=235),  In.  1293.3  36.799 

Length  (IML;  Fwd  Sta.  X(5^238),  In-  12QQ.S  - 38.709 

Max  Width  (®  Xp  = 1528.3),  in.  264.0  7.920 

Max  Depth  (®  = 1464),  In.  250.00  7.500 

Fineness  Rotio  .0,264  0.264 

Area  - Ff^  — ‘ - 

M ox.  Cross— Sectlonol  340.88  0. 307 

Plonform  ■ 

Wetted  ' • 


Bose 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT  : CANOPY  - . 

GENERAL  DESCRIPTION  • Gonfiguration  3A.  Canopy  used  with  fuseUge 


MODEL  SCALE;  0,030  MODEL  DWG  NO. : SS,A0014T 

DRAWING  NUMBER ; VL70-000143A 

DIMENSIONS  : FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Limnth  =434.  643  to  578 L In.  143,  357  4. 301 

MaxWidfh  (Xq=  513.  127K  In.  152,412  4.S72 

Max  Depth  (At  2^  485,  ),  In.  25,  000  0,  750 

Fineness  Rotio  - ---- - - ■ - 

Area  " - -- 

Max.  Cross-Sectional  ■ . ■ ■ . - 

Plonform  ' ; 

Wetted  ■ ' ■ 

Base  . - 


TABTf-  TTI.  - KODEIi  DIMENSIONAL  DATA  Coatinued. 

MODEL  COMPONENT:  etctom  - • * . 

GENERAL  DESCRIPTION:  6,0  In.  F.S.  gaps  machined  into  el^on.  Flapper 

doorg^  nenterbody  pieces,  »Qfj,  tioseal?  are  not,  alBiulated.  (Data  are  for 
one  of  two  sides),  ’ 

MODEL  5GALK:  Q.Q1Q  ■■  ■ ...  , ....  ..  ■ 

'} 

DRAWING  NUMBER:  Wot  available 


DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Area  — Ft^ 

210.0 

0.189 

Span  (equivalent).  In, 

. .145, -2 

10.A76 

Inb'd  equivalent  chord  , in. 

118.0 

Outb'd  equivalent  chord,  in. 

- SS.19 

, 3..6S.6. 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord 

At  Inb*d  equiv.  chord 

0.2006 

At  Outb'd  equiv.  chord 

0.2096 

- 0.2096 

Sweep  Back -Angles,  degrees 

Leading  Edge 

0.00 

£LQQ_ 

trailing  Edge 

- 10.OS6 

Hingeline 

0.00 

Q-'OQ 

(’’rodnct  of  area  4 c)  o 

Area  Moment  (Nwna^ojtootaNigecjd^ 

__Q^0A29 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In, 

90.7 

2.721 

OF 


fOOR 


m 


TABLE  III.  - model  DIMENSIONAL  DATA  - Gontinued, 

MODEL  COMPONENT  : / ^QDY  F^P  ^ 1 

GENERAL  DESCRIPTION  ^ Configuration  140  A ^ 


Model  sGAiEi  0.03Q 
DRAWING  NUMBER  : , 


DIMENSIONS' 

Length  (Chord ),. In- 

Mo)t  Width  , In. 

Max  Depth  , In. 

Fineness  Ratio 
Area  ^ Mt^ 

Max.  Cross-Sectional 
Planform 

Wetted 

Bose 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


SL.7 


2.5L1 


262- 30A 


7.A69 


23.00 


.0,690 


1L2.60  0.12g 


A1.90  0.0377  ’ 
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TABU  III.  - model  DIMENSIONAL  DATA  " Continued. 

MODEL  COMPON^’T:  FEEDLINE  - FLiq 

(®NERAL  DESCRIPTION;  LHg  feedline  on  upper  left-hand  side  of  T23. 


MODEL  SCALE;  Q.03O 

DRAWING  NO. : VL78-OOOOA3,  -000062B 


DIMENSIONS;  . 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at; 

Xt 

2071.5 

i 62.145 

Tt 

-70.0 

- 2.100 

Zt 

573.934 

17.218 

Trailing  edge  at; 

2081.80 

62.454 

Yt 

- 70.00 

- 2.10 

584.059 

17-522 

Diameter  of  line  (17.0  I.D. ) 

18.160 

0.545 
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TABLE  III.  - model  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MOOEL  COMPONENT:  FEEPLINE  - FLu 

GEJIERAL  DESCRIPTION:  feedXine  on  upper  righUhai^  of 


MODEL  SCALE:  Q.030 

DRAWING  NO,:  VL78.. 000063.  yLTfl^QOOOfeZB 

DIMENSIONS: 

FULLSCALE  MODEL  SCALE 


Leading  edge  at: 

Xr 

1000,667 

30.  02 

1 

^T 

70.00 

2. 10 

h 

XT 

150.519 

4.516 

Trailing  edge  at: 

2071.5 

62.  145 

Yj 

70.00 

2.  100 

2t 

!>73, 934 

17.218 

Line  diameter  (17.  o 1. 1>. ) 

(O.D.)  18.16 

0.545 
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TABLE  lil.  -MODFII.  T)IMRN SIGNAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT;  FAiniNG  - FRio 

GENERAL  DESCRIPTION!  Umbilical  door  fairing  between  aft  ET'orbiter 
attach  stpucture. 

■ ^ ■ ■ V ■ -V  /■■■■■ 

MODEL  SCALE:  O.O3O 

DRAWINO  NO.:  VI7P-OOOOA3,  -000062B,  Martin  feietta  P2600207000 

DIMENSIONS:  FULL  3CAIE  ' KODEI.  SCAI3 

Leading  edge  at  2052,0 

Length  193.0  5-79 

. Width  , K,  ^ 15.0  0.45 


TABLE  HI..  - l^ODRI.  DB^SIONAL  DATA  - Gcrnti^med 
MODEL  CQMPONEMli.  QMS  POP  -Ki/l 


GENERAL  DESCRIPTION: 


TAiCTTg  III.  - miEL  jmmsiom*  mZA-  continued. 

MODEL  GiMPOBEHT:  WS  WOZZL^S  -_^2g : 

GEHEHAL  DE3OTIFCI0H:  Configuration  14.0A  ^3  orbiter  (MS  Nozzles 


MODEL  SCALE:  0.030 

IffiAvmiG  NUMBER:  virp-cyc)cn Rel,  5 (Contour) 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


MACH  NO. 


Length  - In. 

Olmbal  Paint  to  Exit  Plane 


Throat  bo  Exit  Plane 

IHameter  *-  In. 
Exit 

'V 

tj 

Throat  , 

Inlet  - 

Area  - ft^ 
Exit 

Throat 

Glmbal  Point  (Station)  ^ In. 
Left  H^ppooK  Nbzzle 
Xo 

1518.00 

45^4  . . 

^0  ' 

•»  68.0 

Zo 

W2.00 

14.76 

Plight  Jayae/r  Nozzle 


Xo 

1518.00 

Yo 

83.0 

2.64 

— iisZj^asL. 

14.^6 

Null  Position  - Deg. 
Left  Blppey  Nozzle 
Pitch 

„,J.S24a.«, 

15Q40t 

Yaw 

120l7t 

.1^X11 

Rij^ht  ICQiBcr  Nozzle 
Pitch 

16°49» 

16°M' 

Yav 

12'^17t 

1^17' 
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TABLt  in.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  BSRMTlICfefe  ^ Wgfe 

GENERAL  DESCRIPTION:  Booster  solid  rocket  tootor  nozzles. 

MODEL  SCALE:  0.030 
DRAWING  NO.:  VL70-000066 

DIMMSIONS:  FOLT.  SCALE  MODEL  SCALE 

Diameter,  - In.  (I.D.)  144*29  4,32^7 

Diameter,  D^  - In.  (O.D.)  146.79  , 4.4037 

Diameter,  DT  - IN. 

Diameter,  Djj^  -*  In. 

Area  - Pt2 


Max,  Cross-sectional  (I.D.) 

113.553 

0.102 

Gimbal  Origin: 

Left  Nozzle 

Xo 

1902.6 

57.078 

—250*50 

7.515 

Zo 

400.0 

12.00 

Rigjht  Nozzle 

1902.6 

57.078 

Yo 

250,50 

7.515 

Zo 

400.0 

12.00 

Null  Position: ‘ (Deg. ) 

Left  nozzle  gimhal 

± S 

± 8 

Right  nozzle  gimbal 

± ® 

± 8 
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/ III.  - model  DB^3I0NAL  DATA  - Continued. 

/ 

HCfflEL  COMI^jNENTt  ET  PaOTUBERANOE  - PT12 

. I! 

GENERAL  D|SSCRIPTION:  Lightning  rod  attached  to  ET  nose. 


MODEL  SCALE: 
DIHEHSIONS: 

Length 

Dianeter  - In. 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


30.9G 


0.927 
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TABLE  III.  - ^^ODFJ.  nT^nryjsiOKAT  DATA  - Continued 


MODEL  COMPONENT:  FLSCTRICAL  LIME  - 

GENERAL  DESCRIPTION;  Left-hand  electrical  Gondrtlt  line  on  Tna. 


MODS!  SCALSi  Q.OTO. 


DRAWING  NUMBER 

VL7$-0000A3. 

-000062P 

DIMENSION: 

. 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edi^e  at: 

X-T- 

108L.333 

32-530 

Ym 

-93.591 

--  2.983 

* 1 

Xt 

Yt 

-139.620 

- 4.189 

Trailing  eda^  at: 

onfift  nr>n 

61.740 

- 99.591 

- 2-983 

Zip 

- 139.620 

- 4.189 

Conduit  elae : 

2-0  X 6-0 

0.06  V o.ift 

Centerline  of  line  located 

radially  at  ^ = 

35.5-4i2g 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIC9WL  DATA  - Contluufid, 

MODEL  COKPONHNT:  W2  RECIRCULATION  LINE  - ^23 

GEN3TAL  BSoCRiPTlON:  LO2  recirculation  line  on  ri|^t-hand  upper  side 

side  of  T2g. 


MODEL  SCALE;  0,030 
^RAWING  NO. : VL78-000043, 

-00006aB,  Martin  Marietta  S2600207000 

DIMENSIONS: 

Fl^LL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

1040.667 

31.220 

94.169 

2.825 

2? 

540,934 

16.228 

Trailing  edge  at: 

X.J. 

2062.920 

61.888 

Tt 

70.000 

2.100 

Sj. 

573.934 

17.218 

Diameter  of  line 

4.0 

0.120 

Centerline  of  line  located  radially  at  (^  = 33®45* 
(Ri^t  of  TDC  looking  forward) 


TABLE  III.  - MODF.L  DIH5NSI0NAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT;  LH2  J^CIRCHUTIOK  LINE  - 

CEMEEIAL  DESCRIPTION:  LH2  recirculation  line  on  ?2g.  ■ 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAVTIMG  NO.!  VL78-O0G063,  -000062B,  Martin  Marietta  826002G7000 


DIMENSIONS: 

POLL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

Xt 

1040.667 

31.220 

Tt 

- 94.169 

- 2.825 

Zt 

560.934 

16.228 

Trailing  edge  at: 

XT 

2062.920 

61.888 

IT 

- 70.00 

-2.100 

Zt 

573.934 

17.218 

Diameter  of  line 

4.00 

0.120 

Centerline  of,  line  located  radially  at  — 33®45* 
(Left  of  TfiC  looking  forward) 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued.  ' 

MODEL  COMPONENT:  ELECTRICAL  LINE  ^ PT^r 

GENERAL  DESCRIPTION:  Right-hand  aft  electrical  conduit  line  on  with 

X»H„  pressiiu*e  sensQ-r  line  and  LOX  vent  valve  actuator  line. 


MODEL  SCALE:  0.  Q30 

DRAWING  NO.:  VL78-000063,  -000062B,  Martin  Marietta  82600207000 


DIMENSIONS: 

PJLL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

% 

1084.333 

32. 530 

''t 

99,591 

2.988 

Zt 

139. 620 

4,189 

Trailing  edge  at: 

XT 

2058. 000 

61.74 

99.591 

2.988 

h 

139. 620 

4.  189 

Line  diameter 

2.  0 X 6, 0 

0.  06  X 0.  18 

Centerline  of  line  located 

radially  at  0=  35.5° 

■SASLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Gbntiriued. 
MODEL  COMPONENT:  LOg  PRE3STJRE  LINE  - 

GENERAL  DESCRIPTION;  LO2  pressure  line  on  T2f^. 


MODEL  SCALE;  O.O3O 

DPJVWING  MO. : VL78-^00O63,  -*000G^2B,  Martin  Marietta  S36002G7000 


DIMENSIONS; 

PULL  SCALE 

MGDEJ.  SCALE 

Leading  edge  at: 

% 

360.733 

10.822 

Yt 

15.145 

0.45^^ 

407.718 

12.232 

Trailing  edge  at; 

^T 

20?3.5 

62.505 

1 

Tt 

63.25 

1.898 

Zf 

Centerline  of  line  located  radialljr  at  0 = 27® 

609.00 

18.27 

Line  diameter 

2.0 

0.060 

TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ELECTRiCAL  LIKE  - PT27 

GENERAL  DESCRIPTION:  Electrical  cohdiiit  on  the  right-hand  forward 

section  of  T2g. 


MOREL  SCALE;  0.030 
DRAWING  NO. : VT.78-000062B 

DIMENSIONS; 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at; 

Xt 

360.733 

10.822 

Yt 

11.549 

0.346 

Zt 

412.474 

12.374 

Trailing  edge  at: 

XT 

876.273 

26.288 

Yt 

. 226. U4 

6.783 

Zt 

646.774 

19.4G3 

Centerline  of  conduit  located  radially  at  0 = 


table  III.  - MODSI,  DIW3I0NAL  DATA  - Continued, 

.,1 

MODEL  COMPONENT:  RUDDER  ~ R.^  ..  ' * , . 

general  DESGRIPTION:  Uonfip'uration  lAOC  arbiter  rudder  f Identical  to 

configuration  ILQA  Tudder)  . 

MODEL  SGALSr  . Q..Pm  ■ 


DRAWING  NUMBER:  vl7n,^m/iAD.  -„.f>nnno<: 


DIMENSIONS; 

FULL-SCALE 

MODEL  SGALE 

Area  - Ft^ 

100.15 

0.090 

Span  (equivalent),  in. 

201.0 

6.03 

Inb*d  equivalent  chord,  In. 

91.585 

2.748 

Outbid  equivalent  chord,  in. 

50.^33 

- 1-525 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

0.-400 

0.400 

At  Outbid  equiv.  chord 

0.400 

0.400 

Sweep  Back  Angles , degrees 

Leadi ng  Edge 

. ..3L.m 

Trailing  Edge 

...2L.^5— 

■ 26-25- 

Hlngeliae 

34^81 

(frodTict  of  area  c) 

Area  Mriment  (Nofw»M»obaogec.7^^ 

/ilO.92 

Mean  Aerod^mairic  Chord,  In. 

73.2 

2.196 
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TABLE  III.  - MOnKL  nTM!i;?!'3T0NAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT;  BQOSTTgP  f^OLIR  ROCKET  MOTOR  - agi; 

GENERAL  DESCRlPTi  ON;  


MODEL  SCALE;  0.030  '.  

DRAWING  NUMBER  VI7?-onoiA3D , VI77-OOOOA6 


DIMENSION! 

Ler^th'  (includes  ■nozzle),  In. 

Tank  DtatT‘?t*3r,  Tn. 

*»0OP©irfSth  Aft  shroud  Dia. , In. 

Fineness  Rotio 
Area  - 

Max  Cross'Sectional 

Planform 

Wetted 

Base 

Vf?  of  BSRK  centerline  (Zj) 

FS  of  B"RM  nose  (Xq-) 

BP  of  B3RK  centerline  (Yt) 


FULL  SCALE 

17B9.40 

IV^.OO 

192.00 

9.319g 

201.062 


400.0 

743.0 
250,5 


MODEL  SCALE 

53.682 

4.38 

5.76 

9.3198 

0.1809 


1.200 

22.29 

7.515 


■tk.. 
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TAm.K  III.  - MODEL  DIKENSLONAL  DATA  - GontinUed. 
MODEL  GOMPONENT;  EXTERNAL  TANK  ~ ' 

f 

V • 

GENERAL  DESCRIPTION:  . 

N0!i:E.!_.(Dijn9n3iQrL3  ara^a..tank  stynP.f.iir?i1  QMLj  TPS  ) 


MODEL  SCALE:  Q.mn  > 


DRAWING  NUMBER 

VI.72-0001L3D,  VL7f*-OOOOA3 

DIMENSION: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  , In. 

1SAA.;>7‘5 

Mok  Wt)Mi  Dia.  f In. 

^?1.00 

. 9.93 

Max  Depth 

Flneneu  Ratio 

5.687 

Area  - Ft^ 

Mox  Cross-Sec  tionol 

i94_._67S 

_a.053  . 

Plortform 

Wetted 

TABLE  III.  - model  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  VERTICAIi  - V- 


GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  lAOO  orMter  vert.lrAl 

to  configuration  TAOA /R  vprf.-toal  


MODEL  SCALE:  n.n?n 


DRAWING  NU^uiER:  VI ,^0-0001 /.nr.  ^ -nnmAAR 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  oC/<XiE 

TOTAL  RATA 

Area  (Theo)  - Ft 
Planform 

U13.253 

--Q.372 

Span  (Theo)  - In. 



■■  ■9..42.2 

Aspect  Ratio 

1.675 

..  i.6.75,.  . 

Rate  of  Taper 

Q>5Q? 

...Q.5Q2- 

Taper  Ratio 

...QJiOk 

Sweep-Back  Angles,  Degrees. 

Leading  Edge 

k5.0Q0.. 

-45>0QQ 

Trailing  Edge 

- 26.25 

26.25 

0.25  Element  Line 

U,12  - 

41.12 

Chords : 

Root  (Theo)  WP 

266, .£0 

..  .8.02.5 

Tip  (Theo)  ’/P 

108. A7 

M/.C 

199.81 

■ 5.9.92 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 

.1462^ 

A3. 901 

W.P.  of  .25  MAC 

635.52 

■I2.0i6D 

B.L.  of  .25  MAC 

Q.QO 

0.00 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  .'^ngle  - Deg. 

10.00 

10.00 

Trailing  Wedge  Angle  - Deg. 

_1Ll22 

.IU.2Z.. 

Leading  Edge  Radius 

2^,120 

Void  Area 

.13.17 

.-■Q.QQ12 

Blanketed  Area 

0.0 

0.0 
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TABLE  III. 


MnnFT  PB^'TOKAT.  HiiTA-  Concluded. 


WOOEL  SO*lPQytEN.T;  WING-Wiv. 


-EN.ERA'.  SESCRZ'^TICW!  '"on*‘ipuratior.  L 

Ici°nt  jral  excent  alrfrll  thickn<^3«^.  1;^  ,-pn.-r 

trailiQj^  edge  of  wlnp.  . 


^:^T•T.:^-A)  o.oin 

'EST  XS. 

DIMENSIONS! 


WG*  NO.  ?I7n-OOQUOA.  -fl0Q20ri 

FULL-SCALE  MODELSCALE 


TOTAL  DATA  , 

^ Area  i.’,ieo . ) Ft^ 

Flanfom 
Span  (Ti.eo  In, 

Aspect  Ratio 
Rate  of  taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees  . 

Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leadlno  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords: 

Root  CTheo)  B«P.0«0. 

Tio,  (Theo)  B,P, 

MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 
EXPOSED  DATA  „ 

Area  LTheo)  Fv 

Span,  (Theo)  In.  BPIOB 

Aspect  Ratio 

Taper  Ratio 

Chords 

Root  BP108 
Tip  1.00  b 
1 
MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  Of  ,25  MAC 
B.L.  Of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rocleweli  Nod  NASA) 
XXXX-64 

Root  b ■ 

7 

Tip  b ■ 

7 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff  ? 

Planfc^m  Area  Ft* 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M.  L*  9 Sta 
Leading  Edge  Intersects  Wlna  9 Sta 
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2^90.00 

.mM 

2*2^ 

LJ22- 

- 0-200 

3J2i2Q. 

- 10. OS A 
15.209  . 

-6fd.2L 

imr- 

290.5^ 

182.13 


1T51.50 
720. A 8 

o-aLs 

5fe2.09 

137.85 

392.83 
1185.'.  93 
29^.30 

251.77 


0.120 


500.0 

102L.Q0 


'2..L21 

28.10 

.JlJZL 

0.200 

l.iiOQ 

■■O.m 

-1.QQ0 


L5..000 
^10. 05 A 
35 . 209 


3A.105 
A.  717 


21.A20 


2.059 

0.2A5 

L.13^ 

11.735 

R.  gpa 


0.120 


I3IE2 

15.00 


ORIGINAL  PAGE  B . 
OF  POOR  QUALOT 


TABLE  VI.  ORBITER  VERTICAL  TAIL  PRESSURE  TAP 
NUMBERS  (LEFT  SIDE  ONLY) 


X/CV 


Zo  full 

SCALE 

Zo  MODEL 
SCALE 

'^v 

0 

_ ..Q25„ 

. 05  , 

15 

.30 

.52 

.685  _ 

.775 

.90 

No. 

TAPS 

TAPS 

550 

16.5 

.153 

.430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

8 

8 

600  , 

18.0 

.316 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

9 

17 

690 

20.7 

.600 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

9 

26 

765 

22.95 

.840 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

9 

35 

792 

23,76 

.925 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

9 

44 

TABLE  VII.  EXTERNAL  TANK  PRESSURE  TAP  NUMBERS 


ja  \ £o  9s>  I /*!?  1 VSS'l  I •?«» 


^66  /t 


/6 


34s°  I 6.444^ 


sy.So  c49S7 


4o.So  C.5S2B 


4Sc»  \c:634o 


Si-oo  c74z3 


■S700  \e>.3ffc6 


Zo4o  6i7.Zo  \Cj4Z64 


ZtU  &4-3S  C.4B3& 


•STt*^  Cli//rr 


iy.  * Ja44.9f 


4ao 


644  \/(^ 


A 


47S  \/C, 


£94  \ /i 


/6 


/C 


a 


744 

74S 

746 

747 

748 

760 

76  f 

742 

763 

764 

779^^ 


7Ss\  704 


TABLE  VIII 


1 


)fs 

fii/iU- 

ScAte 

Vi- 

Mooei, 

SCMCf 

V 

£e>0 

4 

o 

L_-  - ...  . 

78 

0.O33S 

■a 

//■/ 

oPSsc 

W!3k 

/2.0 

0.///3 

' 

^S& 

/sr 

0./S97 

SSO 

/&S 

0-f9S& 

700 

Z/.0 

OZ?9f 

8so 

2SS 

o.ztn 

/O5o 

3/.C 

a.4jsa 

/ZSC 

S2S 

O.SS67 

/dSo 

4SS 

04960 

«■ 

/SC3 

4S.C9 

0-7280 

%■ 

/SOS 

4S.iS 

o.yzfo 

wnrm 

4S.SJ 

C-7860 

It 

4S57 

0-737 

/6So 

49S 

0.&/0Z 

/7So 

S2.S 

o-e&ti 

/B4o 

S'SZ. 

0-  <i/7e> 

% 

/BSb 

SS.S 

0.9Z20 

/85Z 

SSS6 

0-9230 

7S9o 

S6.7 

0.9488 

/930  \ 

^.9 

09667 

1 311111111111^1 

gg 

Us  * ^739.£ff/»>. 


£8S 

886 

887 

388 

389 

690 

89/ 

S92 

693 

894 

89S 

896 

697 

893 

399 

9oo 

9of 

9oz 

9o3 

. j 

<9o4 

90S 

906 

9o7 

90s 

B 


8 I //^ 


8 


72ips  /tr  77-r/^.  iZADfiJs  ca/  >^tjcn>e>^c  /e^Aji^ 


b.  Model  Attitude  Definitton 
Figure  1.  - Continued. 
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^ IHPUT  T i IHPUT  t 

i VOLTAGE  ' VOLTAGE  1 


ELEVDN  HINGE  MOMENT  VIRING  DIAGRAM 
TYPICAL  FOR  INBOARD  AND  OUTBOARD  ELEVONS 


c.  Eleven  Electrical  Hookup  and  Sign  Conventions 
Figure  1.  - Concluded. 
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Figure  2.  - Model  sketches. 


245  235. 
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..„440 


f-315 

f-365 

415 

Yo  455 


VERTICAL  TAIL  CRIKICE  LOCATION 

466  470 
4b8/  471 
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^^S^^4^(ClOCAL  = 218  IN.  ) 
430___J_^  T)=  . 158 

437  (CloC.^L  = 213  IN.) 


Zo  590 


® ORIGIN- 


li\l 


ilii  i 1 

° ° 2 
lO  m 


t 
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GO  GO 

o o 


O O O LTiO 

o m 00 

rO  fO  ^ ^ ^ir 

. . I— 


-4  n-  5^0 


V — X 
1 '1 


ORBITER-B--\SE 
VIEW  LOOKING  FORWARD 


Orbiter  Upper  Wing  and  Vertical  Tail  Pressure  Tap  Locations 


Figure  2 


Continued . 


PRESSURE  ORIFICE  LOCATION  OF  LEFT  WING  PANEL 


215 

7oq  210  211  212  213  214  I 216 

110  208  — — —1 ' — ijrj-  , = 235  (CloCAL  “ 5 


e.  Orbiter  Wing  Pressure  Tap  Locations 
Figure  2.  - Continued. 


FUSEX.AGE  ORIFICE  LOCATION 
NOTE: 

VIEW  LOOKING  AFT 


FUS  ST  A 235 


0° 

FUS  STr  245  FUS  ST  A 265 


FUS  STA  295 


Zq  = 33S 


F’US  STA  325 


3§9.S6T  . , 

Z«2f/ 


T;  U,S  STA  3H0 


■V  \v 

22  II  \ 


FUS  STA  440 


333/4!  24  ^5 
23 


FUS  STA  450 


*3>i? 


44  V/  I X^V" 

4 11 


FUS  STA  500 


59  WINDSHIELD 


I Zq-STT.SOO 


69  7 

,'lr 


/ / (if) 

Zo'- 


FUS  STA  560 


, WIND- 
^ SHIELD 
8 2 


^v7]  \ >^2'' 

71  / 61 

^2  60 

FUS  STA  625 


381.63.’ 


/;y  ,J’/ 

368.53/ 


h-  ■ f .l—gQ 

86/  / 1 \ \ 

A 76  77 


. 1-92  ^ 'too 


88  i 76 
75 


/ S 

06 


f.  Arbiter  Forward  Fuselacie  Pressure  Tap  Locations 


Figure  2.  - Continued. 
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VIEW  FORWARD 
LOOKING  AFT 

+ 
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519 


Ih 


489 

8 


517 

5 


, 'ci 

V,  IV 

18  5b3,  5 


[545  ^'1^42 
1\  j /^540 
539 


538 


521  54' 


346 


363 


403 


448 


537 


i.  External  Tank  Forward  Pressure  Tap  Locations 
Figure  2,  - Continued. 


1900  Z04G 

k.  External  Tank  Aft  Pressure  Tap  Locations 

Figure  2.  - Continued. 
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. SRB  Pressure  Tap  Locations 


\ Amt 
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trimtrj  %ijMT 
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taM  Thttarr  PI^ 
VtoA  Tmael 


*<wi»l  Roor 


l^teUatloa  Sketch 
il-Foot  Tunnel. 


Tul  Mall 


6t4r  TTOil  au. 


el  Installation  Top  View 


Figure  2.  - Continued 


BODY  FLAP  PRESS 


“•  0.4|— 


0.  Orbiter  Body  Flap  Pressure  Coefficients 
Figure  2.  - Concluded. 


APPENDIX 


TABULATED  SOURCE  DATA 


. r 


Tabulations  of  plotted  data  are  available  on  request  froni 
Data  Management  Services 


preceding  page  blank  not  filmed 


DATE  eO  OCT  75  IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  6iS 

ARCn-019  lABl  LVAPtSBHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  (RETLOU  ( 17  OCT  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH  - 

l.lOO 

RN/FT  * 

3.000 

LREF 

- 1297.0000 

INCHES 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-08  - 

.000 

BREF 

- 1297.0000 

INCHES 

2MRP  « 

400.0000 

IN. 

ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  = 

55.000 

SCALE  ■=  .0300  SCALE 

BETAO  I IJ  ■ .005  ALPHAOt  11  « -6.286 


SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2990 

.36*^0 

.4270 

.5340- 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

x/cw 

.000 

-.2251 

- . 0653 

.3351 

.4733 

.3573 

.2907 

.2979 

-.1152 

.010 

- . 2552 

-.0215 

. 1595 

-.5341 

-.7793 

- . 6626 

-.4295 

.020 

-.2990 

.0099 

.0000 

-.5402 

- . 7775 

-.6692 

-.4260 

1210 

.040 

.0390 

-.0183 

.050 

-. 1575 

-.3204 

-.7328 

- . 6527 

-.4055 

.059 

-.1320 

.OSO 

-.2308 

.081 

-.0448 

.0B6 

.1322 

.094 

-.2723 

.150 

ir 

-.1910 

.0000 

-.4346 

. 157 

-.1511 

. IB3 

.1244 

. 177 

-.0265 

.229 

-.0168 

.246 

,0278 

.250 

-.0237 

T , 0422 

-. I486 

-.4344 

.274 

.0496 

.345 

-.1903 

.362 

.0000 

.390 

.0927 

.400 

.1462 

.1744 

-.2700 

.402 

.1023 

.418 

-.1389 

.497 

.0919 

.503 

■*.2453 

.550 

. 1263 

.0563 

.565 

.1303 

.600 

-.0337 

.637 

.1187 

.650 

-.1302 

.670 

-.4075 

.700 

.1483 

-.2131 

.725 

-.2516 

.730 

-.2282 

.750 

-.2290 

-.2677 

.760 

-.3539 

.775 

-.4162 

-.4093 

9 

»»-i 


pi** 


4’ 

k - ' 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATI0N  PAGE 

ARCM-019  IA01  LVAPtSBHL  UNSEALD*  LEFT  WING  BOT.  (RETLOl) 


SCTAO  ( 1 ) 

- 

.005  ALPHAOt  I) 

• -6 

.286 

SECTION  ( 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y^ew 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720  1.0000 

X/CW 

.798 

.808 

-.2956 

-.5001 

,834 

-.3523 

- 

.839 

-.4778 

.850 

.857 

.868 

.865 

.879 

-.4414 

-.5490 

-.6025 

-.6296 

-.4350  - 

.4991 

-.3948 

.900 

-.4447 

-.4224 

■ ' 

-.4857 

.905 

-.6904 

.919 

-.5621 

.950 

-.3496 

-.4650  - 

.6418 

.953 

-.3812 

.955 

-.4153 

.965 

-.5768 

1 .000 

-.2525 

-.3505 

-.4138 

BETAO  t 11 

, 

.006  ALPHAOt  2) 

* -4 

.148 

SECTION  t 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720  I. 0000 

X/GM 

.000 

-.2180 

-.0266 

.3087 

.5306 

.4164 

.3610 

.3634 

-.1173 

.010 

-.2437 

.0193 

.2686 

-.3898 

-.6329  - 

.5910 

-.3564 

o S 

.020 

-.2828 

.0415 

.0000 

-.3406 

-.6172  - 

.6241 

-.2803 

-.0889 

.040 

.0598 

.0723 

.050 

-.1496 

-.2196 

- . 5566  - 

.5892 

-.3049 

.069 

.080 

-.1423 

-.1013 

.081 

.086 

.094 

- . 2603 

.1698 

.0193 

.150 

-.0413 

-.1075 

0000 

-.2991 

.157 

1036 

& ^ 

.163 

.1592 

. 177 

.0330 

.229 

.0056 

.246 

.0683 

.250 

.0170 

.0724 

.1571 

-.2219 

.274 

.0876 

.345 

-.1439 

.362 

.0000 

617 


DATE  20  OCT 

75 

lAStA  - 

PRESSURE 

SOURCE 

DATA  TABULATION 

ARCl 1-0(9  IA81  LVAPlSeHU  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT. 

BGTAO  ( <) 

■ 

006  Al.PHAOt  2) 

• -4, 

140 

SECTICW  < 

1 ) LEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800  .8870 

.9720  1.0000 

X/CH 

► 390 

. 1279 

.MOO 

.1828 

. 1924 

,1023 

,Mnr> 

. 1544 

-.1502 

97 

. 1 171 

.503 

-.2170 

.550 

. 1448 

.0708 

.565 

.1536 

-.1112 

•,  T 

. 1398 

.6^:.  j 

1 187 

.670 

-.3242 

.700 

.1668 

-.2041 

,725 

-.2389 

.730 

-.180? 

.750 

-.2449  -.3095 

.760 

-.3412 

.775 

-.4032 

- . 5983 

.798 

-.2657 

.808 

-.4888 

.834 

-.3301 

.839 

-.4662 

.850 

-.6238 

-.4743 

-.4967 

.857 

-.5075 

.862 

-.3268 

.865 

-,H1B8 

.879 

-.5367 

,900 

-.M3SS 

-.4086 

-.5061 

.905 

-.6617 

.919 

-.5506 

.950 

-.3328 

-.5120 

-.6452 

.953 

-.3699 

.955 

-.3681 

.965 

-.5526 

1 .000 

- . 2354 

-.3512 

-.3581 

PAGE  6 ; a 


(RETLOI) 


date:  so  OCT  T5 


1A01A  - pre:ssure  source  data  tabulation 


PAGE  BIB 


ARCl 1-019  iASt  LVAPtSBHL  UNSEALD)  LEFT  WINS  BOT.  tRETLOI) 


BETAO  ( 11  - -.OSl  ALPHAOt  3)  « -3. OSS 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CM 
.000 
.OtO 
.030 
.O'*© 
.050 
.069 
.090 
.081 
.0B6 
.09H 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.SS9 
.S'(S 
• .350 
.374 
.345 
.353 
.390 
.400 
.403 
,418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
-670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
,775 
.799 
.908 
.834 
.839 

.057 

.063 


.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

-.3413 

-.0404 

.4046 

.5633 

.4778 

.4777 

.5083 

-.0316 

-.3453 

,0075 

.3315 

133! 

- . 3955 

-.4071 

-.3414 

-.3574 

.0367 

.0000 

-. 1346 

-.3377 

- . 30 13 

-.3334 

-.0316 

.0678 

. 1357 

-, 1BB3 

-.0985 

-.3571 

-.3009 

-.3433 

-.0467 

-.0443 

.0647 

.1876 

-.3667 

.1887 

.0098 

,0335 

.0904 

.0000 

.0317 

-.0443 

.0056 

.0995 

,1406 

. 1313 

, 1491 

.1346 

,0491 

-.1001 

.0000 

.1619 

.3131 

.3164 

.1983 

.0559 

. 1500 

.1504 

.1695 

. 1547 

.0763 

-.1386 

1438 

-.1674 

-.3431 

.1966 

-.3557 

-.3334 

-.3131 

-.3958 

-.3336 

-.4035 

-.4065 

-.3180 

-.5358 

-.3355 

-.4759 

-.6369 

-.4611 

-.5111 

-.8119 


I. 0000 


-.3035 


-.5186 


-.4604 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SSO 


BETAO  ( tl  « -.021  ALPHAOf  3) 

SECTION  < IILEFT  KING  BOTTCM 


Y/0W 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.865 

-.4186 

.879 

-.5571 

.900 

-.4391 

,905 

-.6724 

.919 

-.5682 

.950 

.953 

- , 3880 

.355 

-.3449 

.965 

-.535T 

] .000 

-.2543 

BETAO  ( 1) 

• 

.030  ALPHAOl  **1 

SECTION  t 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.2414 

-.0534 

.4321 

.010 

-.1918 

-.0144 

.4090 

.020 

-.1362 

.0409 

.0000 

.0**0 

.0851 

.2318 

.050 

-.1679 

.069 

.080 

.081 

. 1436 

.086 

.2208 

.094 

-.1762 

.150 

. 157 

. 163 

.2371 

.177 

,1442 

.229 

.0219 

.246 

.1562 

.250 

.274 

. 1863 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2106 

.‘400 

.‘402  .2*492 

.*4lS 

.M97  .1928 

.503 

.550 


ARCU-019  1A6.1  LVAPISBHL  UNSEALD)  I 
• -2,025 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.53*10  .6730  .7BOO  .0070  .9720 

. H205  - . 5450 

.3407  -.6337  -.6635 


-.3770  -.3649 

.092 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5340 

,6730 

.7800 

.0970 

.9720 

8128 

.5597 

,5510 

.5573 

-.0059 

C927 

-.0730 

-.0631 

.0693 

0107 

-.0429 

-.0311 

-.0352 

.0342 

0454 

-.0251 

.0145 

.0408 

-.0079 

0603 

1290 

.1540 

.0000 

.0962 

-.0246 

1947 

. 1979 

. 1813 

.0007 

-.0930 

.2544  .2270  .0783 

- . 1666 

.1814  .0961 


WING  BOT.  (RETLOt) 


.0000 


.0000 


.4145 


DATE  eo  OCT  75 

SET AO  « n - 
SECTION  ( HLEFT 
Y/ew 


.2990 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATtON 

ARGl 1-019  IA8I  LYAPtSBHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BOT. 
.030  ALPHAOt  4J  « .092 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.3540  .4270  .5340  .6730  .7000  .BB70  .9720  1.0000 


X/CW 


.565 

, I960 

.600 

.637 

.1873 

.650 

.670 

.700 

.2280 

.725 

.730 

.750 

.760 

-.3569 

.775 

.798 

-.3683 

.308 

-.5524 

.834 

-.3233 

.639 

-.4686 

.850 

.857 

-.6192 

.662 

.865 

-.4169 

.879 

-.5579 

.930 

-.4353 

.905 

-.5591 

.919 

-.5800 

.950 

.953 

-.3837 

.955 

-.3281 

.965 

-.5023 

1.000 

-.2626 

-.1336 


-.  1 155 


.2056 


-.1969 


-.3783  -.3904 


-.6256  -.4228  -.4996 

-.4232 

-.3338  -.7032  -.6469 


BETAO  t n - -.026  ALPHAOt  5)  « 

SECTION  ( IlLEFT  WING  BOTTOM 


.oai 

.086 


.2359 


.2091 


-.3622 


-.2613  -.3257 


-.7987 


-.5167 


-.5442 


-.3815  -.3125 

2.226 

dependent  variable  CP 


V/3W 

.2990 

.3540 

.4270 

.5340 

.6730 

-7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2076 

-.1313 

.4098 

.6293 

.6007 

.5874 

.5441 

-.0784 

.010 

1319 

-.0807 

.4447 

.2740 

, 1754 

.249! 

.3064 

.020 

-.1246 

.0216 

.0000 

. 1721 

. 1693 

. 1800 

.1941 

.0020 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1625 

.0701 

.3024 

. 1585 
. 1593 

.1340 

.1638 

.1784 

-.0051 

(RETLOt) 


s§ 

■ ^ ^ 

o ^ 

bI 


PAGE  621 


DATS  20  OCT  75 


JAB I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  682 


ARCn-019  lABl  LVAPtSBH'.  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT.  ‘ tRETLOl) 

BET AO  ( n • -.086  ALPHAOl  5)  • 8.886 

SECTION  ( IJ LEFT  MING  BOT TON  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/'BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

X/CW 

.094 

-, 1889 

.150 

. I960 

. 81 04 

. 157 

. 163 

.8708 

.177 

.8014 

.829 

.0886 

.846 

,1933 

.850 

.8384 

.8378 

.874 

.8859 

.345 

.368 

.0000 

.390 

.8408 

.4  00 

.8679 

.8405 

.408 

.8703 

.418 

.497 

.8190 

.503 

,550 

.1938 

. 1046 

.565 

.8009 

.600 

.637 

.1913 

.650 

.670 

,70b 

.8385 

-.1949 

.785 

- . 8085 

.730 

,750 

.760 

-.3573 

.775 

-.3770 

-.3868 

.798 

-.4041 

.008 

-.5631 

.834 

-.3885 

.839 

-.4778 

.850 

-.6196 

-.4889 

.857 

-.6899 

.868 

.865 

-.4153 

.879 

-.5446 

.900 

-.4258 

-.3943 

.905 

-.4356 

.919 

-.5857 

.950 

- . 3846 

-.6064 

.953 

-.3701 

.955 

-.8948 

.965 

-.4533 

.7800 

.0000 

.8800 

-.0663 

-.8448 

-.4904 

-.6407 


.8870 
. 1544 

. 1 15B 
.0871 

1870 

-.3090 

-.5409 


.9780 


-.0877 


-.0951 


- . 1685 


-.3658 


-.5858 


1.0000 


-.81 16 


-.8787 


DATE  20  OCT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  633 


ARCIt-OlS  IA81  LVAPISBHL  UNSEALO)  LEFT  WING  SOT. 


(RETLOn 


; 

BETAO  1 11 

« — 

.026  ALPHAOt  5> 

• 2. 

226 

SECTION  1 

HLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDEN.' 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

t.OOOO 

X/*CW 

3 

1 .000 

-.2841 

- . 3621 

-.3962 

} 

BETAO  t n 

• — 

.018  ALPHAOl  51 

■ 4. 

337 

f 

SECTION  1 

r 

n 

1(1  INC  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

\ 

Y/BU 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

l.OQOO 

i 

s- 

X/CW 

5- 
[•’ . 

.000 

-.2192 

-.2358 

.3597 

.6181 

.6008 

.5789 

.4990 

-.2254 

t; 

.010 

-.1585 

-.  1714 

.4558 

,3607 

,4409 

.4644 

K 

.020 

-. 1335 

- . 0227 

.0000 

.3028 

,3199 

.3470 

.3550 

-.0654 

.040 

.0385 

,3592 

i: 

.050 

-.1415 

.251  J 

.2529 

.2847 

.2911 

f' 

.089 

-.0253 

|- 

.080 

.2327 

1 

.081 

.2594 

}'.• 

.086 

.2458 

f: 

.094 

-.0969 

t 

.150 

.2544 

,2696 

.0000 

.2102 

'f. 

.157 

-.0352 

. 163 

.3026 

.177 

.2403 

1 

.229 

.0363 

.246 

.2261 

.250 

.2676 

.2679 

.2563 

. 1558 

.274 

.345 

.362 

.330 

-400 

.402 

-410 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

,670 

.700 

,725 

.730 

,750 


,2577 


.0000 


-.0970 


.2661 


.2868 


.2747 


.2540 


1038 


.2418 


.7947 


1904 


1767 


1094 


-.1583 


1910 


-.1176 


-.1013 


.2435 


-.2082 


-.1955 


-.3627 


-.2580  -.3025 


.8880 


DATE  eo  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  624 


ARCU-019  uai  LVAPCSBHL  UN5EALD)  LEFT  W!NO  BOT.  (RETLOl) 

BETAO  ( 1)  - -.010  ALPHAOl  6)  - 4^337 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.S990  ,3640  .4270  .5340  ,6730  ,7800  .8870  .97B0  1.0000 


X/CW 

.760 

.775 

,790 

.808 

.034 

.939 

.050 

,857 

.BBS 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


-.3603 

-.3938  -.3859 

-.3604 

-.5528 

-.3179 

-.4717 

-.6189  -.4273  -.4924 

-.5985 

-.5328 

-.4093 

-.5276 

-.4146  -.3322  -.5448 

-.4336 

-.4462 

-.2994  -.6467  -.5983 

- , 3243 

-.2577 

-.4041 

-.2376  -.3362  -.4613 


BETAO  ( 1)  - -.001  ALPHAOt  7)  - 6.460 


SECTION  ( nUEFT  WIND  I'lOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

X/CM 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
, 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
,250 
.274 


.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

-.2423 

-.4313 

.2046 

,5899 

-.1601 

-.3276 

,4429 

.5086 

- . 1 192 

-.0803 

.0000 

.4013 

-.0094 

.4099 

-.0965 

.3242 

.2934 

.3034 

.2558 

-.0610 

.3274 

,2709 

.2922 

.0545 

.2497 

.2727 

.2874 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5774 

.4873 

.4351 

,5474 

,5642 

.4652 

.4427 

.5602 

,4668 

- . 3673 
-.1278 

.3467 

.3782 

.3809 

-.0567 

.3156 

.0000 

.2644 

-.0350 

.2918 

.2866 

.1939 

/ •• 

V 


DATC  ao  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  BBS 


ARC11-0I9  IA81  LVAP(S8HL  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT.  tRETLOl J 

BETAO  { H - -.001  ALPHAOl  7)  - 6.460 

SECTION  ( I > LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  ,3930  .3640  .4370  .5340  ,6730  ,7800  .6870  ,9730  1.0000 


X/CW 

.345 


.363 

.0000 

.390 

.3763 

.400 

.3697 

.403 

,3055 

.416 

.497 

.3564 

.503 

.550 

. 1563 

.565 

. 1688 

.600 

.637 

.1730 

.850 

.670 

.700 

.3383 

, 

.735 

-.3136 

.730 

.750 

.760 

-.3718 

.775 

-.3785 

.798 

-.3561 

.808 

-.5534 

.834 

-.3073 

.839 

.850 

-.4379 

-.6051 

.857 

-.5544 

.863 

.865 

-.3964 

.87« 

-.4653 

.9U. 

-.3893 

- . 3030 

.905 

-.3738 

.919 

-.4103 

.950 

-.3850 

.953 

-.3571 

.955 

-.3478 

.365 
1 .OGO 

-.3758 

1737 

-.0863 

,3591  .1268 

-.0242 

-.1440 

. 1093 

-.1013 

-.0442 

-.3564 

, 1943 

-.7503 

-.1844  -.3007 

-.3701 

-.43(16  -.4835 

-.5301 

-.5317 

-.5007  -.6365 
-.3056  -.6077 


C 


DATE  20  OCT  75  IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE 

ARCll-019  lABl  LVAPtSBHL  UNSEAU01  LEFT  rilNO  HOT.  (RETLOM 

•5ETAO  ( l»  - .009  ALPHAOt  01  - 0.5B3 


SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BW 

X/CH 
.000 
,010 
.020 
.D*tO 
.050 
-0&9 
.080 
.031 
,086 
.094 
. ISO 
. 157 
. 1B3 
. 177 
.229 
.245 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
. 402 
.418 
,497 
.503 
.550 
.565 
.600 
,637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
,760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


.2390 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

1 .0000 

-.2693 

-.5803 

.2078 

.5468 

.500] 

.5335 

.3804 

-.4747 

-.1784 

-.4329 

.4  095 

.5368 

.5034 

.6566 

.6287 

1183 

-.1315 

,0000 

.4387 

,5267 

.5626 

.5513 

-.1653 

- ,0500 

,4136 

-.0628 

.3620 

.421 1 

.4584 

.4591 

-.0726 

.3268 

.3256 

,2484 

-.0366 

.3355 

.;93S 

,3169 

.3637 

.0000 

.3166 

-.0269 

.0731 

.2635 

.2908 

.3030 

.3151 

.3>M6 

.2304 

-.0709 

■ 

.0000 

.2949 

.2934 

.2680 

.2630 

.1516 

-.7030 

.2716 

.1727 

. 1675 

.1460 

.1137 

.0314 

-.0838 

-.1252 

• 

-.3382 

.2451 

-.2189 

1902 

-.1522 

-.2702 

-.6646 

-.3728 


-.3776  -.379*1 

-.4145 

-.5411 

-.3238 

-.4219 

-.5969  -.5236  -.4663 

-.5454 


625 


-.5042 


ORIGINAt  PAGE  IS 
OP  POOR  quality 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  627 


ARCH  *019  I AS  I LVAPfSBHL  UNSEALD)  LEFT  MING  BOT  . (RETLOH 


BETAO  ( n 

n 

.009 

ALPHAOI  Bl 

- 8.583 

SECTION  t 

! ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3690 

. '4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CH 

.865 

-.3898 

.879 

.900 

-.3693 

-.4359 

-.5103 

.905 

-.4930 

,919 

-.mss 

.950 

-.2991  -.5413  -.6164 

.353 

-.2734 

.955 

- , 2807 

.965 

-.3873 

i .000 

1466 

-.3116 

-.6182 

PACE  658 


DATE  SO  ocr  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOtfRCE  DATA  TABULATION 


ARG 11-019  lABl  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WINO  B8T. 


(RETL02J  t 17  OCT  75  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976,0000 

IN,  XT 

MACH  * 

.600 

RN/FT  » 

3.200 

LREF 

1297,0000 

INCHES 

YHRP  « 

.0000 

IN,  YT 

ELV-IB  - 

000 

ELV-OB  - 

.COO 

8REF 

SCALE 

m 

1297.0000 

.0300 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  ■ 

400. 0000 

IN.  ZT 

rudder  « 

.000 

SPDBRX  - 

55.000 

BETAO  ( I)  « -.006  ALPHAOt  I)  « -6.155 


SECTION  ( IlLEFT  WjiNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CM 
.000 
.010 
.050 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.006 
.094 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.529 
.246 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

,8870 

,9720 

-.0061 

.0280 

. 1645 

. 1872 

-.0301 

-.1634 

-. 1575 

-.6514 

-.0161 

.0130 

1614 

-1.1327 

-1  .4110 

-1.7371 

-1 .4719 

-.0221 

.0079 

.0000 

-.9555 

-1 .3544 

-1.4 124 

-1 .4152 

-.5979 

.0232 

- .2778 

- . 0289 

-.5194 

-.6859 

- . 8761 

-I .310! 

-.5037 

-.3901 

-.2452‘ 

.0375 

-.0249 

- . 0391 

-.1534 

-.235! 

-.3279 

. noOO 

-.4578 

-.4296 

.0131 

-.1161 

-.1070 

- . 1637 

-.248! 

-.3181 

-.3080 

-.3981 

.0000 

-.0670 

-.1342  -.2127  -.2518 

- . 0725 


-.0558 


1209 


-.2238  -.2708 

-.1886 


-.1717 


-.2983 


-.2892 


-.3310 

-.3450 


.4246 


-.^'275 


-.3184 

-.3803  -.3027 


-.3120  -.2982 


l.OOOO 


-.4405 


-.5115 


I 


I 


DATE  SO  OGT  75  JAB I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATI0N  PAGE  BS9 

ARGM-OlS  IA81  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  HINQ  BOT.  (RETLOS) 

BETAO  t IV-  -.006  ALPHAOt  I)  - -6-155 

SECTION  ( I JLEFT  WliNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARt  ABLE  CP 


V/BH 

.S93Q 

, 3640 

.4370  .5340  .6730 

.7800 

.8870 

.9730  l.OOOO 

} 

i 

X/CU 

.798 

-.3960 

t 

.808 

- . 3437 

r 

.83t 

-.3194 

1 

.839 

-.3334 

\ 

\ 

.850 

-.3898  -.3113 

-.3503 

* 

.057 

-.3913 

f 

i 

1 

.86S 

-.3710 

.865 

-.3330 

1 

.873 

-.3033 

t 

.300 

-.S0S7 

-.1963 

-.151:6 

i 

.905 

-.3338 

i 

.919 

-.3731 

.950 

- . 0739  - . 1383 

-.0583 

1 

.953 

- . 1337 

i 

X 

.955 

-.1968 

! 

? 

.965 

-.8999 

1 

r. 

1 - 000 

-.0196  .0391 

.0533 

■ 

1 

i 

BETAO  1 II 

Ml  * « 

,030  ALPHAOC  3)  <=  -4.065 

SECTION  1 

! IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

r/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730  .7800 

.0870 

.9730 

X/GW 

.000 

-.0030 

. 0670 

.3481 

,3195 

.18:15  .0933 

i0916 

-.5583 

.010 

.0033 

. 0634 

.0148 

-.7813 

-1.0335  -1.4043 

-1 .3470 

.030 

-.0093 

.0507 

. 0000 

-.6713 

-.9101  -1.1193 

- 1 .3551 

-.5444 

.040 

.0719 

-.1683 

.050 

-.0157 

-.3879 

-.5366  -.6333 

-.6940 

.069 

-.4910 

.080 

-.3040 

.0811 

- . 1674 

.086 

.0734 

.094 

-.0138 

. I SO 

-.1715 

- .3493  . 0000 

- .3476 

. 157 

-.3098 

. 163 

.0036 

.177 

1038 

.339 

.0389 

.346 

-.0740 

.350 

-.1191 

-.1938  -.3448 

-.3700 

.374 

-.0653 

.345 

-.3576 

.363 

.0000 

I 

|. 


\ 

i 

i 


t 

i 

f 

l 


DATE  eo  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  630 


ARCl 1-019  1A81  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WIND  SOT. 


(RETLQE) 


BETAO  ( 11  - -.020  ALPMAOt  2)  - -‘♦.065 


SECTION  C IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


BN 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

x/cu 

.390 

-,G26B 

.400 

-.1114 

.402 

-.0407 

.418 

.497 

-.0253 

,503 

.550 

-.2048 

,565 

-.1587 

.600 

.637 

-.1548 

.650 

.870 

.700 

-.0995 

.725 

-.3414 

.730 

.750 

.760 

-.3074 

.775 

-.3820 

.798 

-.2871 

.80S 

-.3377 

.634 

-.32T6 

.839 

-.3168 

.850 

-.2865 

.857 

-.2865 

.862 

.865 

-.3155 

.879 

-.2824 

.900 

-.2770 

-.  1972 

.905 

-.2134 

.31'9 

-.2535 

.950 

-.0735 

.953 

-.1047 

.955 

-.1793 

.965 

-.2885 

1 . ooo 

-.0049 

.6730  .7600  .8070  .9720  1.0000 

-.1710  -.2109 

-.34S7 

-.2953 

-.2369 

-.2697 

-.2043 

-.2569 

-.3157 

-.3662 

-.2981  -.2799 

-.2927 

-,2Q50  -.2422 

-. 1559 

-. 1291 

-.1335  -.0452 
.n4l8  .0718 


r 

i 


DATE  aO  OGT  75  lAB.lA  - PRESSURE  SOURCE  DATil\  TABULATION 


ARCII-G'19  IA01  LVAPtSBHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT.  (RETLOB'1 

BETAO  C n • -.oas  ALPHAOI  31  - -!'.99S 


SECTION  ( VILEFT  WINS  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


i 

i 


I 

i- 


5*-.’ 


1 

CM 

.3990 

.3640 

.QOO 

-.0147 

.0708 

.0)10 

.0044 

.0898 

.oao 

-.0034 

.0063 

. 040 

. 1 037 

.050 

.069 

.000 

.OBit 

-.0034 

.086 

. 1 163 

.094 
. I SO 
.157 

-.0006 

. t €3 
.177 

.0438 

.339 

. 0430 

.346 

.aso 

.374 

.345 

-.0398 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.40a 

.418 

- .0044 

.497 

,503 

.550 

.565 

.600 

.0051 

.637 

.650 

.670 

-.1480 

,700 

,7as 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.0864 

.790 

.806 

-.3851 

.834 

-.3377 

.839 

.650 

.857 

.863 

-.3175 

,4370 

.5340 

.6730 

.3953 

.4177 

. 331 1 

.14 16 

-.4519 

-.6665 

.0000 

-.4395 

-.5318 

-.0,636 

- , 3679 

- . 3756 

-.31  14 

-.0903 

-.1173 

-.1649 

-.0635 

^.,0793 

-. 1459 

-.0330 

-.0865 

-.1483 

-.0195 

-. 1880 

-.3343 

-.1517 

-.3356 

-.3075 

-.3061 

-.38!ia 

-.3959 

-.3414 

-.3938 

-.3148 

-.3834 


.7800 

.8870 

.9730 

.3034 

-.8168 

-.6519 

,3864 

-.7734 

-.7835 

-.3811 

-.3070 

-.4357 

-.4743 

- .3757 

. 0000 

-.3585 

-.3346 

-. 1939 

-.3178 

-.3060 

-.1897 

-.3560 

-.3585 

-.3711 

-.3341 

-.3005 

-.3811 

-.3433 

-.laa? 


l.OOOO 


1664 


-.1737 


PAGE 


DATE  SO  OCT  75 


lABlt  A - PRESSURE  SQURCE  DATA  TABULATTON 


PAGE  63S 


ARCn-OlB  IA81  LVAPlSBHU  SEALED!  LEFT  HINO  BOT. 


(RETLOS) 


BEIiAO  ( l»  - -.038  ALPHAOl  3)  • -1.995 


SECTION  ( 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.3990 

.3640  ,4370 

x/ew 

.955 

-.3164 

.879 

-.3697 

.900 

-.3717 

.905 

-.3131 

.919 

-.3446 

.950 

,953 

1049 

.955 

- . i G91 

.955 

-.3773 

1 . 000 

-.0018 

BETAO  ( M 

m.  ~ , 

,031  ALPHAOl  4: 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

MING  BOTTOM 

Y/BM 

.3990 

.3640  .4370 

X/CM 

.000 

-.0489 

.0554  ,3158 

.010 

-.0158 

.0856  ,2459 

.030 

-.0059 

.1037  .0000 

,040 

. 1343  .0394 

.050 

-.0017 

.069 

.080 

.081 

-.0350 

.086 

. 1469 

,094 

.0040 

.150 

.167 

.163 

.0906 

. 177 

-.0009 

.SS9 

.0539 

.246 

-.0019 

.350 

.374 

.0031 

.345 

.353 

.0000 

.390 

.0358 

.400 

.4 OS  .0133 

.418 

.497  .0335 

.503 

.550 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7900 

.9870 

.3057 

-.1308 

,0778 

-.1308  - 

.0528 

.0395 

. 0775 

- 

.078 

DEPENDENT 

VAR.IABLE  CP 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.4753 

.1839 

.3323 

. 4202 
-.3064  - 

-.2549  - 

.3997 

.3318 

.3318 

. 3e>i'4 
-.3137 
-.4076 

. 1'490 

-.3171  - 

.2639 

- . 30 14 

. 1317 

.0547 

-.0919 

.0000 

-.1730 

.0397 

- . 0980  - 

.1373 

-.1689 

.0633 

-.1331 

- . 1616 

-.1719  -.3000 


.9780  1.0000 


.9730  t.OOOO 

-.1430 

-.1595 

-. 1759 


-.1661 


-.1708 


- . 1738 

-.3105 


DATE  SO  OGT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  633 


ARCl 1-019  lABt  LVAPtSBHU  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  IRETL02) 

BETAO  t 1)  ■ -.031  ALPHAOf  4)  - .07B 

SECTION  ( DLEFT  MU NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SM  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8970  .9720  l.OOOO 


X/CW 


.565 

-.t220 

.600 

.637 

-.1370 

.650 

.670 

.700 

-.0778 

.725 

-.3153 

.730 

.750 

, 

.760 

-.2956 

.775 

- . 3721 

.790 

-.2839 

.9QB 

-.3369 

.834 

-.3302 

.839 

-.3104 

.850 

- . 2954 

.857 

-.2803 

.862 

.865 

-.3366 

.B79 

- .2824 

.900 

-.2852 

- .2042 

. 905 

-.2170 

.919 

- .2326 

.950 

-.0782 

.953 

-.0967 

.355 

-.1'6L0 

.965 

-.2687 

1. 000 

,0159 

BETAO  ( n 

• - 

. 032  ALPHAOl  5) 

• 2 

SECTION  { 

DLEFT 

MING  BOTTOM 

Y/0W 

.2990 

,3640  .4270 

.5340 

X/GM 

.000 

-.0817 

.0076  .3010 

,4936 

.010 

-.0369 

.0566  .3011 

.0319 

.020 

-,0T90 

.1017  .0000 

- . 0578 

-040 

.1254  .1100 

.050 

. 0030 

-.0414 

.069 

. 080  - . 0381 

.081 
.086 


-.2508 

-.2615 

-.2330 

-.2950 

-.2040 

-.2976  -.2839 

-.2921 

-,2l3t  -.2543 

-.13T5 

-.1427 

-.1420  -.0579 

.0424  .0799 

167 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7000 

.8970 

.9720 

.4507 

.4345 

.3841 

1470 

-.0454 

.0040 

.0243 

-.0542 

- . 0822 

-.nB4 

-.1142 

-.0058 

-.1030 

-.1296 

-. 1400 

.1701 


,0369 


DATE  eo  OCT  75 


IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAC-E  SSif 


ARC  11  “01 9 lAei  LVAPfSBHL  SEALED)  LEFT  Wll^IG  BOT.  rRETLOE) 


BETAO  f 1) 

.032  ALPHAOt  5) 

- 2. 

1:67 

SECTION  t 

I)  LEFT 

WTNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

,2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7000  .8070 

.9720 

t .0000 

x/cw 

-09M- 

. 01 12 

. 150 

-.0049 

-.0371  .0000  -.1086 

.157 

-. 1440 

. 163 

. 1247 

.177 

.0289 

.889 

.0624 

.SHB 

.0310 

.250 

-.0020 

".0509  -.0912  -.1207 

.S7it 

. 03ie 

,3N5 

- . 1612 

.362 

.0000 

.390 

.0452 

.400 

-.0377 

-.0920  -.1353 

.4oe 

.0241 

.41B 

-.3523 

.497 

.0467 

.503 

-.2089 

.550 

-.1559 

-.1841 

.565 

-.1301 

.608 

-.2362 

.637 

-.1336 

.650 

-.2476 

.670 

-.2398 

,703 

-.0713 

-.2853 

.725 

- . 3050 

.730 

-.4076 

.750 

-.2928  -.2835 

.760 

-.2930 

.775 

-.3670 

-.2842 

.798 

-.2821 

.308 

- .3394 

.B34 

-.3336 

.639 

-.3120 

.850 

-.2901 

-.2150  -.2722 

.357 

-.2842 

.662 

-.1632 

.865 

-.3425 

.879 

-.2617 

.900 

-.2853 

-.2105 

-.1765 

.905 

-.2137 

.919 

“.2201 

.950 

-.0785 

-.1481  -.0771 

.953 

-.0975 

.955 

-. 1478 

.965 

-.2610 

DATE  ao  QCT  75 


BETAO  t H * -.032  ALPHAOt  5) 

SECTION  ( DLEFT  WiINO  BOTTOM 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  IASI  LVAPtSSHL  SEALEOl  LEFT  WING  BOT. 
PWAO(  5)  - 2.187 

OM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETL02) 


.3640  .4270  .5340  .6730  .7000  ,8870  .9720  I.OOOO 


X/Gw 

I.DOO 


1 . 000  , 0270 

BETAO  t n « -.026  ALPHAOt  6) 

SECTION  ( I JLEFT  WIiNG  BOTTOM 
Y/BH  .2990  ,3640  .4270 


X/CW 
.000 
. OTO 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.08:1 
.086 
.094 
.150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
,497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.723 
.730 
.750 


.0473  .0617 

4 .242 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.534:0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.1214 

- . 0559 

.2637 

.4811 0 

.4311 

.3967 

.2783 

-.3034 

-.0668 

.0028 

.3411 

.2123 

. 1740 

.2514 

.2603 

-.0279 

.0836 

.0000 

.0905 

. 1246 

. 1277 

. Tl'53 

-.1780 

. 1230 

. 1662 

.0098 

.0559 

.0388 

.0481 

.0357 

-.1608 

,031 1 

.0393 

. 1888 

.0216 

.1685 

.0763 

. 0450 

.0297 

.0000 

-.0323 

-.1493 

.0831 

.0702 

.0692 

.0347 

- .0016 

-.0362 

-.0659 

- . 1660 

.0000 

.0753 

-.0097 

-.0537 

- . 1030 

-.1374  -.1569 


-.U2J 


-.2159 


-.2279 


-.2905 


-.2662 


-.2097 


-.2530 


-.2796  -.2758 


-.8022 


IS 


i t£|  1 


DATE  20  OGT  75 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATI  ON 


PAGE  63B 


ARCH -019  IA9I  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WIND  80T.  IRETLOS) 


SEThO  t n - -,026  ALPHAOt  6)  ■ ‘♦.2H2 

SECTION  t ULEFT  WIiNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.0870 

.9720 

X/CW 

.760 

-.2719 

.775 

,798 

.808 

.83H 

- . 3l«43 

-.2729 

-.3209 

-.3540 

- . 2720 

.839 

-.3075 

.850 

.857 

.862 

.885 

.879 

-.3300 

-.2‘t78 

-.2799 

-.2821 

- . 2085 

-.2720 

1910 

.900 

.905 

.919 

-.2790 

^.2111 

-.2174 

-.2070 

-.2032 

.950 

.953 

- . 0925 

-.0787 

-.1478 

-.0013 

.955 
,965 
1 .000 

-.2300 

-.1350 

.0427 

.0451 

.0583 

BETAQ  < n 

m — , 

,007  ALPHAQt  7) 

- 6. 

338 

SEtTIQN  t 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2930 

.3640 

.4270 

..5340 

.6730 

.7000 

...0970 

.9720 

X/CM 

.000 

-.1896 

-.1554 

. 1863 

.4043 

.3468 

.2683 

.0722 

-.6095 

. DIO 

-.U09 

- . 0905 

.3400 

.3508 

.3374 

.4096 

.3974 

.020 

-.0463 

.0528 

.0000 

.2292 

.2729 

.2918 

.2802 

-.3368 

.040 

. lOO  1 

.2475 

.050 

.0080 

. 1484 

.1591 

. 171 0 

. 1683 

.069 

-.2362 

.000 

. 1 132 

.001 

, 1433 

.086 

.2076 

.094 

.0327 

,150 

.1003 

.0972 

.0000 

.0427 

. 157 

-.1883 

. IG3 

.2025 

, 177 
.229 

.0973 

.1109 

.246 

.250 

.274 

.1047 

.0909 

.0785 

.0432 

.0262 

-.0144 

1.0000 


1.0000 


DATE  20  OGT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCll-DlS  lAffl  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL02) 


8ETA0  t U 

- -.007  ALPHAQt  71 

- 6.338 

SECTION  ( 

1 ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VAmA0LE  CP 

Y/BW 

.8990  .3640  .4270 

. 5340 

.6730  .7000 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/GW 

-.1821 

.362 

.0000 

.390 

. 1 QTO 

.400 

.0170 

-.0197 

-.0643 

.402 

.0719 

.4 10 

- 1 , 2856 

.497 

,0984 

.503 

-.2210 

.550 

-.1137 

-. 1263 

.565 

- .094 1 

.600 

1990 

.637 

1034 

.650 

-.2051 

.670 

-.2711 

.700 

-.0367 

-.2517 

.723 

-.2764 

.730 

-1.2302 

.750 

- .2655 

-.2657 

.760 

- .2707 

.775 

- . 3470 

-.2590 

.790 

-.2619 

. 

.808 

-.3154 

.834 

^.3050 

.839 

-.3023 

.850 

-.2782 

-.2077  -.2680 

.857 

-.2772 

.862 

-.2282 

.865 

-.3208 

.079 

-.2520 

.900 

- .2772 

-.2102 

-.2067 

.305 

-.2202 

.919 

-.2069 

.950 

- . 0874 

-.1601  -.0929 

.953 

-.0957 

.955 

-.1354 

.965 

-.2168 

l.OOO 

.0487 

.0366 

.0301 

DATE  20  OCT  75  I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  63B 


ARCIt-019  lABl  LVAPt'SBHL  SEALED?  LEFT  WING  BGT.  (RETL03)  t 17  OGT  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

3690 . ODOQ 

SQ.FT. 

XMRP  « 

976.0000 

IN.  XT 

HACH  - 

.900 

RN/FT  - 

3.500 

LREF  - 

1397.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  • 

,000 

0REF  - 
SCALE  ^ 

1397.0000 

.0300 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  « 

400  - 0000 

IN.  ZT 

RUDDER  ■ 

.000 

SPGBRK  - 

55.000 

BETAD  t n - .037  ALPHAO(  1)  = “6.277 


SECTION  1 

: DLEFT 

HiING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIASLE  CP 

Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9730 

1 .0000 

x/cw 

.000 

.0303 

.0870 

.3660 

.3433 

. 1953 

. 1 186 

.13113 

- .4448 

,010 

,0213 

.0838 

.0093 

-.9033 

- 1 . 0360  - 

.8345 

-.7108 

-020 

.0210 

.0874 

.0000 

- . 8130 

“1.008!  - 

.7858 

-.7001 

-.4450 

.040 

.050 

.069 

.0133 

.0991 

-.1475 

-.4183 

-.8614  - 

.7504 

-.6451 

-.4497 

.080 

- . 3381 

.081 

1570 

.086 

.1176 

.094 

.0170 

. I SO 
.157 
. 163 
. 177 
.339 

.0747 

.0531 

-.0953 

-.1806 

-.3030 

. oooo 

-.6163 

-.4431 

.346 

-.0471 

.350 

-.0844 

-.1195  - 

.3037 

-.5083 

,374 

-.0359 

.345 

-.4470 

.363 

.0000 

.390 

.0107 

.400 

-.0057 

- .0750 

-.4361 

,403 

.0369 

.418 

-.3850 

.497 

.0301 

.503 

-.4633 

.550 

1033 

-.3155 

.565 

.600 

-.0464 

-.3960 

.637 

-.0456 

.650 

- 

.4153 

.670 

-.4878 

.700 

.0134 

-.5350 

.735 

.730 

.750 

-.5346 

,5887 

-.5957 

-.5133 

.760 

.775 

-.5357 

-.7437 

-.7395 

PAGE  639 


DATE  20  OCT  73  lAGil  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  IASI  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT.  (RETL03) 


BETA©  ( n « .027  ALPHAGt  I)  - -6.277 


SEeriGN  t ULEFT  MliNG  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.798 

-.4345 

.BOB 

-.7058 

.83M 

-.4325 

.B39 

-.5284 

.850 

-.3186 

.857 

-.4722 

.862 

.865 

-.4803 

.879 

- .4544 

.900 

-.4050 

- .2604 

.905 

-.3017 

.9)9 

- . 3845 

.950 

-.2063 

.953 

-.2126 

.955 

-.2956 

.965 

-.4309 

1 .000 

-.1071 

8ETA0  I 1) 

- 

,004  ALPHAOt  2J 

« -4 

SECTION  f 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.000 

.0207 

. 1:055 

.3170 

. 4200 

.0)0 

.0312 

.1 154 

. 1333 

-.5791 

,020 

.0194 

. 1 159 

.0000 

-.5197 

.0«i0 

. 1283 

-.0570 

.050 

.0165 

-.3196 

.069 

.080 

- .2675 

.08) 

-.0932 

.0B6 

. 1452 

.094 

.0211 

.150 

1112 

, 157 

. 163 

.0854 

.177 

-.0485 

.229 

.0778 

.246 

-..0:126 

.250 

-.0350 

.274 

.0004 

.345 

.362 

.0000 

dependent  variable  ep 

.6730  .7000  .8070  .9720  l.OOOO 


-.ESSH  -.3122 

-.2803 

-.2012 

-.205t  -.I75H 

-.1386  -.0129 

. 157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.2943 

.891.8 

.8319 

,2370 

-.9109 

-.8052 

.2413 

-.8654 

-.8095 

-.4573 

-.4209 

.4060  ■ 

-.6381 

-.7355 

-.4131 

.1587 

.0000 

-.3988 

-.3774 

.0836 

-. 1370 

-.2372 

DATE  PO  OCT  75 


BETAO  ( II  - 


lABl.A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIfON 

ARen-0'19  lABl  LVAPtSSHL  SEALED)  LEFT  HINB  BOT. 
.020  ALPHAOt  31  -e.GHS 


PAGE  641 


(RETL03J 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.SB70 

.9720 

X/CU 

.000 

.0040 

. 1072 

.3592 

.4071 

.4027 

.3625 

.3573 

-.2549 

.010 

.0235 

. 1 318 

.2375 

- . 3220 

- . 5531 

-.6452 

-.5Bil4 

.020 

.0222 

. 1374 

.0000 

-.3337 

-.4495 

-.5122 

-.6366 

-,2B02 

.040 

.050 

.069 

.0234 

. 1530 

.0410 

-.1943 

-.3097 

-.3146 

-.5090 

-.3215 

.080 

.081 


- , oi 


.006 

.1745 

.094 

.0314 

. ISO 

-.0429 

. 157 

.163 

. 1243 

. 177 

.0080 

.229 

.0914 

. 246 

.0285 

.250 

.0103 

.274 

.0434 

,345 

.362 

.0000 

.390 

.0735 

-400 

.0452 

.402 

.0828 

.418 

.497 

.0769 

.503 

.550 

-.07,51 

.565 

-.0210 

.600 

.637 

-.0207 

.650 

.670 

.700 

.0455 

.725 

-.5il38 

.730 

.750 

.760 

-.5123 

.775 

-.7300 

.798 

-.4399 

.008 

-.6744 

.034 

-.4114 

.B39 

-.5054 

.050 

-,3090 

.057 

-.4460 

.862 

1516 


-.U4E9  -.0744  .0000  -.1974 


0103  -.0322  -.0833 


-.4472 


-.3032 


-.5307 


-.4413  -.6770 


-.3152 


19G0 


'.2109 


.3555 


-.4340 


-.4581 


-.5513 


-.3183 


-.1212 


OAT^E  eo  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABia.ATl;QN 


page  6*<2 


ARCH “019  IASI  LVAPtSBtHL  SEALED)  LEFT  W.ING  B0T. 


(RETL031 


0ETAO  ( n • -.020  ALPHAOt  3)  • -^.0^5 

SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM  EEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2990 

. 3640 

.4270  .5340 

X/GM 

.865 

-.4640 

.079 

-.4119 

.900 

-.4004 

-.2132 

.905 

- .2599 

.919 

-.323:1 

,950 

-. 1539 

.953 

-.1478 

.955 

-.2392 

.965 

-.3982 

1.000 

- . 0653 

BETAO  C n 

S ^ 

030  ALPHA0T  4)  « 

.6730  ,7800  .6870  .9720  l.OOOO 

1700 

- . V63V  -.1377 

- . 0846  - . 0479 

.070 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/GW 

.2990 

.3640 

.000 

-.0389 

.0784 

.0110 

-.0057 

.1 100 

.020 

. 01  le 

. 141:6. 

.040 

.1662 

.050 

.069 

.090 

.081 

.0292 

.086 

.2054 

.094 

.ISO 

.15? 

.0374 

.183 

.177 

.1693 

.229 

. 1005 

.246 

.250 

.274 

.345 

.0638 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

. 1039 

.497 

.503 

.550 

. 1031 

,4270 

.5340 

.6730 

.3669 

.5207 

.4702 

.3218 

- . G502 

-.2058 

.0000 

-.  1250 

- . 1556 

. 1286 

-. 0523 

1367 

-.0492 

.0509 


.019)  -.0025 


.0519 


. 0467  . 0096 

.0749 


.059B  -.0081 

.0998 


. 1701 


.7900 

.8970 

.9720 

.4420 

.4106 

-.2053 

1873 

-.1539 

-.2096 

-.2779 

- . 1801 

- . 1590 

-.2021 

-.2612 

.0000  -.1377 

-.2818 


.0647  -.1554 

-.3630 


-.1932 


1 .0000 


-.6420 


.0708 


-.4499 


S' 


DATE  20  OCT 

75 

lABiVA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  643 

ARCll-019  IA8I  LVAPtSSHL  SEALED!  LEFT  WING  GOT. 

tRETL03) 

8ETA0  1 n 

- . 

.030  ALPHAOt  4 J 

. .070 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

Hi, NO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

f/BM 

.2990 

.3640  .4270 

.5340  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 

X/CW 

.565 

- . 0191 

X- 

.600 

-.4441 

1: 

.637 

-.0211 

.650 

-.0988 

. 

!< 

l; 

.670 

- .6457 

r-' 

.700 

.0461 

- .5278 

.725 

-.5'103 

|- 

.730 

-.3811 

r 

.750 

-.3924  -.6757 

i 

.760 

-.5028 

w 

.775 

-.7273  -.7074 

H 

.798 

-.4296 

V 

.808 

-.6311 

t 

.834 

-.4014 

y' 

.833 

-.4925 

*•. 

.850 

-.3080  -.3401  -.2120: 

.857 

-.4387 

1' 

.862 

-.1125 

1 

.865 

-.4538 

1. 

.879 

-.4028 

5'" 

.900 

-.3785 

-.1923  -.2045 

.905 

-.2433 

1 

.919 

-.3124 

■ 

.950 

-.1200  -.!658  -.1503 

i’: 

.953 

1361 

t: 

.955 

-.2250 

.965 

-.3640 

}■’ 

1.000 

-.0580 

-.0755  -.1038 

BPAO  ( l>  - -.035  ALPHAOt  5) 

SECTION  ( DLEFT  MING  80TTOM 


S.S09 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

,4270 

X/CU 

.000 

-.0973 

.0313 

.3567 

.010 

-.0430 

.0738 

.3681 

.020 

-.0042 

. 1314 

.0000 

.040 

.050 

.0282 

.1641 

. 1 95S 

.069 

.080 

.081 

.088 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.5437 

.4961 

.4679 

.3991 

-.2934 

,1355 

.0433 

. 1026 

. 1 145 

.0299 

.0254 

.01199 

-.0196 

-.2124 

.0320 

,0202 

-.0069 

-.0069 

-.045't 

-.2624 

1.0000 


•sasH 


. 1,079 


DATE  20  QG1 

75 

IA81A  - 

PRESSURE  SOURCE 

DATA  TABULATION 

ARC  11 -01 9 IA91  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WIND 

BETAd  t 11 

- -.035  ALPHAOC  5) 

- 2 

.209 

SECTION  ( 

1 ILEFT  WING  BOTTOM 

BEPENCENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7000  ,8070 

.9720 

1 .0000 

XACU 

.QS<t 

.0410 

. 150 

.0705 

.0604 

.0000  -.0774 

.157 

-.2827 

.163 

.2006 

.177 

.0968 

.229 

.1130 

.246 

. 1062 

.250 

.0850 

. 0476 

. 0988  - , 1:249 

.274 

. 1 0B6 

.345 

-.3652 

.362 

.0000 

.390 

.1:278 

.400 

. 0741 

.0064 

-.1799 

.402 

. 1207 

.418 

-.9008 

.497 

. 1243 

.503 

-.4488 

.550 

-.0692 

-.17T7 

.565 

-.008:1 

.600 

-.4295 

.637 

-.0132 

.650 

-.0911 

.670 

-.5656 

.700 

.0583 

-.5125 

.725 

-.5000 

.730 

-.3883 

.750 

-.3738  -.6208 

.760 

-.4995 

.775 

-.6931 

-.6620 

.790 

-.4206 

.BOB 

-.6141 

.834 

-.4037 

.S39 

-.4810 

.850 

-,3B42 

-.4015 

-.3728 

.B57 

-.4677 

.862 

-.2071 

.865 

-.4508 

.879 

-.3961 

.900 

-.3910 

-.1754 

-.3625 

.905 

-.2439 

.919 

-.2961 

.950 

- .0604 

-.1323 

- . I2B2 

.953 

-.1200 

.955 

-.2034 

.965 

-.3547 

PAGE  StH 


(RETLOl) 


DATE  20  OCT  75 


BETAO  ( 1)  - -.035  ALPH 

SECTION  ( IJLEFT  Wt NO  BOTTOM 


t,A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IA81  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT- 
035  ALPHAOt  5)  • 2.209 

W'tNO  BOTTOM  OEPENQENT  VARIABLE  CP 


(RETL03I 


.3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .BB70  .9720  l.OOOO 


X/CW 

1 .000 


1.000  -.0330 

BETAO  in-  -.028  ALWIAOC  6) 
SECTION  ( I ) LEFT  MING  BOTTOM 


-.0168  -.0156 

4 . 323 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3540 

.4270 

.5340 

. 6730 

,7800 

.8870 

,9720 

f 

X/GM 

.‘3338 

i 

.000 

-.1427 

-.0270 

.5442 

.4990 

,4543 

. 3453 

-.4461 

if! 

t 

.010 

-.0765 

.0245 

.3963 

.2579 

. 2024 

.2017 

.2793 

£•’ 

.020 

-.0229 

.1196 

.0000 

,1419 

. 16T4 

,1729 

.1495 

-.2933 

1 ' 
5 

.040 

. 1574 

.2520 

f 

.050 

.0269 

. 1096 

.0699 

.0909 

.0705 

%■ 

.069 

-.2701 

t 

.000 

.0898 

g 

. OBI 

.1541 

% 

.0B6 

.2424 

I 

.094 

.0494 

X\- 

i- 

.150 

.lies 

. 1086 

.0000 

-.0183 

r. 

.157 

-.2957 

i[ 

.163 

.2324 

.177 

.1317 

■ 229 

. 1251 

}■ 

S' 

,246 

. 1333 

p. 

.250 

.1134 

.0807 

. 1298 

-.0859 

-.0087 


.0664  .0226 


.0675  -.1640 


-.0711 


-.4829 


-.4841 


-.3593 


- 1 .0749 


-.4079 


-.4357 


-.5991 


SI 

II 

Si 

s®  • 


-.3386  -.5974 


DATE  SO  OCT  7S 


IA0HA  - pressure  source  data  tabulation 


PAGE  6R6 


!: 

[< 

! ARC n -019  I A81  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLD3) 


BETAO  ( 1) 

- -,0aa  ALPHAOt  61 

- 4 

.323 

I- 

SEGTIGN  « 

MLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENOENir 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  . 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7600 

.8870 

x/ew 

,760 

-.4943 

.775 

-.6611 

-.6402 

L* 

.798 

-.4070 

f- 

.808 

-.5860 

.834 

-.3888 

.839 

-.4656 

tr 

.850 

-.4762 

-.4352  - 

.7529 

i 

.857 

-.4787 

'■k- 

.86S 

i. 

-865 

-.4415 

ji 

.879 

-.3932 

ij' 

.900 

-.3823 

- . 1928 

-.5590 

1 

.905 

- .2523 

.919 

-.2805 

!■. 

.950 

- , 0635 

-.1727  - 

. 1 335 

\] 

.953 

-.U'51 

V 

.955 

-.1911 

1 

.955 

-.3332 

1 .000 

-.0203 

.0054 

-.mo 

BETAO  ( n 

■ .066  ALPHAOl  71 

= 6 

247 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/GU 

5 

.000 

-.2210  -.1119 

.2927 

.5242 

.4555 

.3965 

.2574 

t 

.010 

-.1343  -.0554 

.4063 

.3551 

.3263 

.4040 

.3853 

.020 

-.0481  .0899 

.0000 

.2315 

.2676 

.2845 

.2754 

.OHO 

. 1W37 

.2987 

u 

.050 

.0240 

. 1707 

. 181 2 

.2007 

. 1737 

t!; 

.089 

t. 

.000 

.1393 

.081 

. 1900 

.086 

.2541 

.03H 

.0583 

. 150 

. 1523 

. 1542 

.0000 

. 0431 

L ■ 

.157 

t 

.163 

.2594 

i 

.177 

.1:543 

&■ 

.229 

.1389 

.246 

. 1525 

r. 

.250 

.1395 

. 1 172 

. 1800 

-.0442 

i 

j 

,274 

.1489 

I 

1. 

JH 

s'. 


.9TS0  I .0000 


-.3633 


.97S0  t.OOOO 

.6SS5 

-.3748 

-.3006 

-.S760 


DATE  SO  OGT  75 


BETAO  ( 11 


t'ASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 

ARCl 1-019  IA9t  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
.066  ALPHAOl  7)  • 6. 2^7 


PAGE  647 


tHETLOS) 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW  .2990  .3BH0 

x/ew 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990  .3BH0  .HEYO  .53M0  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

-.3316 


.3H5 

.362 

.0000 

.390 

. 16:19 

.400 

.0956 

. 0360 

.402 

.m87 

,•418 

.H97 

.1571 

.503 

.550 

-.0658 

-.1499 

.565 

-.0070 

,600 

.637 

-.0025 

,650 

.670 

.700 

.0792 

-.4548 

,723 

-.4552 

.730 

.750 

.760 

-.»t03B 

.775 

-.5299 

-.5082 

.798 

-.3'436 

.808 

-.54'+7 

.BS*! 

-.3593 

.839 

-.•♦535 

.850 

-.5832 

-.4328 

.857 

-.5023 

,862 

.965 

-.mot 

.879 

-,3968 

,900 

-.3903 

-.2481 

.905 

-.2845 

.919 

-.3051 

.950 

-,0980 

-.^15 

.953 

-.1337 

.955 

.965 

1.000 

-.3500 

-.21 38 

-,0300 

-.0868 

-.1322 


-.SBkO 


-.2668  -,5»+59 


-.5399 


-.6768 


-.3599 


DATE  SO  OGT  75 


IASI*  - PRESSURE  SOURGE  DATA  TABULATliQN 


PAOE  6^e 
(RETLOHI  t 17  OCT  75  > 


ARC  1 1-019  IA81  LVAPISBHL  SEALED;)  LEFT  WING  SOT, 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SBEF 

m 

3690.0000  SQ.FT. 

XHRP 

- 976. 0000 

IN.  XT 

MACH  - 

1 . 100 

RN/FT  - 

LREF 

■m 

1397.0000  INGWES 

YMRP 

.0000 

IN.  YT 

ELV-I8  - 

.000 

ELV-00  - 

BREF 

SCALE 

•m' 

1397  ..DDOO  INCHES 
,0300  scale 

ZMRP 

* 400.0000 

IN.  2T 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  = 

BETAO 

C 

1)  •=  .066  ALPHAOt 

1)  • -4.054 

SECTION  { DLEFT  WING  BOTTOM 


□EPENBENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.3390 

.3640 

x/ew 

.000 

-.3155 

-.0333 

.Old 

-.3436 

.0040 

.030 

- .SB50 

,03.13 

.040 

,0550 

*050 

-.1437 

. 069 
.080 
.081 
.oas 

. 1537 

.034 

- .3639 

.150 
.157 
. 163 

. 1436 

.177 

.339 

.0039 

.346 

.0510 

.350 

.374 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.1110 

.400 

.403 

.418 

.497 

.1014 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

. V359 

.650 

.670 

,700 

, 1507 

*735 

.730 

.750 

.760 

.775 


.4370 

,5340 

.6730 

.37.04 

.5005 

.3344 

.3173 

-.46B6 

-.7079 

.0000 

-.4451 

-.7331 

.0350 

- , 3670 

-.6600 

- , 1741 

.0179 

-.0755 

-.1:360 

.0003 

-.0103 

-.0499 

,0614 

. 1504 

.1768 

. 116*4 


.13*47  *0705 

. 1397 


-.3033 

- .3331 


* 3348 


.7000 

.8970 

.9730 

.3373 

-.6336 

-.6385 

.3400 

-.3956 

-.4063 

-.1011 
-* 1 133 

-.6399 

-.3067 

- . 1371 

.0000 

-.4135 

-.1374 

-.0336 

-.3603 

1676 

-.0177 

-.3035 

-.0791 

-.0043 

-.3400 

-.1377 

-.3815 

I .0000 


-.1339 


-.3039 


3.000 

.000 

S5..000 


.H0B9  -.3973 


DATE  SO  OGT  75  I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE 


ARE  11 -01 9 lABt  LVAPISBHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 


(RETLOH) 


BETA©  ( 1) 

* 

. 066  ALPHAO t 1 1 

-4 . 

CD 

SECTION  t 

ULEFT 

WINO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VAR lASLE  CP 

Y/BW 

.5990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/GM 

.790 

-.2801 

.BOB 

-.4974 

.834 

-.3396 

.839 

-.*4672 

.850 

-.6228 

- .4806  - 

.4951 

.857 

-.5906 

.865 

.865 

-.4264 

.879 

-.5378 

.900 

-.4351 

-.4136 

-.4845 

.905 

-.6710 

.919 

-.5479 

.950 

- . 3295 

-.4684  - 

,6340 

.953 

-.379il 

.955 

-.3759 

• 

.965 

-.5629 

1 .000 

-.5541 

-.3433 

-.3895 

BETAO  t 1) 

.066  . ALPHAO t 2) 

- -3. 

849 

SECTION  t 

DtEFT 

WINO  bottom 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CU 

.000 

-.5192 

-.0267 

.3980 

.524! 

.4130 

.3575 

.3692 

.Old 

-.5459 

.0197 

.2615 

-.3910 

-.6313  - 

.5929 

-.5280 

.QSO 

-.2800 

. 0444 

.0000 

-.3432 

-.6250  - 

.6393 

-.4139 

. 040 

.0684 

.0627 

.050 

-.1517 

-.5177 

-.5699  - 

.6135 

-.3353 

.069 

.090 

-.1405 

.081 

.0049 

.006 

. 1672 

.09*4 

- . 2687 

.160 

-.0476 

-.1091 

.0000 

-.3313 

. 157 

. 163 

. 1549 

. 177 

.0218 

.559 

.0075 

.5*46 

,0643 

.550 

.0128 

. 0441  - 

.0346 

-.1995 

.874 

.0719 

.345 

.365 

.0000 

.9750  1.0000 


. 3H8 1 


9750  1,0000 


-.1563 

-.1051 

-.108*4 


1015 


-.m51 


6*49 


DATE  20  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  6S0 


BETAO  t II  - 


ARC U -019  IA81  LVAPISBHL  SEAUEDl  LEFT  WINS  BOT. 
•06B  ALPHAOt  2)  » -S.BRB 


SECTION 

t ITLEFT 

WiNO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BH 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  ,7900  .8870 

X/CW 

. 

.390 

.1202 

j: 

.400 

. 16B4 

,1836  .1160 

.402 

. J 345 

‘ 

.419 

.497 

.1136 

.503 

.550 

.1399 

.0701 

i 

.565 

.1396 

%■ 

.600 

- . 1 160 

1: 

.637 

.1323 

k 

.650 

.0813 

h 

J; 

.670 

[' 

.700 

.1602 

-.2077 

f; 

.725 

-.2270 

.730 

f; 

.750 

-.0945  -.3135 

if 

.760 

-.3262 

t' 

.775 

-.4024 

-.4013 

r! 

.799 

-.2884 

.808 

-.5009 

.834 

-.3321 

.839 

-.4656 

r 

.850 

-.6250 

-.4763  -.5029 

n- 

,857 

-.6020 

r 

.862 

.865 

-.4177 

1 

.979 

-.5428 

.900 

-.4317 

-.4ISil 

-.6156 

f; 

.905 

-.6927 

If- 

t 

.9!l9 

-.5493 

r 

.950 

-.3371 

-.5351  -.6447 

■ 

.953 

- . 3B4 1 

Si 

.955 

-.3683 

1; 

t' 

.965 

-.5494 

fi. 

r 

1 .000 

-.2523 

-.3557  -.3571 

. 1623 


-.2l’R9 


■ . 3294 


- . H836 


-.3290 


1RETL0HI 


[; 


I 


DATE  eo  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  l ABI  LVAP  rSBHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
BET AG  t I)  - .067  ALPHAOt  3)  » -I .8H2 

SECTION  t I ) LEFT  MiNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETLOm 


Y/0W 

.2990 

.36*40 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.2319 

-.0296 

,*4233 

.5694 

.4930 

.4439 

.4972 

-.0271 

.010 

-..eme 

.0167 

.3-453 

-.1206 

-.4207 

-.4596 

-.2532 

.020 

-.2250 

.:0*(5t 

,0000 

-.1330 

- . 3409 

-.4044 

-.3314 

-.0195 

.0*40 
. .050 
.069 
.080 

1571 

.0771 

.1*484 

-.0993 

-^.0447 

-.2794 

-.2563 

- .249! 

-.0446 

.03DS  .0293  .0000  .0259 


!I53  .1491+  .1991  .OSW 


.2205  .2022 


. 1598  . 0819 


- . 0970 


-.2293 


-.1708 


*•  o ^ 


-.1391 


-.309*1 

-.M697 


-.2l3*t 


-.2021 


-.3360 

-.5185 

-.6079 


-.3933  -.39*)7 


-.6272  -.50*«6 


-.3*)06 


-.0707  -.3293 


-.5m*t 


-.H50S 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  B5B 


AHGII-0T9  IA81  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  MUNG  BOT. 
SETAO  C 1)  - .067  AUPHAGl  3)  - -1.843 

SECTION  < niLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SH 

.3990  .3640  .4370 

.5340 

x/ew 

.065 

-.4153 

.879 

-.5486 

.900 

-.4335 

-.4365 

.905 

-.6730 

.919 

-.5630. 

.950 

- . 3360 

.953 

3861 

.955 

-.3430 

.965 

-.5319 

1 .000 

-.3503 

BETAO  t H 

- .067  ALPHAOX  41 

' - 

SECTION  C 

DLEFT  WING  BOTTOM 

.6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 

-.5386 

-.6583  -.6467 

-.3714  -.3453 

. 164 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

. 3640 

.4370 

x/ew 

.000 

-,2407 

-.0560 

.4330 

. Oil  0 

•'.1076 

- . 0163 

.4057 

.030 

1333 

.0390 

.0000 

.040 

. 0847 

.3335 

.050 

- . 1657 

,069 

.080 

.08:1 

.1398 

.086 

.8175 

. 094 

-.1753 

. 150 

,157 

. 

. 163 

.8338 

.177 

. 1416 

.339 

.0337 

.346 

. 1533 

.350 

.374 

. 1835 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.3109 

.400 

.403  .3441 

.410 

.497  .1930 

.503 

.550 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

.6117 

.5575 

,5446 

,5471 

-.0133 

.0883 

-.0878 

-.0593 

.0663 

.0103 

- . 0507 

-.0366 

-.0404 

.0351 

.0437 

- . 0381 

.0077 

.0371 

-.0150 

.0533 

. 1336 

.1506 

.0000 

.0933 

-.0369 

. 1894 

. 1955 

.3609 

, 0863 

-.0949 


.3501  .3356  .0759 


1.0000 


-.4410 


tRETL041 


1767 


.0966 


1698 


DATE  ac  OCT  T5 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATtON 

ARCn-OtS  1A8I  LVAPISBRL  SEALEOil  LEFT  WTNO  BOT. 


BETA©  £ 1) 

- .067  ALPHAOt  4J 

.B 

.154 

SECTION  ( 

1 1 LEFT  WilNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

x/ew 

.565 

. 1329 

.600 

-.1360 

.637 

. IB48 

.650 

.0867 

.670 

.700 

.2207 

- . 1986 

.725 

-.2004 

.730 

.750 

- . 1 15S 

-.3284 

.760 

-..3206 

.775 

- . 3043 

-.3908 

.798 

-.3457 

.BOB 

-.5417 

.834 

-.3280 

.839 

-,470! 

.650 

-.6257 

-.4261  -.5029 

.857 

-.6127 

.853 

,865 

-.4107 

.879 

-.5577 

.900 

-.4256 

-.4160 

-.5474 

.90S 

-.5703 

.919 

-.5675 

.950 

- , 3400 

-.6845  -.6439 

.953 

-.3935 

.955 

-.3252 

.955 

-.5073 

1 .000 

-.2879 

-.3728 

-.3218 

8ETAO  e 1) 

■ .067  ALPHAOI  51 

• 2. 

,192 

SECTION  f tJLEFT  MING  BOTTOM 


dependent  variable  GP 


Y/gw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7B00 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.2082 

-.1287 

,4087 

.6247 

.5967 

.5864 

.5419 

-.0838 

.010 

-.1514 

-.0805 

.4427 

.2703 

.1707 

.2525 

,3064 

.020 

1246 

.021 1 

.0000 

. 1734 

. 163B 

. 1826 

.1950 

. 0031 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1625 

.0694 

.2377 

.1628 
. 1482 

.1369 

. 1643 

. 1758 

-.0050 

.2339 


.2078 


DATE  30  0CT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  65>+ 


ARCU-OiIB  !ABJ  LVAPtSBHL  SEALEDJ  LEFT  WING  SOT.  («ETLO«*> 

BETAO  t II  • .067  ALPHAOt  5)  • 2.192 

SECTION  I IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew  .2990  .36H0  .4270  .5340  .6730  .7800  .BB70  .9720  I. 0000 


s 

% 

r- 

& 


I 

ji 

i.' 


X/GW 

.094  -.1:238 

.ISO 

. 157 

. 163 

.l‘77 

.229  .0300 

.246 

.250 

.274 

. 34S 

.362  .0000 

.390 

.400 

. 402 

.418 

.497  .2194 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700  .2362 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

,798 

.809 

.834  -.3376 

.839 
.850 
.857 
.862 

.065  -.4174 

.879 

.900  - .41:97 

.905 

.919 

.950 

.953 

.355 

.965  -.4568 


.2703 

. 1950 

. 1922 

.2239 

.2407 

.2685 
, 1950 

. 1907 


-.3264 

-.3770 

-.5644 

-.4824 

-.6423 

-.5468 

-.4148 

-.5377 

-.3703 

-.2944 


.1977  .2110 

.2310  .2359 

.2655  .2411 

. 1838  . 1058 

- . 1940 

-. 1945 

-.3792  -.3872 

-.6187  -.4222 

-.4000 

-.3272  -.6909 


. 0000 


.2792 


. 1664 


-.0720 


-.4944 


-.'6374 


. 1514 


. 1164 


. 0855 


-.1300 


-.3099 


-.6454 


-.0294 


-.0953 


-.1844 


-.3667 


-.5248 


-.6319 


-.8659 


C' 


1 


DATE  20  OCT  75 


BETAO  t n - 
SECT  IQN  ( ULErT 


067  ALPHAO(  5J 
WTiNG  BOTTOM 


.ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  n -019  I A8?I  LVAPCSBHL  SEALED  J LEFT  WINO  BOT. 

a.  192 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


PAGE  659 


(RETLO'^/I 


Y/BM 

.2990 

.36*40 

.*4270 

.53*40 

.6730 

.7B00 

.8870 

.9720 

i - 
i 

X/GW 

r 

1 .000 

-.2802 

-.3662 

-.*4022 

BETAO  C 1) 

- 

.066 

ALPHAOt  6> 

•=  *4 

.200 

1 

SECTIION  t 

IVLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARil  ASUE  CP 

S' 

Y/BM 

.2990 

. 36*40 

.*4270 

, 53*40 

.6730 

.7000 

,BB70 

.9720 

X/GW 

.000 

-.2155 

-.23*45 

-36*48 

.6181 

.5967 

.5765 

.5003 

-.22*42 

.010 

-.11603 

-.1733 

.*4579 

. *4  089 

.3511 

.*4H02 

.*4599 

k 

.020 

-.1256 

-.0225 

.0000 

.3032 

.3T55 

.3*467 

,35*41 

-.0691 

t 

.0*40 

. 0359 

.3580 

.050 

-.1339 

.2507 

.2532 

.2061 

.2977 

.069 

-.0301 

f 

.080 

.2185 

1 

.081 

.2609 

.086 

.2M31 

t 

.09*4 

-.0891 

t 

.150 

.2*46*4 

.2677 

.0000 

.2120 

.157 

.163 

.177 

.229 

.2H6 

.250 

.27H 

.3H5 

.362 

.390 

.HOO 

.»f02 

.H18 

.*♦97 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 


.0*423 


. 3001 
.22*42 


-.038*4 


.2*431 


.2561 


.2622  .2685  .3359  .1559 


.0000 


-.0980 


.266? 


.28HS 


.2698  .2526 


.T059 


.aHE** 


-.8109 


,1953 


.1721 


, 1 107 


-.1590 


. 1916 


••1177 


.2656 


-.20*40 


-.1935 


-.3628 


-.0295  -.3010 


.9*499 


TC.  C 1 


iAt^lA  - iOUKEE  DATA  TABULATION 


PAGE  656 


ARGIl-019  lABl  LVAPtSSHL  SEALED!  LEFT  WilNG  BOX. 
BETAD  ID*  .066  ALPHAOt  G)  - H.EOO 
SECTION  1 ll'LEFT  WitNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/By  ,2990  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7000  .B870  .97BD  1.0000 


tRETLOHl 


x/cw 

.760 
.775 
.798 
.80S 
.834 
.839 
,850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.805 
. 919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 . 000 

BETAO  t n 


-.3387 


-.4158 

-.4024 


-.3988 


-.4002 


-.4748 


-.5302 


-.4592 


-.2571 


- . 3272 


-.5BV5 


-.6440 


.3883 


-.3310 


-.3863  -.3834 


•.6161  -.4282  -.4898 


-.3406 


-.3048  -.634!  -.3864 


-.5302 


-.5412 


-.2357  -.3370 

.066  ALPHAOl  7)  =■  5.218 


-.4553 


SECTION  I ULEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2390 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.2227 

-.31 38 

.3322 

.010 

-.1604 

-.2371 

.4524 

. 020 

-.1216 

-.0467 

.0000 

.040 

.0145 

.3765 

.050 

-.1128 

.069 

.090 

.081 

.2773 

.086 

.2452 

.094 

-.0756 

. 150 

. 157 

. 163 

.3111 

*!77 

.2467 

.229 

.0452 

.246 

.2265 

.250 

.274  .2559 


.5340 

. 6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6007 

.5864 

.5621 

.4686 

- . 3022 

.4581 

.4203 

.5011 

.5158 

.3465 

.3733 

.4079 

,4130 

-.1005 

.2837 

.2967 

.3293 

.3351 

-.0442 

.2460 

.2582 

.2908 

. 0000 

.2362 

-.0383 

.2733 

.2771 

.3509 

. 1690 

t.OOQO 


. ••  T^4i7r«C^«--t 


DATE  eO  OCT  75 


IA0ilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11-019  IASI  LVAPCSBWL  SEALED!  LEFT  WIiNO  BOT. 


BETAO  ( n 

• 

. 066  ALPHAOl  7) 

■ 5 

.219 

SECTION  1 

1 ILEFT 

WI'NG  0OTTOM 

OEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

t .0000 

X/CN 

-3V5 

- . 0947 

.362 

.0000 

.390 

.2637 

.400 

.2632 

.2407  .1114 

.402 

.2812 

.418 

-,851'0 

.497 

.2427 

;503 

- . 1523 

.550 

.1599 

. 1058 

. . 565 

.1764 

.600 

-.1124 

.637 

.1797 

.650 

. 1672 

..670 

-.3616 

.700 

.2338 

-.1942 

.725 

-.2048 

.730 

-.7800 

.750 

-.0820  -.2987 

.760 

-.3344 

.775 

-.3853 

-.3828 

.798 

-.3886 

.808 

-.5559 

.834 

-.3106 

.839 

-.4531 

.850 

-.6132 

-.4246  -.4862 

.857 

-.6129 

.862 

-.5290 

.665 

-.3995 

.879 

-.5070 

.900 

-.3960 

-.3133 

-.5397 

.905 

-.3873 

.919 

-.4137 

.950 

-.2884 

-.5967  -.6250 

.953 

-.2881 

.955 

-.2465 

.965 

- .3864 

1 .000 

-.1990 

-.3154  -.5600 

I 

i. 

r 

f 

[ 

I 

e 

j: 

I 


PAGE  657 


DATE 

30 

OCT  75 

IA81A 

- PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  659 

ARGI 1-019  lABil  LVAPtSBHL  SEALED) 

LEFT  WliNG  BOT. 

(RETL05)  ( 

17  OCT  75  ) 

REFERENGE  DATA 

parametric 

DATA 

SREF 

- 

3690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

* 976.0000  CN.  XT 

MAGH 

1.350 

RN/FT 

- 3.350 

LREF 

1397.0000  INCHES 

YMRP 

«=  .0000  IN.  YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-D3 

- .000 

BREF 

1» 

1397.0000  INCHES 

2MRP 

«■  400,0000  IN.  ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK 

- 55.000 

SEALE 

S 

,0300  SCALE 

BETAO  t tJ  * .089  ALPHAO(  H * -5.8B2 


SECTION  C DLEri  WING  BOTTOM 


OEPENBENT  VARIABLE  GP 


Y/BU 

X/GW 
.000 
• Ota 
.DBO 
. 040 
.050 
.089 
.090 
.091 
.088 
.094 
. T50 
. 157 
. ]i63 
. 177 
.EB9 
.346 
.350 
.374 
.34.5 
.363 
.390 
.400 
.403 
.419 
.497 
.503 
.550 
.585 
.600 
.637 
.850 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 


.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

-.1303 

- . 3044 

. 1:836 

.4533 

-. 1517 

-.3763 

-.0795 

-.4493 

- . 1839 

- . 1 730 

.0000 

-.5334 

-.1539 

-.3333 

-.3854 

-.4635 

-.1369 

- . 0963 

-.3077 

-.1591 

-.0384 

.0156 

-,nio 

-.1533 

,0464 

.0566 

.0047 

. 0000 

. 1 133 

.0653 

.0361 

. 1000 

. 1334 

. 1009 

. 1453 

. 139? 

-.3138 

-.1313 

“,S655 


.6730 

,7000 

.8870 

.9730 

.3917 
-.5946 
- . 5933 

.3448 

-.4777 

-.6045 

.3555 

-.4764 

-.5511 

-,31i'B 
- . 3049 

- . 545B 

-.5619 

-.5330 

-.3801 

-.3551 

,0000 

-.5360. 

-..3496 

- . 0836 

-.3993 

-.4433 

-.3508 

.0138 

-.3t9S 

. 1343 

,0366 

-.3450 

-.0847 

-.1366 

-.3860 

-.0770 

-.1381 

-.3633 


1 ,0000 


-.1901 


-.3547 


PACE  S59 


DATE  aO  GGT  73  UDIA  - PRESSURE  SOURGE  DATA  TABULATION 


ARGll-019  IA01  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT.  CRETL05) 


BETAO  ( n - .069  ALPHAOt  1)  » -5.083 


SECTION  C ULEFT  Wl'NG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.8090 

. 3640 

.4870 

X/CM 

.790 

-.8396 

.008 

-.3838 

.834 

-.8766 

.839 

-.3331 

.850 

.857 

-.4504 

.868 

.865 

-.3490 

.873 

-.4866 

.900 

-.3596 

.905 

-.5549 

.9T9 

-.4659 

.950 

.953 

- .5851 

.955 

-.4741 

.965 

-.5016 

1 .000 

-.8733 

.S3V0  .6730  .7600  .8870 

*.4560  -.3017  *.3343 

-.5550  -.3357 

-.39Sa  -.5044  -.4436 

-.3863  -.1977 


.9780  1.0000 


-.3288 


BETAO  1 1)  - .070  ALPHAOt  81  • -3.800 


SECTION  r ULEFT  WtNG  SOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6W 

.8990 

.3640 

.4870 

X/CM 

.000 

-.1347 

-.1980 

,8843 

.010 

-.1447 

-.1910 

.0387 

.080 

1708 

-.1418 

. 0000 

.040 

-.1837 

-.0194 

.050 

-.8760 

.069 

.060 

.061 

-.0587 

.065 

-.1978 

.094 

-.1673 

. 150 

.157 

.163 

.0866 

.177 

.0384 

.889 

-.1360 

.846 

.0809 

.850 

.,874  , 0665 

.345 

.368  ,0000 


.5340 

.6730 

,7800 

.8670 

.9780 

.5176 

,4578 

.4130 

.4199 

-.8937 

.3848 

-.4673 

-.4188 

-.3991 

.8099 

-.5144 

- . 5670 

-.5930 

- . 8781 

. 1198 

-.4377 

-.5039 

-.5111 

-.8806 

.0710 

. 0576 

-.0794 

.0000 

-.4496 

-.1888 

.0371 

-.0348 

-.0867 

-.3144 

I .0000 


8683 


date:  eo  qgt  75 


lAatA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  660 


ARC  1 1 -019  l AB  l LVAP  tSBHL  SEALED)  LEFT  UINO  80T.  tRETLOS) 

BETAO  111-  .070  ALPHAOT  ’ -3.880 

SECTION  « I ) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 

.390 

.HOQ 

.>♦02 

.RIB 

.2390 

.36R0 

.1308 

/■ 

.R97 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

. ia><6 

. 16 13 

t 

r 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.I6R3 

.790 

.808 

-.230R 

-.2601 

i' 

.839 

.850 

.857 

.862 

-.32E9 

1 

.865 

-.3251 

}; 

.879 

-.R20D 

e 

.900 

.305 

-.3501 

i 

.919 

.950 

.953 

-.R6a8 

s' 

.955 

-.HB>l9 

i. 

.965 

I.OQO 

-.*♦957 

.H270 

.531+0 

.6730 

,7800 

.0070 

. MG>f 

.0870 

.1368 

. 1270 

. )5>^9 

.1903 

, 1742 

-.0147 

.0386 

^.101  1 

-.0623 

-. 1889 

-.2501 

-.a*- 10 

- . 0946 

-.1480 

-.3821 

-.*♦>♦39 

-.RR57 

-.2836 

-.3283 

-.5>^56 

-.5501 

-.3407 

-.*♦129 

-.5020 

-.44B3 

-,273>^ 

-.4159 

-.1310 

.9780  1 .0000 

-.1‘toe 

- . 1583 
-.1507 

-.2665 


-.2916 


DATE  20  eCT  75 


1A81A  - PRESSURE.  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  6BI 


ARC n -019  TABl  LVAPTSBHL  SEALED)  LEFT  WINS  BGT. 


CRETL05) 


BETAO  < n - .070  ALPHAQt  31 

SECTION  ( IILEFT  WINS  BOTTOM 


-1.673 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1345 

-.1760 

.20(2 

.5872 

.5156 

.4776 

.4803 

-.0939 

. Oil  0 

-.1415 

1307 

. 1844 

-.1151 

-.3436 

-.3239 

-.2721 

.020 

-.1714 

- .0774 

.0000 

-.0971 

-.2981 

-.4273 

-.4816 

-.0758 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.2602 

- . 0903 

.0715 

-.0549 
- . 0562 

-.2590 

-.3477 

-.3869 

-.0214 

.081 
.086 
.094 
. 150 
.T57 
■ T63 
. 177 
.239 
.246 
,250 
.274 
.345 
..362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.808 
.834 
.839 
.650 
.857 
.862 


-.1473 


-.1125 


.0000 


. 1553 


-.1304 

. 1 168 
. 1 105 

.1756 


.2116 


-.3100 


.0395 


.0516 


. 1252 


. 1636 


.2051 


.2082 


-.2735 


-.3806 


.0560  -.0004  .0000  -.11692 


.1048  .0300  .0027 


. 1350 


-.I860 


-.4010 


-.5005 


.2726 


.2420  .2064 


-.0787 


-.0449 


.0228 


-.1010 


,0783 


.2132 


.0214 


, 1612 


-.2251  -.2192 


-.4353  -.2928  -.3213 


-.0691 


.0599 


1847 


-.01 16 


-.1990 


-.4763 


-.3340 


(BETL05) 


DATE  £0  OCT  75  IASI A - PRESSURE  SGURGE  DATA  TABULATIGN 


ARC! 1-019  1A91  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


BETAO  ( U * .070  ALPHAOt  3)  - '1.873 

SECTTON  t DLEFT  MING  BOTTOM  OEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

.3640 

. 4370 

.5340 

X/GW 

.865 

-.3651 

.879 

-.45:14 

.900 

-.3710 

-.5408 

.905 

-.5760 

.919 

-.5007 

.950. 

“.53B3 

.953 

- . 3963 

.955 

-.4976 

.965 

-.5077 

1 . 000 

-.3165 

BETAO  t IJ 

. 

,070  ALPHAOt  41 

1 . 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


.6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 

- . 3635 

-.4797  -.4544 

-.4553  -,eS65 

113 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.3990 

.3640 

.4370 

xycw 

.000 

-.1447 

- . 1747 

.3536 

. 010 

-.1436 

-.0535 

.3381 

.030 

-.1731 

-.0833 

,00.00 

.040 

.050 

-.0956 

-.0936 

.1369 

.oeo 

.081  ,t&98 

.Q8S  -.0014 

.054  -.1606 

.150 
. 157 

-Ii63  .1764 

.177  .1276 

.339  -.0656 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

.6149 

.5741 

.5347 

.5330 

,0030 

.0833 

- . 0778 

- . 1487 

-.0903 

.0456 

- .0404 

- . 1798 

- .371 5 

. 1091 

. 0063 
.0333 

-.0940 

-.0995 

-, 1500 

.0834 

.0938 

.0950 

.0000 

.3383 

.0739 


■346  . 1484 

.350 
.374 
. 345 

!3E3  .0000 

,390  .3177 

.400 

.403 

.418 

.497  ,1913 

.503 

.550 


. 1500  . toss 

. 1845 


.3569  .3349 

.3396 


.3861  .3186 


.3630  .3135 

.0161 

. 1947 

-.0455 


1.0000 


-.3856 


PAGE  663 


DATE  eo  OCT  7S  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATI0N 


ARC  I 1-019  I A81  LVAPrSBHL  SEALED)  LEFT  WING  BGT.  CRETL05) 


BETAO  f 1 ) 

• .070  ALPHAOt  m 

= 

.113 

SECTtOM  t 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  . 36>+0  .H270 

.5340 

.6730  .7800  .6870 

.9720 

1 .0000 

x/ew 

.565 

.243H 

.600 

.0052 

,637 

.2380 

.650 

. tots 

.670 

-.2240 

.700 

.2526 

- . 0455 

.725 

-.0690 

.730 

-.6356 

.750 

-.0607  -.1671 

. 760 

'.i'791 

.775 

-,21i65 

-.2165 

.798 

-.2683 

.608 

-.4001 

-.3121 

.039 

-.m27 

.050 

-.4207 

-.3257  -.3252 

- .857 

-.51 18 

' .862 

-.3570 

.865 

-.36»*7 

.679 

-.•♦SBB 

.900 

-.37‘+3 

-.5344 

-.3737 

.905 

-.5914 

.9il9 

-.5:U8 

.950 

-.5037 

-.4689  -.4654 

Q O 

.953 

-.4043 

.955 

-.4757 

•ty  ^ 

.965 

-.5U4 

1 .000 

-.3243 

-.4473  -.4360 

S ^ 

BETAO  1 M 

• ,070  ALPHAOt  51 

- 2 

177 

JO  ^ 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 

Y/9M 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8070 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.000 

-.1714  -.1372  .3456 

.6344 

.6050  .5820  .5857 

.0134 

%■  • * 

. Oil  0 

-.1527  -.1246  .3758 

.2610 

.1384  .1313  .2687 

.020 

-.1430  -.1801  .0000 

. 1673 

.1260  ,0879  .1621 

.0860 

• .OHO 

-.1139  .2622 

.050 

-.0339 

.1495 

.0672  .0832  .2035 

.069 

.0825 

' .000 

,1384 

. oat 

.1754 

- .086 

.0716 

I 


DATE  20  GET  75 


IA8:I,A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  S8>* 


ARC!  1-019  IABI  LVAPtSBHL  SEALEDi)  LEFT  WING  SOT.  (RETL051 

BETAO  in-  .070  ALPHAOt  5)  - 5.177 


SECTION  ( i)LEFT  WING  BOTTOM  0EPEN0ENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2990  .3BH0 

A/ew 

.09^  -.1565 

,150 
. 157 

.1163  .19H1 

.177 

,229  -,0799 

.246  .1721 

.250 

.274 

,345 

.362  .0000 

. 390  .2497 

.400 

.402 

,419 

.497  .2200 

.503 
.550 
,565 
.600 

.637  .2567 

.650 

.670 

.700  .2735 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.739  -.2726 

.608 

.834  -.3094 

.939  -.4094 

.850 

.857 

.B62 

,865  -.3569 

.879  -.4521 

.900  -.3657 

.905 

.919  -.4914 

.950 

.953 

.955  -.4509 

.965  -.5021 


.4270  .5340  .6730 


. 1593  . 1451 


. 1846 


.1933  .2446 

2160 


.3054  .3380 

,2721 


.2686  .2185 

2596 


-.0452 

-.0706 


-. 1694 

-.2198  -.2198 

-.3970 


-.4334  -.3647 

-.Site 


-.5389 

-.5901 

-.4769  -.4480 

-.3759 


.7800 

.0000 


.3249 


.0896 


-.0843 


-.3269 


.4687 


.9870  .9720  1.0000 

.2206 

.0702 

.2012 

.0185 

. 1983 


-.4734 


-.0377 


.0074 


-.2277 


-.1652 


-.7731 


-.3708 


-.3742 


? 


DATE  20  PGT  75 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PAGE  665 


ARC  11-019  lA&t  LVAPt'SBHU  SEALED!  LEFT  WING  BOT.  (RETLOBi) 


BETAO  I IJ 

m 

070  ALPHAOt  5) 

- a. 

177 

SECTION  < 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.0870 

.9720 

1.0000 

X/CU 

1 . 000 

-.3098 

-.4721 

-.5240 

BETAO  t n 

m 

070  ALPHAOt  6) 

■ 4. 

105 

SECTION  « 

l ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

1 . 0000 

X/GM 

.000 

-.1770 

-.2266 

.3285 

.6319 

.6225 

.6134 

.5752 

-.0970 

.OHO 

-.1135 

-.1714 

.4117 

.4059 

.3202 

.3790 

.4577 

.020 

-.0669 

-.0853 

.0000 

.2963 

.2846 

.3021 

.3588 

.0351 

.0*40 

-.0514 

.3174 

.050 

-.0519 

.2424 

• 205S 

,2492 

.3252 

.059 

.0675 

.oao 

.2167 

.061 

.2263 

.066 

.0890 

.03H 

-.0685 

.ISO 

.2199 

.2481 

. 0000 

.2765 

. 157 

.0849 

.163 

.2500 

.177 

.2264 

.229 

-.0672 

.246 

.2053 

,250 

.2579 

.2855 

.3 194 

.2361 

.274 

.2519 

.345 

.0189 

.362 

.0000 

,390 

.2766 

.400 

.3153 

.3423 

.2107 

.402 

.3005 

.418 

-.6848 

.497 

.2450 

.503 

-.0316 

.550 

.2684 

.2239 

.565 

.2625 

.600 

.0189 

.637 

.2638 

.650 

,0522 

.670 

-.2214 

.700 

.2850 

-.0400 

.725 

- 

.0679 

.730 

-.8241 

.750 

- 

. 1035 

-.1490 

BATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  666 


ABCl 1-019  I AS!  LVAPISBHL  SEALED!  LEFT  UINO  BOT.  (RETLOS) 

BETAG  ( 1)  ' .070  ALPHAGt  6!  ■ H, IBS 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

x/ew 

.760 

-.1782 

.775 

.790 

- .2743 

.808 

-.4042 

.834 

-.2843 

,839 

-.3669 

.850 

.857 

-.4991 

.862 

,065 

-.3369 

.878 

-.41 10 

.900 

-.3362 

.905 

. -.5573 

.919 

-.4453 

.950 

.953 

-.3502 

.955 

-.4077 

.965 

-.4543 

1.300 

-.2677 

BETAO  t n 

M. 

.069  ALPHAOl  71 

SECTION  I 

1 ILEFT 

MING  Bottom 

Y/BW 

.2990 

. 3640  .4270 

X/CW 

.000 

-.1762 

-.3247  .2370 

.010 

- .0954 

-.2460  .3884 

.020 

-.0445 

-.0844  .0000 

.040 

-.0388  .3583 

.050 

-.0376 

.069 

.080 
. 081 

.2757 

.086 

.1439 

.094 

-.0488 

. 150 
.157 
. 163 

.2751 

.177 

.2543 

.229 

-.0251 

.246 

.,2271 

.250 

.274 

.2626 

.5340  .6730  .7800  .0870 

-.2140  -.2138 


-.4272  -.3719  -.31186 


-.5339  -.3709 

-.3427  -.4400  -.4619 

-.3096  -.5611 

■ 6.218 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.5965 

.5148 

.4031 

.6125 

.4565 

.4043 

.6009 

.5314 

.4381 

,5345 

.5746 

.4004 

.3181 

.3070 

.3574 

.4119 

.2676 

.2647 

.3012 

.0000 

.3250 

.2781 

.3038 

.3406 

,2637 

.9720 


-.3679 


.9720 


-.2198 

-.0162 


.0442 


.085i: 


1.0000 


1.0000 


DATE  eO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  667 


ARCll“Ot9  1A81  LVAPtSBHL  SEALED.)  LEFT  WING  BOT. 


CRETLOSi) 


GETAG  < n « .069  ALPHAOt  7)  = 6.219 

SEGTION  ( ULEFT  HING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW  .5990  .3B»40  .4270  ,5340  .6730  .7800  .8870 

x/ew 


.2227 


.345 

.362 

.0000 

.390 

.2846 

.400 

.2987 

.3317 

.402 

.2936 

.418 

.497 

.2545 

.503 

.550 

.2305 

.2073 

.565 

.2239 

.600 

.637 

.2356 

.650 

.670 

.700 

.2720 

-.04.89 

.725 

-.0997 

.730 

.750 

.760 

-.2070 

.775 

.799 

-.2819 

-.2284 

-.2251 

.808 

.834 

-.2702 

-.4119 

.839 

-.3293 

.850 

-.4336 

-.4017 

.057 

-.4714 

.062 

.865 

-.3300 

.879 

,900 

-.3225 

-.3836 

-.5377 

.905 

-.5172 

.919 

-.4067 

.950 

-.2933 

-.4782 

.953 

-.3024 

.955 

.965 

1.000 

-.3005 

-.3182 

-.1930 

-.2902 

.9780  l.OOOO 
.0245 


-.6870 


.0261 


.0492 


-.0235 


-.2166 


-.0995  -.IMS 


-.8497 


-.3670 


-.3655 


-.4930 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITSI 


DATE  20  OCT  73 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  lABl  LVAPCSBML  SEALED)  LEET  WING  BOT.  tRETLOS) 


BETAO  I 1) 

■* 

.069  ALPHAQt  81 

^ 7.214 

SECTION  t 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/CW 

.000 

-.1705 

-.3504 

.1954 

-5B48 

.6078 

.5923 

.5106 

-.2705 

.010 

-.0828 

-.2475 

.3726 

,5465 

.5132 

.5961 

.6212 

.020 

-.0328 

-.0884 

.0000 

,4378 

.4595 

.5009 

.5357 

-.0323 

.OHO 

-.0458 

,3728 

.050 

-.0361 

. 3459 

.3562 

.4122 

.4594 

.069 

.0365 

-OSO 

,.8889 

.081 

.2879 

.086 

. 1595 

. 09H 

-.01170 

. ! 50 

, 281 9 

.3304 

.0000 

.3545 

. 157 

. 0716 

.163 

.2815 

.177 

.289 

. 0394 

.2607 

,2H6 

.2358 

.250 

.2905 

.3228 

.3574 

.2673 

.27H 

.2745 

.3H,S 

.0358 

.362 

.0000 

.390 

.2905 

.H08 

.2960 

.3341 

.2395 

.402 

.3016 

.4110 

-.7025 

.497 

.2659 

.503 

-.0123 

.550 

.221 1 

.2051 

.565 

.2198 

.600 

.0371 

.637 

.2326 

.650 

. 06H2 

.670 

-.SOBS 

.700 

.2769 

-.0454 

.725 

-.0974 

.730 

.750 

. 1046 

-.1308 

-.6405 

.760 

-.2130 

.775 

-.2320 

-.2271 

.798 

-.2643 

.908 

.834 

.639 

-.2672 

-.3361 

-.4130 

.650 

.857 

-.4619 

- .4306 

-.4028  - 

,3131 

.862 

-.3608 

DATE  20  GCT  75  lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATIGN  PAGE  669 

ARC11'Q19  lABl  LVAPJSBHL  SEALEOJ  LEFT  WiENO  80T.  tRETLOS) 

BETAO  ( 1)  » .069  ALPKAOl  BJ  = 7.2H* 

SECTION  C DLEFT  WIND  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2930  •SB'tO  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1*0000 


I X/GW 

di 


.865 

-.3290 

.879 

-.3970 

l! 

.900 

-.3156 

-.5345 

-.3535 

• 

.905 

-.5:102 

.919 

-.3949 

1 

.950 

-.3121 

-.5017 

-.4513 

r 

.953 

-.3108 

\ 

.955 

-.3023 

i-- 

.965 

-.3746 

r. 

t . 000 

-.1880 

-.2840 

-.4684 

I 


I 


h 

- ___ 


I C. 


C.IJ  I 


rrttaauRt.  suuKi^t  ufliA  lAauLft  i lUN 


r Aut  ts  /u 


ARCl 1-013  IA81  LVAPiELHL  UNSEAED)  lEFT  WING  BOT. 


CRETLOB)  ( 17  GCT  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

3590. OOOQ 

SQ.FT. 

XMRP  - 

976-0000  IN.  XT 

i' 

LREF  - 

1397.0000 

INCHES 

YMRP  » 

.0000  IN.  YT 

BREF  - 

1397.0000 

INCHES 

ZMRP  « 

400.0000  IN.  2T 

SCALE  - 

.0300 

SCALE 

ALPHAOC 

1)  = -6.048  BETAO  ( 1) 

- -.007 

i 

SECTION 

t 1 iLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/0W 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340  .6730  .7800  .0870 

.9730 

X/CW 

.000 

-.0161 

.0333 

. 167 1 

,3006  .0^53  -.0849  -.0579 

-.6389 

5 

,010 

-.0335 

-.0017 

-.1383  -1 

.0167  -1.18S5  -1.5350  -1.4483 

j‘. 

,DB0 

-.0335 

. 0059 

-.3171  - 

.8605  -1.1711  -1.3318  -1.3500 

-.5635 

\ 

.OHO 

.0 1 v6 

-.3737 

? 

.050 

-.0361. 

- 

.4858  -.5911  -.7471  -1.0033 

.059 

-.5339 

i 

.080 

- 

,3714 

.081 

-.3308 

j 

.086 

.0366 

.09^ 

-.0335 

}. 

. 150 

- 

.3378.  -.3966  -.3639  -.4065 

3 

-157 

-.3674 

f 

.163 

- . 0493 

,177 

-.1530 

.839 

.0084 

■ 3H6 

-.1139 

.350 

- 

.1549  -.3189  -.3863  -.3800 

.1 

.37H 

-.1011 

j 

.3H5 

-.3638 

.363 

.0008 

). 

.390 

-.0539 

i 

.HOO 

- 

.1335  -.1689  -.3015 

1 

.H03 

-.0609 

.419 

1 

.497 

-.0428 

't 

.503 

-.2511 

1 

.550 

- 

.1794  - . 1975 

.565 

-. (509 

.600 

-.1904 

,637 

-.1446 

.630 

-.1882 

.670 

-.2316 

.700 

-.0904 

-.1954 

.735 

- 

.1629 

.730 

.750 

-.1344  -.1846 

.760 

1348 

• 

.775 

- 

.0044  -.0637 

1.0000 


-.3H57 


-,at05 


MAGH  • .600  rN/FT  - e.esQ 
ELV-IB  - B.OOO  EUV-OB  “ ^.000 
RUDDER  • .000  SPDBRK  - .DDO 


i- 


DATE  20  OCT  75 


lABTiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  67 t 


ARCn*OI9  IASI  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  MINO  BOT.:  tRETLOB) 


ALPHAOl  n 

- -6.040  BET AO  t 1) 

. 

.007 

SECT  I ON  ( 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7000 

.0870 

f X/CM 

i .799 

-.1732 

.800 

1242 

1 .834 

1927 

.839 

-.1785 

[:■  .850 

1870 

-.1568  -.1856 

.857 

-.2080 

I-  .862 

S .865 

-.1813 

^ .879- 

-.2130 

f . 900 

-.2072 

- . 1757 

-.1118 

; .905 

-.2032 

.919 

-.2087 

5 .950 

-.0860 

-.0896  -.0452 

.953 

-.1205 

' .955 

-.1531 

.965 

-.1695 

l.OOO 

-.0016 

.0515 

.0559 

ALPHAOl  2) 

- -4.013  BETAO  1 n 

• -4,06,1 

i SECTION  ( 

11 LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y^BM 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

XV  CH 

.000 

.0153  .0761 

.2849 

.4089 

.3336  .2683 

.2963 

.010 

.0073  .0559 

.0391 

-.6195 

-.8053  -1.0132 

-.9408 

.020 

-.0061  .0453 

-.^0523 

-.5583 

-.6594  -.7753 

-.8958 

.040 

.0554 

-.1616 

.050 

-.0105 

-.3430 

-.4147  -.5057 

-.5605 

,069 

.080 

-.2443 

.081 

1569 

.086 

.0719 

.094 

-.0149 

.150 

-.1314 

-.1811  -.2299 

-.2672 

.157 

.1:63  -.0005 

,177  -.081H 

.229  . ,0285 

.2^6  -.0590 

.250  -.0826  -.1395  -.1810 

.SriH  -.0306 

.3tS 

. 362  .0000 


.9720  1 .0000 


, 1624 


.9720  1.0000 


.3199 

.3831 


.3294 


.2425  5 

I 


. 1857 


i 

3 

t 


&yvi  ■ < ¥ 


DATE  ^Q  OGT  7S 


PAGE  672 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  OAT A TA8ULATIQN 

ARC 11-019  lABI  LVAPtELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  BOT.  (RETLOGl 


ALPHAOl  21  ■ -H.013  BET  AO  t U = -^.06:l 

SECTION  < 1) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

x/cw 

.390 

.0103 

r 

.400 

- . 0704 

- - 1 158 

.4:02 

-.0005 

.418 

.497 

.0192 

,503 

; 

.550 

1499 

- . 1:622 

i 

.565 

-.1093 

.600 

j- 

,637 

-.1039 

,&50 

.670 

1 

.700 

-.0113 

-.1722 

.725 

1542 

F 

,730 

.750 

.760 

-.1220 

f. 

,775 

.0209 

-.0368 

J 

.798 

-.1879 

1 

.008 

-.1204 

.034 

-.2433 

1 

.839 

-.1859 

1 

.850 

1879 

-. 1416 

.857 

-.2293 

.862 

; 

.865 

-.2557 

.879 

-.2372 

y 

.900 

-.2702 

-.1816 

.905 

-.2282 

.919 

-.2240 

.950 

-.0911 

-.0858 

.953 

-.1220 

p- 

.955 

-.1415 

s 

.965 

- . 1829 

i; 

5“. 

I .000 

.0269 

.0628 

.7500 


- . 1050 


-.1825 


0H32 


9870 


1567 


-.1730 


-.1509 


-.1172 


. 0581 


.9720  1.0000 


-. 1702 


-.2020 


- . I 09H 


1892 


-.1291 


l 


i 


t 

r! 

6. 


1 


L 


0A1!E  SO  OCT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH "019  LABI  LVAPTELHL  UNSEALD)  LEFT  WINO  BOT, 


IRETL06} 


I. 

ALPHA© I 2) 

» -3. 

964  BETAO  ( 2) 

- 

.Oil 

i' 

SECTION  I 

1 ] LEFT 

WING  BGTTQM 

DEPENDENT  VAR1A0LE  GP 

'i 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.0870 

. 9720 

1 

X/GM 

}> 

.000 

-.0210 

.0445 

.2328 

.3211 

.2120  .1414 

. IGOO 

-.4191 

.010 

-.0I63 

.0423 

.0081 

-.7093 

-,8767  -1 . 1320 

-1.0924 

1 

.020 

-.0224 

.0397 

- . 0704 

-.6049 

-.7828  -.9115 

-.9875 

-.4288 

k 

.ORO 

.0529 

-.1752 

i 

.050 

-.0275 

-.3’’10 

-.4591  -.5556 

-.6125 

h 

.069 

-.3845 

i 

.090 

-.2085 

1 

.081 

-.1736 

.DBS 

.0630 

p' 

D 

.094 

-.0285 

l' 

. 150 

-. 1754 

-.2245  -.2711 

-.3068 

.157 

-.2600 

t 

.163 

-.0123 

.177 

- . 1 141 

i 

.223 

.0205 

f 

.246 

-.0840 

.250 

-. 1235 

-.1742  -,2170 

-.2401 

.274 

- . 0704 

tl 

.345 

-.2007 

.362 

.0000 

1 

.390 

-.0339 

1 

.400 

-.1040 

-.1451 

-.1608 

.402 

- , 04.35 

? 

.418 

,497 

-.0260 

1. 

.503 

-.2107 

i 

.550 

-.1674 

-.1845 

.565 

-.1368 

.600 

. 

- . 1876 

.637 

1400 

; 

.650 

- . 1060 

■ 

,670 

-.1918 

■ 

.700 

-.0842 

-.1850 

.725 

1632 

.730 

.750 

-. 1209 

-.1655 

.760 

-.1331 

.775 

.0023 

-.0642 

.79B 

.808 

.83R 

.839 

.850 

.857 

.862 


1,993 


*.1727 

1727 


-.1283 


-.2100 


•.1972  -.IBHO  -.1991 


-.2233 


V813 


- . 12R5 


DATE  EO  OGT  7S  tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

AReil-019  lABl  LVAPCELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 


[■ 

ALPHAtH  2) 

- -3.Se>r 

BET AO  ( 2)  = 

.011 

SECTION  ( 

ULEFT  WiiNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i; 

Y/BM 

.2990  .36^0 

.4270  .5340 

.6730  .7000 

.0970 

X/CW 

a 

.865 

-.1791 

.879 

-.2192 

f- 

.900 

-.2127 

-.1904 

-. 1267 

V' 

.905 

-.2009 

f; 

.919 

-.2065 

& 

.950 

-.0986 

-.0973  -.0563 

.953 

- . 1220 

.955 

1H7H 

1' 

.965 

1723 

S' 

i. 

1 . 000 

-.0040 

. 0510 

.0618 

ALPHA© t 21 

- -3.96B 

SETAO  E 3)  = 4 

.081 

PAGE  87'f 


(RETLOS) 


f;. 

t 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


OEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

X/CM 

.2990 

.3540 

.0,00 

-.0490 

.0271 

.010 

-.0415 

.0372 

.020 

- .0472 

.0420 

.040 

.0489 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.0415 

.086 

.0564 

.094 
. ISO 
.157 

-.0347 

. 163 
.177 

-.0033 

.229 

-.0010 

.246 

.250 

.274 

.345 

-.0753 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

-.0476 

.418 

.497 

.503 

.550 

-.0352 

.4270 

.5340 

.6730 

.1917 

.0263 

-.0421 

-.1361 

.2562 
-.6575 
- . 5777 

-.3520 

. 1371 
-.8422 
-.7642 

-.4400 

1504 

-.2776 

-.1746 

-.2270 

-.1065 

-.0814 

1258 

-.1814 

-.0724 

-.1178 

-,1562 

-, 1847 

-.1975 

.7800 

,8070 

.9720 

.0694 

.0002 

-.4239 

1.1059 

-1 .0526 

-.0804 

-.9651 

-.3966 

-.5469 

-.6041 

-.3729 

-.2753  -.3063 

-.223*+  -.2^26 

-.1930 

- . iB9a 

-.2019 


1.0000 


.22H9 


I 


DATE  20  OGT  7S  IaSIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  673 

ARC! 1-019  lAfll  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BOT.  tRETLOSJ 

ALPHAOt  21  • -3.96B  BETaO  ( 3)  - H.081 


SEeTlGN  ( DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VABiliABLE  CP 


Y/BM  .2990  .36H0 


X/GM 


.565 

.600 

.637 

-. 1641 

.650 

.670 

.700 

1358 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

-.1976 

.808 

.834 

-.2053 

.839 

-.1901 

.850 

.857 

.862 

.865 

-.1835 

.879 

-.2242 

.900 

-.2147 

.905 

.919 

-.2279 

.950 

.953 

,955 

-.1779 

.965 

1952 

t . odo 

.1270  .53H0  .6730 


-.1637 


-.1900 

-.1799 


1597 

-.0376  -.0751 

-.1634 


-.2066  -.1779 

-.2185 


-.1997 

-.2132 

-.1183  -.1154 

-.1469 


-.0484  .0271 


.7800 


- , 1880 


-.1261 


-.2060 


-.0669 


.8870 


VB76 


-.1648 


-.1268 


0526 


.9720  1,0000 


-.1792 


-.1714 


-.1009 


ALPHAOl  31  - .074  BETAO  ( 11  • -6.097 


SECTION  ( 1 ILEFT  WIND  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,,6730 

.7000 

.8870 

.9720 

XACH 

.000 

.0253 

.0984 

.3698 

.5530 

.5356 

.5165 

.4865 

-,0614 

.0110 

.0475 

.1338 

.3126 

-.0053 

-.0517 

-.0122 

.0188 

.020 

.0444 

. 1503 

.2325 

-.0896 

-.0575 

-.0945 

-.  1291 

-.0500 

.040 

.050 

.069 

.080 

,0377 

. 1599 

.0787 

- .0605 
-.0430 

-.0791 

- .0950 

-.1154 

-.0832 

.081 

.065 


.1737 


0276 


DA  HE  DC  GCT  75 


PAGE  676 


DA  HE  DC  GCT  75  [ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl  1-019  lABl  LVAPCELHL  UNSEAUD)  LEFT  WjiNG  SOT. 
ALPHAOt  3)  - .071*  BETAO  t I)  - -6.097 

SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

x/ew 


.2990  . 3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9750  l.OCJOO 


.094 

. 0351 

. ISO 

.0032 

.157 

.163 

.1167 

.177 

.0392 

.529 

.0B4S 

.246 

.0463 

.250 

.0310 

.574 

.0660 

,345 

.365 

. 0000 

.390 

.030H 

.400 

.0085 

.‘*05 

.0776 

.418 

.497 

.0918 

.503 

.550 

-.0891 

,565 

-.0504 

.600 

.637 

-.0474 

,650 

.670 

,700 

,0573 

.755 

-.1077 

.730 

.750 

.760 

-.0048 

.775 

.0747 

.798 

-.1:304 

.806 

-.0827 

.034 

-.1951 

.839 

-.1590 

.050 

-.1630 

,857 

-.2031 

.665 

.665 

-.2550 

.079 

-.2235 

.900 

-.2610 

-.1625 

.905 

-.2160 

.919 

-.2140 

.950 

-.0020 

.953 

-.1160 

.955 

1405 

.965 

-.1821 

0032  -.0116  -.0353  -.0733 


.0310  -.0159  -.0511  -.0788 


-.0840 


-.0911 


-.1381 


-.1208 


-.1384 


.1630  -.1590  -.1939 


-.  1063 


-.1635 


-, 1769 


.0700  -.1344 


-.7836 


-.1780 


-.1553 


t 

I 


•yi 


DATE  eo  OGT  75 


ALPHAOt  11 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC11-0T9  IA01  LVAPlELHL  UNSEALOl  LEfT  WING  BOT. 
.074  BETAG  ( 1)  * -6.097 


PAGE  677 


tRETLOei 


SECTION  < ULEET  WtNG  0OTTGN 


OEPENOENT  VARIABLE  CP 


.3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8070  .9730  t.OOOO 


X/CM 
1 .000 


ALPHAOt  31 


.073  BETAQ  t 31  “ -4.067 


SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM 


dependent  variable  CP 


y/bw 

.3990 

. 3640 

.4370 

. 5340 

.6730 

.7600 

.0070 

.9730 

x/ew 

.000 

-.0047 

.0739 

.3461 

.5195 

.4963 

.4004 

.4488 

-.0990 

.010 

.0348 

. 1 131 

.3803 

-.0565 

-.1V41 

- . DS46 

-.0393 

.030 

.0318 

. 1363 

.2065 

-.1366 

- . 1051 

-.1461 

-.1774 

-.0816 

.040 

.050 

.069 

.0187 

. 1407 

.0573 

-.0895 

-.1099 

-. 1388 

-. 1574 

-.1110 

-.0693 


-.0306  -.0399  -.0670  -.1030 


-.1163 


.0059  -.0331  -.0734  -.1037 


-.1342 


-.0153  -.0541 


-.3010 


-.0818 


-.1133  -.Ii309 


-.1730 


-.0773 


-.1443 


-.1893 


-.1308 


-.0891  -.1531 


-.7436 


DATE  ao  GCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  678 


ARC1I-D19  1A8I  LVAPtELHL  UNSEALD'V  LEPT  WING  BDT. 


(RETL06) 


ALPHAOl  3J  • .072  BETAO  t 21  * -4.0B7 


SECTION  t nUEFT  WING  0OTTOH 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/CM 

.760 

- . 1 050 

.775 

.0572 

-.0153 

.790 

-. 1439 

.008 

-.0081 

.034 

- .2247 

.633 

1553 

.850 

-. 1756 

-.1398 

.857 

-.2093 

.862 

.065 

- .2397 

.079 

-.2131 

,300 

-.2598 

-.1777 

.905 

-.2209 

.919 

-.2165 

.950 

-.0909 

-.0946 

.953 

1224 

.355 

-.1327 

.365 

-.1663 

1.000 

.0352 

;C552 

.7800  .8870  .9720  t.OOOO 


1389 


1815 


. 1520 


-.0655 


.0492 


ALPHAOl  31  » .076  BETAO  ( 3)  • -.005 


SECTION  { ULEFT  WINS  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

,3640 

.4270 

X/CM 

.000 

- . 0571 

. 0308 

.2091 

.010 

- . 0309 

.0617 

.2311 

.020 

-.0179 

. 0003 

. 1655 

.040 

. 1016 

.0253 

.050 

-.0106 

.069 

.080 

.081 

-.0344 

.006 

. 1202 

.094 

-.0044 

.150 

. 157 

. 163 

.0776 

. 177 

-.0338 

.229 

.0441 

.246 

-.0041 

.250 

.274 

-.0065 

.5340 

.6730 

.7600 

.8670 

.9720 

.4484 

.4196 

.3964 

.3303 

-. 1456 

-.1466 

-.2410 

-.2419 

-. 1918 

-.2055 

-.2130 

-.2566 

-.3087 

1382 

- . 1455 

1935 

-.2144 

-.2391 

-.1661 

-.1179 

-.061? 

-.0776 

-.1170 

-.1538 

-.1556 

-.0309 

- . 0791 

-.1033 

-.1419 

1 .0000 


L 


DATE  aO  GCT  ^5  lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 

ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  MINO  BOT. 
ALPHAOl  3)  « .076  BETAO  ( 3)  - -.005 

section  ( n LEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/QM 


.3990 


.3640  .4270  .5340  .6730 


x/ew 

.345 

.363  .0000 

.390 

.400 

.40a 

.418 

,497  .0371 

.503 
.550 
.563 
.600 
.637 
.650 
.670 

.700  -.0576 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.799 

.60S 

.034  -,a074 

.839 

.BSD 

.857 

BBS 


.oaoB 


-.0095 


-,l?32 


-.1  me 


-.1565 

1560 


.965 

.000 


-.1681 


.0596  -.0860 


-.1397  -.1463 


.7800  .0B7O  .9780  l.OOOO 

-.1524 

1824 


-.2777 


1690 


-.1623 


>.  H34 


-. 1706 


-. 1035 


-.8036 


-.1811 

-.1105 

-.8180 


-.1034  -.1677 


-.6101 


.0344  -.0367 


-.1877 


.1569  -.8039 


.865 

-.1981 

.979 

-.8111 

.900 

-.8177 

-.1856 

.905 

-.8189 

.919 

-.8031 

,950 

-.1.083 

.953 

-.1879 

.955 

1454 

-.1764 


-.1508 


.0069 


.0483 


.0363 


(RETLOBl 


SI 

Res 


PAGE  679 


|||(r>iruir~i  " • 


DATE  SQ  OCT  75 


ALPHAOC  3)  - 
SECTION  t tVUEFT  UINO  BOTTOM 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-0 19  IASI  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  GOT. 
007  BETAO  14)-  4.063 


page  BSO 


tRETLOS) 


dependent  variable  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CW 

.000 

-, 1099 

-.0157 

.2351 

.3B73 

.3505 

.3313 

.3129 

- , 1843 

. 01 0 

- . 0907 

.0019 

. 1 981 

-.1554 

-.2607 

-.2634 

-.2225 

.020 

-.0634 

. 0370 

. 153] 

-.2090 

-.2233 

-.2776 

- . 3236 

-.1737 

,040 

.050 

.069 

,080 

-.0418 

.0572 

.0209 

-. 1453 
-.1231 

-.2027 

-,2259 

-.2520 

-.1911 

.081 
.085 
, 094 
. 150 
. 157 
, 163 
.177 
.259 
,546 
.550 
.574 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
,700 
.725 
.730 
,750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


-,0304 


. 0216 


.0000 


.0113 


. 0918 

.0604 

-.0059 

.0021 


-.1087 


-.1989 


.0292 


-.0292 


- . 0287 


-.0202 


-.1291 


-.1425 


-.1823 

-.1023 


-.0711  -.0959  -.1335  -.1714 


-.0600  -.0942  -.1225  -.1553 


••0759  -.1003 


-. 1491  - . 1600 


-.1497 

-.1455 

-.2026 


•-1736 


-.1037 


•.1618 


-.0096  -.0539 


-.1922  -.1742  -,2157 


,1753 


-, 1437 


-.1735 


-.1643 


-.1943 


-.2190 


-.1141  -.1732 


-.3159 


-.5927 


-.1741 


fciaiki  J i x 


DATE  50  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARClt-019  tABI  LVAPtELHC  UNSEALD)  LEFT  WINO  BOT.  tRETLOB) 

ALPHAOI  3)  - .087  BE TAG  t H)  - H.363 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


I, 

f 


Y/BH 

.5990 

.3640 

.4570  .5340 

.6730  .7000 

.8870 

.9750 

X/CW 

.865 

- . 1757 

.879 

-.5146 

.900 

•-1999 

1953 

1540 

.905 

-.5010 

.919 

-.5135 

.950 

-.1551 

-.1151  -.0775 

.953 

-.1395 

.955 

- . 1757 

.965 

-.1795 

1 . 000 

-.0451 

.0310 

.0418 

. 

ALPHAOl  31 

m 

990  BETAQ  C 5)  - 6, 

.ICO 

SECTION  ( 

l ILEFT 

WING  BOTTOM 

GEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW 

.5990 

.3640 

.4570  .5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9750 

X/CW 

.000 

1415 

-.0580 

.1843  .3696 

,3147  ,5911 

.5775 

-.5004 

.010 

-.1535 

-.01 15 

.1680  -.1418 

-.5760  -.5604 

- .5445 

.050 

-.1039 

.0153 

.1566  -.1838 

-.5574  -.5799 

-.3357 

-.1773 

.OHO 

.0315 

.0350 

.050 

-.0633 

-.1591 

-.5031  -.5345 

-.5556 

.069 

-.5005 

.080 

- . 1099 

. 081 

-.01145 

.086 

.0691 

.09H 

-.0475 

. 150 

-.0711 

-.0895  -.1335 

1758 

.157 

-.1855 

.163 

.0566 

.177 

-.0537 

.589 

.0053 

.SH6 

-.0081 

£50 

-.0579 

-.0969  -.1556 

-.1558 

.57H 

-.0537 

.345 

-.1655 

.365 

.0000 

.390 

-.0044 

,400 

-.0780 

1031 

-.1385 

■ .405 

-.0344 

.418 

.497 

.0037 

.503 

-.1900 

.550 

-.1466 

-.1585 

1 . 0000 


l.OOOO 


.3076 


DATE  50  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  6sa 


ARC t 1-013  IASI  LVAPIELHL  UNSEALS J LEFT  WING  SOT. 


ALPHADI  3) 

“ ,090  BETAO  t 51 

SECTION  t 

I) LEFT  WINS  BOTTOM 

Y/ew 

.2990  ,3640  ,4270 

.5340 

X/GW 

.565 

-.1390 

.600 

.637 

-.1424 

.650 

,670 

.700 

-.  1318 

.725 

1535 

.730 

.750 

.760 

-. 1440 

.775 

-.0414 

.798 

-.1824 

,908 

-.1386 

.934 

-.1827 

.839 

-.1904 

.850 

- . 1691 

,857 

-.1959 

,862 

.865 

- . 1671 

.879 

-.2197 

.900 

-.1998 

- . 1670 

,905 

-.2023 

.919 

-.2170 

.950 

1024 

.953 

-.1482 

.955 

-.1802 

.965 

-.1938 

1 .000 

-.0528 

ALPHAOf  4) 

- 4,240  BETAO  1 11 

■ .1 

SECTION  t 

11 LEFT  WING  BOTTOM 

Y/BM 

.2890  .3640  .4270 

,5340 

X/CU 

.000 

-.0627  -.0274  .2853 

.4762 

.010 

-.0Ci77  .0457  .37191 

.2368 

,020 

.0238  ,1204  ,3497 

. 1763 

.040 

.1529  .2152 

.050 

0440 

. 1094 

.089 

.080 

,0855 

.081 

. 1253 

.086 

.2:105 

. too 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8070  ,9720  l.ODOO 

-.1713 

- . 1647 

-.2090 

-.1772 

-.5682 

-.ms  -.1713 

-.0623 

-.1703  -.2102 

-.1652 

-.1475 

-.1195  -.0790 

.0193  .0483 

.061 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

,7600 

.8870 

.3720 

.4337 

. 3732 

.2259 

-.4226 

.3030 

.3901 

.3923 

.2377 

.2543 

.2675 

-.2039 

. 1312 

, 1492 

. 1500 

-.1539 

IRETLOBJ 


‘'If  . 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOT 


M,smj 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11-019  IA91  LVAPfELML  UNSEAL03  LEFT  WING  BOT. 
BETAO  C 1)  = -H.OBl 


PAGE  683 


(RETLOB) 


SECTION  C II LEFT  WING  BOTTOM 


Y/BM 


x/cw 

• 09H 
.150 
.157 
.163 
.177 
.229 

• 2H6 

.250 

.27it 

.345 

.362 

.390 

.HOO 

.Hoe 

.413 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

,808 

,834 

.839 

.850 

,057 

,862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.95.3 

.955 

.965 


.2990 

.0471 

,1031 
.0000 
. 1202 


.3640  .4270 


,1774 

.1016 

.1133 


-.0561 


.0435 


-.2033 


-.2370 
- .2608 


-.1612 


-.1319 


-.1599 


-.2219 


•.2129 


dependent  variable  gp 

.5340  .6730  .7800  .8870 


.0892 


. 0912 


. 0883  ,0478 


.9720  l.OOOO 


-.1281 


1041 


, 1025 


.0961 


-.0584 


.0791  ,0532  .0394  -.0005 


.0329  .0140 


-.0722 


-.1083 


.0658 


-.1286 


-.1191 


-.1103 


-.0880 

-.0748 

-.2050 

-.21&1 


.0850  .0092 


-.1634  -.1255  -.1972 


-.1665 

-.0954 


-.0985  -,0018 


-.1201 


-.0348 


-1 . 0954 


-.1850 


-.2082 


-.0660  -.1354 


■1.7512 


-.2435 


-.1765 


I 36:1 


1235 


date  so  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  684 


L 

ARCn-019  lABI  LVAPtEmL  UNSEALDrt  LEFT  WING  SOT.  (RETL06) 

ALPHAO'  4)  - 4.S40  BETAO  { 11  = -4. OB I 


SECTION  ( I’LEFT  HUNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/cw 

j- 

r.aoo 

.0279 

.0488 

-.0021 

1 

ALPHAOl  4) 

» 4 

,239  BETAO  £ 2) 

- 

.008 

s. 

SEGTIGN  t 

I VLEFT 

WilNG  BOTTOM 

OEPEfJDENT 

VARIABLE  CP 

1' 

1 

Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8370 

i 

X/CW 

'j 

.000 

-. 1373 

-.0837 

.2289 

.4337 

.3961 

. 35:1  1 

.2200 

.010 

-.0802 

-.0271 

.311  1 

■ sno 

.easo 

-2950 

,3037 

.020 

-.0404 

.0650 

.2933 

.1021 

. 1526 

.1728 

.1677 

i- 

.040 

. 0999 

. 1734 

l; 

.050 

-.0018 

.0552 

.0610 

.0774 

.0756 

U; 

.069 

1 

.080 

.0363 

.081 

.0845 

f 

L 

.086 

. 1697 

.094 

.0100 

y 

. 150 

.0400 

.0416 

. 0364 

-.0039 

J; 

.157 

i 

.163 

. 1533 

•i 

ij- 

. 177 

. 0808 

.229 

.0748 

.246 

.0654 

.250 

.0331 

.0112  - 

.0086 

-.0474 

1 

.274 

.0514 

.345 

1 

.362 

.0000 

.390 

.0722 

.400 

- 

.0011 

-.0254 

-.0731 

.402 

• Os  :i 

1 

.418 

1 

.497 

.0769 

.503 

.550 

- 

. 1007 

-.1040 

■ 

.565 

-..0853 

.600 

-.1459 

■i 

- 

.637 

-.0976 

.650 

- 

. 1347 

,670 

.700 

-.0321 

-.1459 

.725 

.. 

.1192 

, 730 

.750 

- 

.0829 

-.1564 

■97SO  1.0000 

.97SQ  1,0000 

-.4238  I 

-.2398  j 

! 

-.1947  • ^ 

> 

1 

3 

-.1690  ! 

'> 

I 

-.1617 

-.9964 

-.2099 

-.S272  ~ 

-1,5177 


DATE  20  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC11-0J9  lABl  LVAPXELHL  UNSEALDI  LEFT  MING  SOT. 
ALPHAGt  HJ  ■ ‘».239  BETAO  t 2J  « -.008 

SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(: 

i; 

i' 


Y/BM  *2990  ,3&»0  -H270  .53H0  .6730  .7800  .0070  .9720  1.0000 


X/CU 


.760 

-.0953 

.775 

.798 

-.1380 

.008 

.834 

.839 

-.1920 

-.1564 

-.0817 

.850 

.857 

-.2021 

.862 

.865 

-.1946 

.079 

-.2001 

.900 

-.2177 

.905 

-.2184 

.919 

-.1995 

.950 

.953 

-. 1316 

.955 

.965 

1.000 

-.1545 

-. 1401 

.0035 

.0679  -.0117 

.1716  -.mi2  -.2075 

.1852  -.1732 

.1071  -.lOHO  -.0B2>t 

.0530  .0166 


-.2H60 


ALPHAOI  H)  - **.236  BETAO  ( 3)  - 4.070 

SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CM 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.006 
.094 
. ISO 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

-.2086 

-.1389 

.1662 

.3769 

.3426 

.3014 

. 1683 

-.49^ 

1645 

-. 1 195 

.2535 

. 1853 

. 1527 

.2340 

.2441 

-.1051 

-.0159 

.2456 

,0764 

. 1028 

.1197 

.1259 

-.3081 

.0175 

.1457 

-.0569 

.0346 

.0313 

.0376 

.0408 

-.2592 

.0198 

.0727 

. 1099 

-.0264 

.1179 

.0421 

.0208 

.0198 

.0103 

-.0322 

-.2165 

.0363 

.0571 

.0145 

- . 0097 

-.0291 

- . 0693 

. 0309 


PACE  60S 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SBB 


ARCH -019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALOl  LEFT  MIIK3  BOT.  (RETL06J 


ALPHAOt 

- 4.338  BETAO  t 31 

- 4.070 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WINS  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.3990 

.3640  .4270 

.5340  .6730  .7B00 

.2570 

.9720 

1.0000 

X/CH 

.3H5 

1902 

.363 

.0000 

.390 

.0523 

• ROO 

-.0252  -.0446 

-.0914 

.ROB 

.0135 

.410 

-1.0433 

.497 

. 0534 

.503 

-.3318 

.550 

- . 1 151  - . 1 169 

,565 

-.1113 

.600 

- . 1579 

.637 

-.1140 

.650 

-.1471 

.670 

-.2507 

.700 

-.0018 

-.1575 

.735 

ff 

-.1346 

.730 

-1.3654 

.750 

-.0934 

-. 1653 

.760 

-.1320 

.775 

. C277  - , 0273 

.798 

-.1601 

.808 

-.1326 

-634 

-.1341 

.839 

-.1891 

.850 

-.1798  -.1538  -.3161 

.857 

-.1917 

.863 

-.2429 

.865 

-.1579 

.079 

-.1955 

.900 

-. 1916 

-.1835 

- . 1758 

.905 

-.1901 

.919 

-.1998 

.950 

-.1113  -.1195  -.0892 

.953 

-.1336 

.955 

-.1500 

.965 

-.1682 

t . 000 

-.0350 

.0368 

.0193 

BATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  5) 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  BATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALD  J LEFT  WING  0OT, 
8.392  BETAO  t IJ  - -.009 


PAGE  GB7 


(RETLOB) 


SECTION  < 1 1 LEFT  WIiNG  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

,2990 

. 3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.• 

x/cu 

? 

.000 

-.2612 

-.2767 

.0640 

.2864 

. 1822 

.0212 

-.2960 

-1 .2391 

.010 

-.1680 

-.2037 

.2996 

.4345 

.4500 

. 4791 

.4296 

.020 

-.0828 

-.0079 

.3529 

. 3165 

.3895 

,4128 

.3934 

-.6599 

.040 

.0603 

.2785 

.050 

-.0030 

.2077 

.26:1  1 

.2961 

.2904 

1 

.063 

-.4215 

ft* 

.080 

. 1599 

f 

.061 

. 1830 

s 

.086 

.2042 

!■ 

.094 

.0284 

y 

.150 

.1328 

. 1637 

.1737 

. 1333 

i- 

. 157 

-.2716 

1 

.163 

.2148 

I 

.177 

. 1308 

.229 

.0994 

.246 

.1243 

?- 

.250 

.0972 

. 1043 

. 1007 

.0550 

.274 

.1113 

i 

,34,5 

-.2032 

1 

.362 

.0000 

(; 

.390 

. 1237 

i. 

.400 

. 0382 

.0390 

-.0060 

-.0631  -.051H 


-.0682 


-.090S 


-.1205 

-.1H27 


-.D73H 

-.0623 


-.0993 


.0812  .0159 


-2.1324 


1033 


-.2495 


-.2295 


-.0501  -.1175 


'1.6281 


-.1615  -.1339  -.1998 


-.3003 


DATE  ao  OCT  75 


IAS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  6B8 


ARCH -0119  I A8I  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BQT. 


IRETL061 


ALPHAOl  51  ■ 8.388  BETAO  ( 1)  - -.008 

SECTION  C IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.36V0 

.4270 

..53V0 

,6730 

,7800 

.6870 

X/CW 

.865 

-.1817 

.879 

-.1972 

.900 

-.2116 

- , 1778 

-.186V 

.905 

-.2121 

,919 

-.  1981 

.950 

-.1173 

-.1182 

-,086V 

.953 

130V 

.955 
.965 
1 .000 

-.IV 13 

-.1337 

.0000 

.0385 

-.06VV 

«.PHAQt  6)  - 10,  >453  BETAO  1 1)  - ,00V 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 


X/CW 
.000 
.010 
.080 
-DVO 
.050 
.059 
,080 
. 081 
.086 
• 09V 
, 150 
.157 
,163 
.177 
.889 
,8V6 
.850 
.87V 
-3V5 
.368 
.390 
.VOO 
.V02 
.M18 
.V97 
.503 
.550 


.2990 

.36V0 

.V870 

.53V0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

I. 0000 

-.3246 

-.3726 

• 008V 

, 1935 

.0589 

-.1688 

-.5883 

-1.7885 

-.2005 

-.8803 

.8538 

.4517 

.5853 

.5030 

.4117 

-.0971 

-.0353 

.383! 

.3603 

.4696 

.4951 

.4427 

-.9082 

.0359 

.8736 

- . 00 IV 

.2586 

.3387 

.3795 

.3697 

-.5320 

.8078 

.1919 

.803V 

.0386 

.8188 

. 1513 

,1654 

.8189 

.2353 

. 1913 

-.3213 

. 1077 

. 1339 

.1892 

. 1869 

. 1427 

. 1493 

. 1005 

-.2089 

.0000 

.133V 

. 1 05V 

.0540 

.0615 

.0359 

-2.6039 

.1230 

-.0533 

-.0363 

-.2504 

OftTE  20  OGT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  6B9 


ARCH -019  IA01  LVAPlfcUHL  iJNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  (RETL06) 


ALPHAOt  61  - 10.453  BETAO  t l>  - .004 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARlIABLE  CP 


Y/BW  ,2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7SOO  ,8870  .9720  1.0000 


X/CW 


.565 

-.0501 

.600 

.637 

-.0558 

.650 

.670 

.700 

.0074 

.725 

-.0881 

.730 

.750 

.760 

-.0806 

.775 

.0693 

.■'98 

-.1287 

.808 

-.0759 

.934 

-.1725 

.839 

-. 1440 

.850 

-.1652 

.857 

-.1961 

.862 

.065 

-.1844 

.879 

-.1979 

.900 

-.2182 

-.1725 

.905 

-.1945 

.919 

-.1979 

.950 

-.1 184 

.953 

-.1191 

.955 

-.1303 

.965 

-.1424 

1 .000 

..  0069 

-.0792 

-.074B 

-.2289 

-.1162 

- I .8763 

-.0460  -.1075 

.01 15 

-.1404  -.19B2 

-.3243 

-.1958 

-.1209  -.1079 
.0278  -.0781 


date  ao  OCT  75  IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  FACE  690 

ARCl  1-019  lABl  LVAPfELHL  UNSEALOl  LEFT  UINO  BOT.  IfCTL07>  < IT  OCT  79  ) 

BEFERENGE  DATA  PARAfCTRIC  DATA 


SRET  ■ 

2590.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

976 . 0000 

m. 

XT 

MACH  - 

.900 

RN/FT  • 

2.250 

LREF  * 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

VT 

ELV-ie  - 

a. 000 

ELV-OB  ■ 

4.000 

8REF  - 
SCALE  - 

1297.0000 
. 0300 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  - 

400.0000 

IN. 

ZT 

Rudder  « 

.000 

SPBBRK  - 

.000 

ALPHAOI  n - -ll.e07  BET  AO  < U - ->t.037 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5540  .6730  .7800  .8970 


.3780  1.0000 


SECTION  ( DLEFT  MI NO  BOTTOM 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

.0293 

.0870 

. 3104 

.010 

.0075 

.0491 

.0099 

.020 

-.0035 

.0546 

-.0808 

.040 

,0625 

-.1820 

.050 

-.0095 

.069 

.080 

.081 

-.1637 

.095 

.1003 

.094 

-.0054 

.150 

.157 

.163 

.Oi'lO 

.It? 

-.0707 

.:229 

,0729 

.246 

-.0341 

.250 

.274  .0235 

.345 

.362  .0000 

.390  .0776 

.400 
.402 
-4IB 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 


.4243 

-.0035 

-.7175 

. 3 liB4 
-.8509 
-.8273 

,2586 

-.8330 

-.7345 

.2705 

-.7624 

-.7164 

-.5070 

-.4625 

-.3650 

-.2828 

-.7843 

-.7008 

-.6472 

-.4564 

-.1146 

-. 1830 

-.4860 

-.5200 

-.4239 

-.0167 

-.0784 

-.1797 

-.3809 

-.4073 


.0733 


.1080 


.0306 


.0566  -.0338 


.0572  -.1812 


-.2799 


-.3277 


. 061:8 


-.3728 


.3799 


.1996 


-.5158 


-.4844 


-.3984 


.3791 


-.2976 


-.3259  -.3551 


-.4102 


-.0908  -.2325 


DATE  50  OCT  75 


lASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABOLATIGM 


PACE  691 


AtPHAOf  tl  • -11.807  BETAO  t 1) 

SECTION  ( IJLEFT  WIND  BOTTOM 


ARCt 1-019  lAOl  UVAPtELML  UNSEAUO)  UETT  WINQ  BOT. 
-»*.0S7 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


lflETL07» 


Y/»4 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730 

X/CH 

.798 

-.2664 

.909 

-.1590 

.B34 

-.2959 

.039 

-.2321 

.650 

-.3196  -.3193 

.957 

-.3326 

.062 

.BBS 

-.2797 

.879 

-.3400 

.900 

-.3122 

-.3674 

.905 

-.4153 

.919 

-.3728 

.950 

-.0949  -.0801 

.953 

-.1687 

,955 

-.229S 

.965 

-.2663 

1 .000 

-.0056 

.0676 

ALPHAOl  11 

1 • -B.684  BETAO  ( 2) 

• -2.010 

-.1455 


- . 1427 


SECTION  ( 1>L£FT  UINO  BOTTOM 


.OBBS 


DEPENDENT  VARIA9LE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CN 

.000 

.0199 

,0748 

.2779 

.3734 

.2536 

.1942 

.2045 

-.4901 

.010 

.0010 

.C4B5 

-.0128 

-.8484 

-.B762 

-.8015 

-.7318 

.020 

-.0065 

.0567 

-.0343 

-.7404 

- .8591 

-.7298 

-.5958 

-.4560 

.040 

.050 

.069 

-.0111 

.0B5B 

-.1936 

-.3966 

- .9463 

-.6997 

-.6409 

-.4649 

.oao 

.OBI 
.OSS 
.894 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 


-.0058 


.0562 


.0000 


.0933 

.0249 

-.0595 


-.1844 


-.0959 


-.0129 


-.3073 


.1433  -.2044  -.5833  -.5585 


-.0420  -.0937  -.2830  -.4769 


-.4390 


-.4472 


date:  ao  qct  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  692 


ARC  1 1-019  I ASI  LVAPIEUHL  UNSEALO)  LEFT  WING  DOT.  tRETLOT) 


ALPHAO(  n 

- -0.684  GET AO  { 2) 

- -2. 

018 

SECTION  { 

DLEFT 

WIND  SOT TQM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/9H 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

,9720 

1.0000 

X/GW 

.390 

.0408 

.400 

.0353 

-.0540 

-.3583 

.402 

.071 1 

.418 

-.3655 

.497 

.0376 

.503 

-.4410 

.550 

- 

. 0704 

-.1395 

.565 

.0013 

.600 

-.4012 

.637 

.0238 

.650 

- . 4022 

.670 

-.3Bil5 

,700 

.0974 

-.5032 

■•725 

- 

.4931 

.730 

-.4037 

.750 

-.3565 

-.3737 

.760 

-.2882 

.775 

- 

.1101 

-.2477 

.798 

-.2737 

.80S 

-.1863 

.834 

-.2913 

.839 

-.2493 

.850 

- 

.3442 

-.3384  -.2997 

.057 

-.331! 

,8Ba 

-.1541 

.865 

-.2633 

.879 

-.3374 

.900 

-.2932 

- 

.3717 

-.1508 

.905 

-.3740 

.919 

-.3432 

.950 

- 

.1084 

-.1076  -.0381 

.953 

-.1805 

.955 

-.2385 

.985 

-.2575 

1 .000 

-.0377 

.0552 

.0641 

DATE  eO  GCT 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  693 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  HlNO  BOT.  1RETL07J 

ALPHAOf  n • -6. lae  BETAQ  t 3)  - .D3^ 


SECTIiGN  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

.0138 

.0714 

.2540 

. 010 

.0090 

.0598 

.0019 

.020 

.0002 

.0659 

-.0772 

.040 

.0757 

-.1763 

.050 

-.0059 

.069 

,080 

.081 

-.1739 

.086 

.0950 

.094 

-.0025 

.150 

. 157 

.163 

.0292 

. 177 

-.1151 

,229 

.0547 

,246 

-.0587 

.250 

,274 

-.0542 

.345 

.362 

.0000 

,390 

.0047 

.400 

.402  .0062 


.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

. 3298 

. 1916 

.1272 

-1347 

-.4562 

-.8553 

-.9212 

-.8193 

-.7221 

-.7277 

-.9025 

-.7579 

-.6993 

-.4500 

-.3091 

-.9030 

-.7355 

-.6649 

-.4597 

-.31167 

-.1743 

-.2311 

-.6699 

-.6335 

-.4500 

- . 0846 

-.1312 

-,3295 

-.5885 

-.4512 


-.0073  -.0033  -.4412 


.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

,670 

.700 


.0059 


-.0620 


-.0571 


-.0082 


-.0977  -.2269 


-.4520 


-.4052 

-.4289 

-.5254 


-.4064 


.725 

,730 

,750 

.760 

.775 

,798 

,008 

.034 

.839 

.850 

.857 

.862 


-.5021 


-.3066 


-.3221 


-.3162 

- , 2262 


-. 1873 


•T.2B10 


-.3710 


-.4092  -.3866 


-.2937 


-.3995  -.4003 


1.0000 


-.3935 


.4186 


-.3614 


1745 


DATE  30  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  6SH 


ARCU-0!'''  IASI  LVAP<ELHL  UN5EAL0)  LEH  w!N0  BOT.  tRETL07> 


ALPHAQ(  I)  • -B.120  BETAO  ( 3J  - .03H 


SECTION  C nUEFT  WING  BOTTOM 


Y/ew 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

X/CM 

.BBS 

-.3009 

.979 

-.3447 

.900 

-.3157 

-.4373 

.905 

-.4333 

.919 

-.3583 

.950 

-.1455 

.953 

-.3366 

.955 

.965 

1.000 

-.3784 

-.3548 

-.0636 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 

-.V54B 

-.1739  -.0591 

.0017  .0635 


ALPHAOt  n - -6.U5  SETAO  ( 4J  » 3.098 


SECTION  ( DLEFT  WTNG  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.3990 

.3640 

.4370 

X/GW 

.000 

- . 0004 

. 071 1 

.3393 

.010 

.0038 

.0756 

.0337 

.020 

.001 1 

.0779 

- . 0438 

.040 

.0866 

- . 1 4 1'9 

.050 

.0015 

.069 

.080 

.081 

- . 1433 

.086 

.0984 

.094 

.0045 

. 150 

. 157 

. 163 

.0390 

.177 

-.1083 

.339 

.0511 

.346 

-.0403 

.350 

.374 

.345 

-.0676 

.363 

.0000 

.390 

-.8151 

.HOO 

.M03  -.0399 

.me 

.H97  -.0031 

.503 

-550 


.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9730 

.3998 

. 1408 

.0590 

. 0703 

-.4463 

- ;8Q69 

-.S370 

-.6344 

-.7373 

-.7160 

-.9T96 

-.7801 

-.7055 

-.4464 

-.3854 

-.9133 

-.7668 

-.6869 

-.4564 

- . 3371 

- . 1964 

-.3337 

-.7361 

-.6689 

-.4564 

-.1341 

-.  1610 

-.3810 

-.6368 

-,*4636 


-.0657  -.1153  -.‘♦7IH 


I. 0000 


-.mes 


-.I5H3  -.3518 


.4676 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  699 


ARC U -01 9 IA01  LVAPtELHL  UNSEALOl  LEFT  MING  BOT.  (RETL07) 

ALPHAOt  U ■ -6.U5  BETAO  ( H5  - 2.098 

SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH  .2990  ,36H0  .‘1270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


X/CW 

.565  -.1266 

.600 

.637  -.1254 

.650 

.670 


.700 

-.0909 

-.5325 

,725 

-.4450 

.730 

.750 

.760 

-.2780 

.775 

- . 1434 

-.2336 

.798 

.808 

-.2886 

-.2476 

.834 

-.2943 

.839 

-.2766 

.850 

-.3944 

-.4167 

.857 

-.3622 

.862 

.865 

-.2794 

.879 

- . 3246 

.900 

-.2898 

-.4480 

.905 

-.3841 

.919 

-,3289 

.950 

-.1948 

-.2131 

.953 

-.2531 

.955 
.965 
1 .000 

-.2663 

-.2619 

-.1081 

-.0478 

-.4543 


-.4055 


-.3880 


-.0782 


-.3821 


-.3732 


-.1757 


.0689 


-.4229 


-.2043 


-.4134 


ALPHAOt  I)  - -6.107  BETAO  ( 5J  - 4.143 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

. 3640 

.4270 

X/CM 

.000 

-.0270 

.0683 

.2297 

.0 10 

-.0195 

.0726 

.0322 

.020 

-.0099 

.0Si3 

-.0323 

.040 

.050 

-.0004 

.0892 

-.1123 

.069 

.080 

.081 

.086 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,9720 

. 281 3 

.1099 

.0314 

. 0299 

-.4593 

.7690 

-.8937 

-.8200 

-.7408 

,6037 

-.8828 

-.7770 

-.7230 

-.4635 

.3694 

-.8506 

-.7534 

-.7086 

-.4747 

.3043 

l.OOOO 


0967 


-.1147 


ORIGINAL  PAGE  IH 
OF  POOR  QUALTIY 


DATE  ao  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  69S 


ARCn-019  IA0I  LVAPtELHL  UNSEAUDl  LEFT  MING  BOT.  CRETL07) 


ALPHAOf  1) 

- -6, 

.107  BETAO  IS)-  4 

.143 

SECTION  t 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

,3640  .4270  .5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 .0000 

x/cw 

■i — 

. 094 

.0068 

i 

. 150 

1755 

-.2240  -.6943  -.7144 

.157 

-.4744 

;j 

. 163 

.0415 

. 177 

-.0799 

j 

.229 

.0*^'  : 

i 

.246 

-.0266 

.250 

-.1142 

-.1719  -.2194  -.6473 

.274 

-.0475 

.345 

-.4821 

1 

.362 

.0000 

.390 

-.0038 

.400 

-.0831 

-.1369  -.4152 

.402 

-.0358 

.41:8 

-.4300 

.497 

.0080 



.503 

-.5003 

.550 

-.1782 

-.2658 

.565 

-.1416 

.600 

-.4070 

.637 

-.1420 

i 

.650 

-.4659 

.670 

-.4403 

.700 

-.1114 

-.4810 

— 

.725 

-.3675 

.730 

-.4211 

.750 

-.3477  -.3510 

.760 

-.2592 

.775 

-.1495 

- . 2070 

.798 

-.2883 

.800 

- . 2656 

.834 

- .2810 

.839 

-.2887 

-BSO 

- . 3936 

-.4400  -.4438 

.857 

-.3517 

.862 

-.2140 

.865 

-.2795 

-879 

-.3243 

.900 

-.2898 

-.3987 

-.1823 

.905 

- . 3533 

.919 

-.3100 

.950 

-.2240 

- . 2364  - . 0922 

.953 

- . 2576 

.955 

-.2612 

.965 

-.2750 

. 

DATE  BO  OCX  75 

ALPHAO(  n - -6 

SECTION  ( ULEFT 

Y/BU  .2990 

X/CW 

1.000 


3A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! I -01 9 IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  HI NO  BOT. 
.107  BET  AO  t 5)  - It.  143 

HiNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .6870  .9720  1.0000 


PAGE  697 


(RETL07) 


ALPHAOt  2) 


“4 


-.1373  -.0700 

084  . 6ETA0  t n - -6 . 127 


.0680 


SECTION  { DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENGENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

.0473 

.1402 

.4040 

.5490 

.4714 

.4348 

.4293 

- . 3039 

.010 

.0415 

. 1297 

. 1854 

-.4407 

-.6549 

-.7443 

-.6515 

.020 

.0239 

,1270 

.0939 

-.4253 

-.5507 

- . 5925 

-.7005 

-.3421 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0133 

.1356 

- . 043 1 

-.2400 
-. 1514 

-.3925 

-.4762 

-.6611 

-.3660 

.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.0159 


.0939 


.0000 


. 1258 


.1584 

.0971 

.0366 

.1371 


- . 0532 


.0153 


.0908 


. 1643 


, 0701 


-.0066  -.0517  -,1225  -.2135 


.0666  -.0054  -.0858  -.1809 


,1085  .0097 


-.0197  -.1496 


.1017 


■.3792 


■,3756 


-.3082 


-.3021 


■.1859 


-.3833 


. 2147 


-.5104 


-.4898 


-.3861 


-.3537 


-.3354  -.3333 


-.4471 


DATE  90  OCT  73 

1A81A  - 

PRESSURE  SOURCE 

DATA  TA0ULAT1ON 

ARCn-019  IA91  LVAPfELHL  UNSEALDI  LEFT  WING  BOT. 

ALPHAOt  S) 

■ -4 

.084  BET AO  1 1] 

- -6. 

, 127 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

. 6730 

.7800 

.8870 

.9720  l.OOOO 

x/cw 

.760 

-.2970 

.775 

-.0906 

- . 1955 

.798 

-.2753 

.808 

-,  1 131 

.834 

-.2889 

.839 

-.1910 

.650 

-.2313 

- . 2BB9 

-.2558 

.657 

-.3153 

.062 

1377 

.865 

-.2763 

. 879 

- . 3368 

.900 

-.3330 

- . 3662 

-.1265 

.905 

-.4506 

.919 

- . 3697 

.950 

-.0823 

- . 0605 

-.0112 

.953 

1380 

.955 

-.2010 

,965 

-.2605 

I. OOP 

.0265 

.0880 

.0837 

ALPHAOl  2) 

= -4. 

.075  BETAO  ( 2) 

“ -4. 

085 

SECTIGN  ( 

1 ILEPT 

WliNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.6340 

.6730 

.7800 

.8070 

,5720  1.0000 

x/cw 

.000 

.0335 

. 1205 

. 3729 

.5062 

. 4201 

.3764 

.3758 

".3446 

. 010 

.0314 

.1 147 

. 1592 

-.5090 

- . 6960 

- . 7067 

-.7174 

.020 

.0164 

.1123 

, 0659 

-.4718 

-.6248 

-.6524 

-.7059 

-.3929 

.04:0 

. 1237 

-.0678 

.050 

.0080 

-.2748 

-.4468 

-.5031 

-.6997 

.069 

-.3760 

.080 

-.1780 

.061 

-.0767 

.086 

. 1487 

.094 

.0073 

.150 

-.0383 

-.0760 

- . 1524 

-.2622 

.157 

-.3127 

.163 

.0838 

. 177 

-.0070 

.229 

.0818 

.246 

.0154 

.250 

.0389 

-.0230 

-.0964 

1919 

.274 

.0670 

(RETL07J 


PAGE 


698 


OATt  ao  QCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  699 


ARCH -01 9 !A8I  LVAPielhl  UNSEALO)  LEFT  MING  BOT. 


{RETLOTJ 


r 

AUPHAOC  2) 

- -4 

075  BET AO  ( 2) 

« -4 

.095 

[' 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WIND  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/OH 

, 2990 

. 3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

[ 

X/CU 

.345 

-.3246 

! 

.36? 

.0000 

■ 

.390 

. M77 

.400 

.0681 

, 0009 

- . 1927 

!’ 

. 402 

. 1429 

i 

.4IB 

.497 

, t077 

I 

.503 

- . 3998 

i 

.550 

- 

.0344 

- . 1552 

.565 

. 0507 

.600 

-.3944 

,637 

.0051 

S 

.650 

- . 3850 

1 

.670 

-.4187 

.700 

. 1801 

-.4794 

1 

.725 

- 

.5229 

{' 

.730 

1' 

.750 

-.3693 

-.3802 

{ 

.760 

-.3195 

.775 

- 

. 121:6 

-.2708 

I ■ 

,798 

-.3031 

.808 

-.1433 

.834 

-.3048 

; 

.839 

-.2153 

1 

,850 

- 

.3226 

-.3508  -.4146 

1 

,857 

-.3246 

\ 

.862 

-.1095 

.865 

-.2686 

j'. 

.879 

-.3418 

f 

.900 

-.3214 

- 

.4245 

-.1194 

3 

.905 

-.4535 

f 

.919 

-.3851 

i; 

.950 

- 

.1057 

-.0779  -.0150 

.953 

-.1662 

,955 

- . 2376 

I; 

.965 

-,c750 

! .000 

-.0081 

.0691 

,0065 

t . 0000 


- . 3^73 


-.5325 


DATE  EO  OET  7S 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC n -01 9 lABI  LVAPtELHL  UNSEAUO)  LEFT  WING  BOT. 


(RETL07J 


ALPHAOI  ai  ■=  -H.057  BETAO  ( 3) 


.023 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.364  0 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

,8070 

.9720 

x/cw 

.000 

.0069 

.0907 

.3123 

.4070 

.2971 

.2433 

.2447 

-.4315 

.010 

.0191 

.0964 

.1248 

- , 57B6 

-.7726 

-.8700 

-.8485 

.020 

.0100 

.0960 

.0426 

- , 5226 

-.7252 

- . 7360 

-.7610 

-.4110 

. 040 
.050 
.069 
.030 

.0027 

. 1002 

-.0791 

-.3197 

-.2436 

-.5499 

-.6242 

-.7470 

-.4188 

.oat 

,096 
■ ogi* 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,4G0 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.738 
.809 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


. 0054 


.0630 


.0000 


. 0367 


.0096 


-.3010 


. 1256 

. 0636 
.0171 

.0344 


-.3054 


-.2488 


-.1069 


0642 


-.0165 


.0383 


-.0415 


.0438 


-.3083 


-.2002 


-.3510 


1206  -.1733  -.2558  -.4314 


-.0496  -.0959  -.1611  -.2376 


.0016  -.0606 


1031 


-.5389 


.2123 


-.5327 


-.4361 


-.4344 


-.4150  -.4268 


-.1090  -.2654 


-.3579  -.3965  -.3847 


-.3913 


-.4021 


-.2353 


-.4599 


-.4785 


-.3803 


-.5180 


* 


I2T6 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC  11 -01 9 IASI  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT , 
ALPHAGl  21  » -H.057  SET AO  < 3)  » .023 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  ,B870  .9720  1.0000 


X/CM 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
,953 
.955 
,9B5 
1 .000 

ALPHAOt  21 


- .2907 

- . 3391 

-.3,148  -.4945 

-.4321 

- . 3550 

-.1634  -.1393 

-.2312 

-.2465 

-.2655 

-.0674  .0T62 

- -4.038  BETAO  I 41  = 4.117 


. 0461 


-.1199 


,0817 


(RETL071 


SECTION  C llLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

-.0497 

.0698 

.2678 

.010 

-.0345 

,0756 

.1313 

.020 

-.0256 

.0B43 

.0659 

.040 

.0930 

-.0369 

.050 

-.0103 

.069 

.080 

.091 

-.0709 

.086 

. 1044 

.094 

-.0011 

. ISO 

.157 

.163 

.0615 

.177 

-.0471 

.229 

.0444 

.246 

. 0051 

,250 

.274 

-.0213 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0240 

.400 

.402  ^.0213 

.418 

.497  .0253 

.503 

.550 


. 5340 

.6730 

.7800 

,0B7O 

.9720 

. 3494 

.2151 

. 1523 

. 1480 

-.4625 

-.5263 

-.7307 

-.8751 

-.8425 

-.4627 

-.6977 

-.7541 

-.7626 

-.4395 

-.2814 

-.4643 

-.6691 

-.7262 

-.4469 

-.2225 

1252 

-. 1890 

-.2507 

-.4838 

-.4,310 

-.0748 

-.1366 

-.1898 

-.2716 

-.4535 


. 0589  - . ! 020  - . 2827 


t.OOOO 


.4044 


-. 1655 


.2456 


-.4852 


DATE  SO  OCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


: 70a 


ARCH -019  1A0.1  LVAPtELHL  UNSEAL0)  LEFT  WIND  BOT . 
ALPHAO:(  2)  - -H.Oie  8ETA0  ( >4)  » H.U7 
SECTION  « ntEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


TA0W  .2990  .36^40  .4270  ,5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1,0000 


,y/GW 


.565 

-.1343 

.600 

.637 

-.1222 

,650 

.670 

.700 

1014 

.725 

- . 3651 

.730 

,750 

,760 

-.2576 

.775 

- . 1 124 

.798 

-.2716 

.008 

-.2595 

.834 

-.28.06 

-839 

-.2859 

.850 

-.3836 

.857 

-.3537 

.562 

,665 

-.2695 

.879 

-.3165 

.900 

-.2818 

-.4058 

.905 

-.3525 

.919 

-.3157 

.950 

-.2215 

,953 

-.2713 

.955 

-.2659 

.965 

-.2658 

1.000 

1439 

ALPHAGt  21 

« -4. 

.037  BETAO  ( 5J 

- 6 

SECTION  1 

IILEFT 

MING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

XTCM 

.000 

-.1015 

.0616  .2284 

.3431 

.010 

-.0926 

.0683  .1229 

-.4884 

.020 

-.0670 

. 0754  . 0724 

-.4274 

.040 

,0065  -.0093 

.050 

-.0384 

-.2558 

.069 

.090 

-.1976 

-OBI 

-.0430 

.086 

. 1007 

-.4633 

- . 4592 

-.4786 

- .4554 

-.5161 

-.3342  -.4048 

-.1852 

-.4446  -.5089 

-.1089 

1488 

-.2197  -.0865 

-.0664  ,0568 

169 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

. 1838 

.1019 

.0901 

-.4588 

-.7044 

-.8593 

- .8327 

-.6008 

-.7474 

-.7679 

- . 449 1 

-.4534 

-.6781 

-.7218 

-.4630 

SRETL07) 


DATE  OCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  7Q1 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  NING  SOT. 


[RETL071 


ALPHAQl  ai  - -R.037  HETAO  I 5)  - 6.169 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIA6LE  CP 


[ 

V/BM 

.8990 

. 3640 

xycw 

.094 

-.0155 

ft 

. 150 

?. 

. 157 

1 

. 163 

,0596 

. 177 

1; 

.SS9 

.0895 

h 

.246 

.0089 

1 

.250 

r. 

.874 

1 

.345 

.368 

.0000 

1 

.390 

.0871 

i 

f. 

.400 

1 

.408 

a 

£• 

.41’8 

.497 

.0884 

t 

.503 

[- 

.550 

f- 

.565 

(. 

.600 

1 

.637 

1430 

r- 

.650 

.670 

1; 

.700 

-.1479 

.785 

1 

.730 

.750 

1 

.760 

1 

.775 

i 

.798 

-.8960 

i 

.608 

.834 

-.8891 

.839 

-.8690 

\- 

.850 

1 

i 

.057 

)•' 

.868 

r 

,065 

-.8876 

.879 

-.3007 

1 

.900 

-.8845 

t 

.905 

? 

.919 

-.3003 

f- 

.950 

/ 

.953 

ij 

.955 

-.8663 

F;' 

.965 

-.8779 

.4870 

. 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

-.1 107 

-. 1806 

-.8617 

-.5135 

-.0384 

-.0171 

- . 0699 

-.1414 

-.8063 

-.8934 

-.0814 

-.0761 

-.1308 

-.8756 

1485 

1908 

-.8688 

-.4646 

-.4718 

- . 3838 

-.4385 

-.8588 

-.1363 

-.1861 

-.8951 

-.3755 

-.8698 

-.3515 

-.3698 

-.4350 

-.4871 

-.351 1 

- . 3385 

-.1540 

-.8784 

- . 8856 

-.84  IS 

-.  1004 

.9720 


-.4553 


-.4596 


-.4801 


-.411  I 


-.1034 


1.0000 


-.4111 


-.5017 


date:  50  QCT  75  lABlA  ~ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAOE 

ARCH -01 9 IA8!  U^APtELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  BOT.  IRETLO'^) 

ALPHAOI  21  - -H.037  GETAO  ( 5)  - B. 163 


SECTION  t IILEFT  WING  SOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0H 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0870 


.9720  1.0000 


X/CW 

t.OOO  -.1646  -.0863  .0683 


ALPHAOT  3)  - -2.013  SETAO  ( 1)  = -6.133 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

'.2390 

.3540 

.4270 

X/CW 

.000 

.0441 

. 1562 

.4414 

.010 

.0501 

.1700 

.2931 

.020 

. 0349 

. 1723 

,2060 

.040 

. 1817 

.0534 

. 050 

.0257 

.069 

.080 

. 081 

.0174 

.096 

.2056 

.094 

.0307 

- 150 

.157 

- 183 

, 1473 

. 177 

.0655 

.229 

.1073 

.246 

.0801 

.5340 

.6730 

.7300 

,8870 

.9720 

. 6009 

.5539 

.5207 

,5031 

-.1385 

-.1639 

-.3132 

- . 33Q7 

-.2843 

-.2131 

-.2319 

-.3030 

-.4232 

-.1654 

-.1109 

-.  1726 

-.2100 

-.2791 

-.2258 

-.0583 

.0589 

.0216 

- . 0322 

-. 1 195 

-.2342 


.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

,730 

.750 


. 0000 


1732 


.1176 


.1829 


.1080  .0421  -.0303  -.1346 


-.2038 


.1330  .0315 


1601 


.1563 


.0808 


-.0072  -.1376 


, 1 153 


-.3779 


-.3665 


.2238 


-.4693 


- . 3733 


•,4098 


-.5046 


•.2836  -.3075 


l.OGOO 


-.4158 


-.4700 


704 


DATE  50  OCT  75 


SABI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeULATlUN 


PAGE  705 


AUPHAOt  3)  - -5.013  BETAO  t n 

SECTION  ( nUEFT  MING  BOTTOM 


ARCH -019  lABl  LVAPTELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT. 
-S.133 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/CW 

! . 760 

-.3020 

1 .775 

-.0579 

-.1330 

i .798 

-.2422 

r .808 

-.0903 

!;  .83H 

-.2739 

1 .839 

-.1622 

S .050 

-.2852 

- .2733 

h . 857 

- , 3090 

r . 862 

i,  .865 

-.2513 

1-  -079 

-.3322 

[ .900 

-.3260 

-.3923 

[;  .905 

-.4718 

i .919 

- , 3T‘7 

, 950 

0974 

-.0722 

.953 

-.1458 

! ,955 

-.1973 

! . 965 

-.2H71 

; l.OGO 

.0274 

.0930 

I70a 


ALPHAOt  3>  - -2.004  BETAO  (.  2) 

SECTION  ( 11 LEFT  WING  BOTTOM 


. 0930  . . 0786 

-2.060 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/CW 
.000 
. 010 
.020 
.OHO 
.050 
.069 
.080 
,091 
.086 
.09H 
-150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.2H6 
,250 
.27H 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

,8870 

.9720 

.1137 

.3795 

.5215 

.4572 

.4208 

.4062 

-.2104 

. 1290 

.2505 

-.2013 

-.4557 

-.5141 

-.4539 

.1337 

. 1579 

- . 3010 

- . 3606 

-.4150 

-.5338 

-.2336 

. 1482 

.0179 

- . 1869 

- . 2687 

-.3137 

-.3895 

-.2921 

-.1234 

- . 0222 

. 1698 

-.0101 

- . 0388 

-.0850 

-.1796 

-.2925 

.1117 

.0136 

.0364 

.0492 

-.0068 

-.0735 

-.1773 

DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  7CS 


ARCI 1-019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT.  (RETL07) 

ALPHAOI  3)  - -^.D0^  BET,*-;0  ( 2)  * -2.060 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.5730 

.7000 

.0870 

X/CW 

.345 

-3B2 

.0000 

i 

.390 

. 1 153 

.400 

.0820 

-.0015 

1966 

.402 

. 1 31 1 

■■ 

.410 

.497 

, IQ72 

i 

.503 

.550 

- . 0482 

-.1695 

.565 

.0342 

y. 

,600 

-.4170 

i; 

.63? 

, 0614 

t 

.650 

-.4034 

; 

.670 

i: 

.700 

. 1477 

-.5033 

j: 

.725 

- , 5263 

.730 

.750 

-.3872 

-.4259 

.760 

-.2920 

.775 

-.0371 

-,2131 

.798 

-.2501 

.900 

-.1303 

.034 

-.2702 

.039 

-.2101 

f- 

.850 

-.3251 

-.3545 

-.4474 

S'! 

.857 

-.3232 

.862 

.865 

-.2476 

.879 

-.3279 

.900 

,2930 

-.4795 

-,1415 

.905 

-.4418 

.919 

-.370j% 

.950 

-.1335 

- . 1 144 

-.0333 

.953 

- . 2042 

.955 

-.2551 

.965 

-.2623 

1.000 

-.0397 

.0486 

.0578 

-.3mi 


-■^3e0 


-.4671 


-.4571 


-.5364 


.151:2 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATTOt'J 


PACE  707 


ARCn-019  lA8t  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  SOT,  IRETL07) 

ALPHAOt  3)  - -1.969  BETAO  ( 31  - 2.05B 

SECTION  C IlLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3 

!| 


Y/ew 

x/cw 
.000 
.010 
,0BQ 
.OHG 
.050 
.069 
.080 
.081 
.0B6 
.094 
,150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
. 834 
.839 
.850 
.857 
.862 


.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

t,OODO 

-.0445 

. 0756 

.3261 

.3556 

.3130 

.3074 

-.2851 

-.0167 

. 0921 

.2351 

- . 2848 

-.5324 

- . 6423 

-.5657 



-.0099 

.1097 

. 1694 

-.2975 

-.4410 

-.4984 

-.5988 

-.2350 

. 1237 

.0409 

.0031 

-.1920 

-.3419 

-.4391 

-.5057 

-.3342 

-.1416 

-.0147 

. 1484 

.0103 

. 1069 

-.0135 

- . 0650 

-.1029 

-.1370 

-.2309 

-.3415 

.0683 

.0363 

.0106 

-.0265 

- . 0678 

-.1159 

-.2129 

- . 3760 

.0000 

.0531 

.0218 

-.0076 

-.0503 

-.2244 

-.4569 

.0499 

-.0927 

1005 

- . 1 183 

-.2112 

-.4422 

-.4498 

-.4649 

- 

-.4993 

-.0605 

-.2644 

-.4815 

-.5326 

-.4291 

-.4690 

-.7563 

- 

-.0361 

-.2066 

-.2754 

-.2279 


-.2942 

-.2609 

-.3677  -.4029  -.5122 

-.3507 

-.1122 


OATE:  20  OCT  75 


JAB) A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


pace  700 


ARCn~019  lABl  LVAPfELHL  UN5EAL0)  LEFT  WING  BOT.  IRETL07) 

ALPHAOt  3)  ■ -1,969  BETAO  I 31  ■ 2.058 


SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640 

.4270 

,5340 

.6730  .7900 

.8970 

>;/CM 

.855 

- . 2782 

.879 

-.3157 

.300 

- . 2977 

- 

.5065 

-. 1526 

.905 

-.4008 

.919 

-.3238 

.950 

~ 

. 2424 

- , 2070  - . 0635 

.953 

- , 2769 

.355 

-.2597 

.955 

-.2580 

1 000 

- . 1 289 

-.0303 

.0391 

ALPHAO(  31 

« -1.959  BETAO  cm 

* 6. 

. 150 

SECTION  < 

11LEET  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640 

, 4270 

.534  0 

.6730  .7800 

.8870 

x/cw 

.000 

-.1510  .0404 

.2526 

.4042 

,2092  .2361 

.2154 

.010 

-.1208  .vm?! 

.2024  - 

.2278 

-.4951  -.6255 

-.6157 

.020 

-.0904  .0702 

. 5576  - 

.2472 

-.4116  -.4920 

-.6107 

.□40 

.0843 

.0603 

.050 

-.0431 

- 

,1576 

- , 2907  - . 4269 

-.3472 

.069 

.QBO 

- 

.1103 

.081 

.0089 

.0S6 

. 1093 

.094 

-.0160 

. 150 

- 

.0518 

-.1083  -.1666 

- , 2765 

. 157 

.153 

.0878 

. 177 

.0069 

.229 

.0386 

.246 

,0424 

.250 

- 

.0276 

-.09' 0 - 1527 

-.2533 

.274 

,0151 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0505 

.400 

- 

.0476 

-.0981 

- . 2622 

-402 

-.0009 

.tia 

.M97  ,0492 

,503 

.550 


.9720 


.9720 


-.3650 

-.3578 


-.38:12 


-.3589 


-.H069 


1.0000 


1.0000 


-.4649 


-.1730  -.2471 


-.4683 


DATE  20  OCT  75 


I ASI  A - PREF5URC  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  709 


ARCI 1-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  UING  BOT. 


ALPHAOt  3) 

=*  -1.953  BETaO  ( 4) 

- 6 

.150 

SECTION  t 

ULEFT  WlNG^  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SM 

.2990  .3640  .4270 

, 5340 

.6730  .7800  .8870 

,9720 

X/CN 

.565 

-.1419 

.600 

-.4779 

.637 

-.1320 

.650 

-.4551 

.670 

-.4979 

.700 

■ . 1 347 

-.4319 

.725 

- . 3092 

.730 

.750 

-.2896  -.413! 

.760 

-.2398 

.775 

-.1307 

-.1024 

.798 

- , 2899 

.838 

-.2464 

.834 

-.2869 

.839 

- . 2683 

.850 

-.3502 

-.4292  -.5161 

.857 

-.3438 

.862 

- . 1073 

.865 

-.2701 

.879 

-.3022 

.900 

-.2800 

- . 3305 

-.1474 

.905 

-.3473 

.919 

-.3049 

.950 

-.2390 

-.2367  -.0838 

.953 

-.2044 

.955 

- . 2660 

.865 

-.2695 

l.OOO 

-. 1715 

-.0919  .0333 

ALPHAOl  H) 

■ .059  BETAO  t 11 

• -6, 

145 

SECTION  ( 

ITLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

X/CH 

.000 

.0279  ,1425  .4600 

, 6387 

.5921  ,5889  .5154 

-. 1 124 

.010 

.0507  .1313  -4.027 

.0836 

-.0120  .0442  .0474 

-020 

,0500  .2002  .3252 

-.0089 

-.0027  -.0293  -.1017 

-.  loia 

.040 

.2175  .1748 

.050 

.0500 

.0256 

-.0163  -.0277  -.0874 

.069 

■ 

1747 

.080 

.0506 

.081 

.1113 

.088 

.2466 

1.0000 


-.6B2S 


1.0000 


(RETL07) 


A' 4? 

ss 

<D  ^ 

’4S  . 


DftTE  20  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  TIO 


ARCU-019  tABl  LVAPIELHL  UN5EALD1  LEFT  WING  BOT. 


{RETL07) 


ALPHAOt  ^)  - .053  PETAO  ( 1)  - -5.145 


SECTION  ( IILEFT  WING  SOTTOh  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

T/BN  .2330  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


X/CW 


.094 

.0519 

. ISO 

.1001 

. 157 

. 163 

. 1363 

.177 

, 1299 

.223 

, 1262 

.246 

. 1 387 

.250 

. 1516 

.274 

. 1690 

,345 

.362 

.0000 

.390 

.2055 

.400 

.1497 

.402 

.2155 

.418 

.497 

.1800 

.503 

.550 

-.0009 

.565 

.0807 

.600 

.637 

.1237 

.650 

.670 

.700 

.2293 

,725 

-.4802 

.730 

.750 

-760 

-.1945 

.775 

. 1 IBS 

.738 

1676 

.008 

-.0356 

.634 

-.2543 

.839 

-.1365 

.050 

-.2752 

.057 

- , 2057 

.862 

,065 

-.2454 

.879 

-.3098 

.900 

- . 3324 

-.4640 

.905 

- . 4779 

.919 

-.3666 

.950 

-.1101 

.353 

-.1372 

.955 

1769 

.965 

-.2407 

.0739  ,0317  -.0677 

- . 2044 

.0832  .0100  -.0931 

- , 2757 

.0552  -,i426 

-.6262 

-.3720 

-.126! 

-.3554 

-.342! 

-.2749 

-.4312 

-.5285 

-.1541  -.1735 

- . 0463 

-.2580  -.4071 

-.41BB 

-.4941 

-.1280  -.1262 


DATE  20  OCT 

75 

lASlA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE 

ARCll-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALDl  1 

LEFT  WING  eOT. 

(RETL07! 

ALPHAQf  H) 

- .059  1 

BETAO  ( 1 1 

- ~6. 

145 

SECTION  C 

IILEFT  NiNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870  ,9720 

I .0000 

X7CW 

I .000 

.0441 

.0864 

-.0591 

ALPHAGt  H) 

» .063  1 

BETAO  ( 2) 

« -4. 

101 

SECTION  ( 

ITLEFT  WING  SOT TOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/GW 

2590  .3B4Q 

.4270 

.5340 

,6730  .7300 

.3870  .3720 

1.0000 

X/'CW 

.000 

.0083  .1206 

.4267 

.5967 

.5552  .5303 

.4779  -.1479 

.010 

.0352  .1630 

.3674 

.0412 

-.0545  “.0172 

-.0050 

.020 

.0416  .101! 

.2909 

-.0436 

-.0403  -.0723 

-.1475  -.1293 

.01+0 

. 1971 

.1490 

.050 

.0457 

-.0033 

-.0499  -.0642 

-.1105 

.069 

-.2100 

.080 

.0239 

• GSt 

.0762 

.083 

.2258 

.094 

.0510 

, T50 

. 0788 

.0507  ,0089 

-.0942 

.157 

-.2331 

. 163 

. 1838 

.177 

.0968 

.229 

. 1221 

.246 

.1083 

.250 

. 1298 

.0615  -.0062 

- . 1 155 

.274 

. 1396 

.345 

-.3039 

,362 

.0000 

.390 

. 1761 

.400 

.1298 

.0360 

- . 1603 

.402 

. 1825 

.418 

-.6536 

.497 

. 1671 

.503 

-.4029 

.550 

-.0171 

1452 

.565 

.0590 

.600 

-.3858 

.637  . 

, 0560 

.650 

-.3710 

.670 

-.3700 

.700 

.2046 

-.4710 

.725 

-.5016 

.730 

- , 5208 

.750 

-.2865 

-.3353 

DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  7 IS 


ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  IRETL07) 


ALPHAOI  4) 

m 

.063  1 

BETAO  [ 3) 

a -4 

. 101 

( 

SECTION  ( 

I ):LEFT 

WING  BOTTOM 

OEPENDE 

NT  variable  CP 

T/aw 

,3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9730 

1.0000 

x/cw 

.760 

- . 3335 

.775 

.0936 

- , 1 379 

i' 

.73B 

-.3300 

.808 

- DB63 

.83^ 

-.3730 

.B39 

-. 1633 

.050 

- 

.3377 

-.3663 

-.4300 

.057 

-.3003 

.053 

- . 3654 

7 

.055 

-.336! 

.879 

^ . 3336 

t 

.900 

-.3007 

- 

.4601 

- . 4453 

c 

.905 

-.4647 

.919 

-.3906 

.950 

- 

.1164 

1375 

- . 0946 

.953 

1648 

.955 

-.3100 

K 

.965 

-.3559 

f 

1.000 

,0133 

.0733 

-.0546 

f 

ALPHAOI 

.066  BETaO  ( 3) 

W •—  , 

.005 

V 

section  ( 

1 J LEFT 

WING  BOTTOM 

dependent  variable  CP 

i ■ 

Y/BW 

. 3990 

,3640 

.4370 

.5340 

.5730 

.7800 

.6870 

.9730 

I .0000 

X/CW 

.000 

- . 0464 

-0663 

.3648 

.5143 

.4646 

.4355 

.4009 

-.3303 

.010 

-.0170 

.0966 

. 3134  - 

.0535 

-.3011 

-.1934 

-.1640 

l 

.oso 

.0051 

. 1 274 

.3507  - 

. 1 181 

-.1679 

-.1993 

-.3919 

- . 1937 

'j 

• O'*!) 

. 1496 

. 1067 

.050 

.0306 

- 

,0734 

-. 1467 

-.1598 

-.3115 

y 

.089 

-.3731 

!l' 

j 

.000 

- 

.0463 

.081 

.0319 

.006 

.1873 

.ogi* 

.0386 

i 

. 150 

.0090 

-.0089 

-.0578 

-.1575 

. 157 

-.3917 

.163 

. 1536 

.177 

.0361 

. sss 

. 0909 

.S4S 

.0763 

f 

.350 

. 0480 

.0009 

-.0551 

-.1695 

.374 

.0576 

DATE  20  DCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 


PACE  713 


ARCl 1-019  1A01  LVAP(ELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  BOT. 


(RETL07J 


ALPHAOf  m 
SECTION  ( 


- .066  8ETA0  ( 3)  “ -.005 


ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YABW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

X/CM 

r .3H5 

1 .362 

.0000 

i .390 

.1070 

r -'♦00 

.0541 

-.0128 

-.1967 

f .402 

. 00 14 

;■  .418 

.497 

,0944 

^ .503 

? .550 

-.0755 

-.1885 

.565 

-.0380 

i .600 

-.4321 

5 .637 

-.0131 

f .650 

-.4233 

f .670 

.700 

.0351 

- . 5248 

.725 

-.5360 

f .730 

r .750 

-.3916 

-.4422 

? • .760 

- . 3125 

! .775 

-.0055 

-.2024 

.798 

-.2694 

j .800 

-.1398 

.834 

-.2795 

.839 

-.2068 

.850 

-.3157 

-.3507 

-.4829 

.857 

-.3246 

.862 

s .865 

-.2811 

: .879 

-.3162 

.900 

-.3134 

-.4919 

-.2214 

) .905 

-.4579 

3 .919 

-.3523 

? .350 

-.1827 

1530 

-.0605 

J .953 

-.2505 

ii  .955 

-.2444 

t .965 

-,2572 

' 

E'  1-000 

-.0919 

.0154 

.0276 

.9720  t.OOOO 
.3688 


-.6536 


-.^363 


-.5155 


-.1775 


GATE  SO  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARGU-0I9  IASI  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  SOT. 


'RETLQ7) 


ALPHAOt  • .078  BET  AO  ( H)  “ ‘t.080 


SECTION  ( tlLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Yi^BW  .2990  .36H0 

X/CW 

.000  -.1282  .0154 

,010  -.0915  .0220 

.020  -.0593  .OGOB 

.040  .0823 

. 050  - . 0254 

.069 
.000 
.001 

.096  .1311 

. 094  - . 0052 

. 15G 
- 157 

-163  .1197 

. 177 

.229  .0615 

■24B  .0748 

.250 

.274 

. 345 

.362  .0000 

.390  .0791 

.400 

.402 

.410 

.497  .0721 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637  -.0939 

.650 

.670 

.700  -.0749 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -.2622 

.808 

.834  -.2093 

.833  -.2672 

.950 

.857 

.862 


.4270 

.5340 

.6730 

.2755 

.4517 

,3870 

.2531 

-.0375 

-.2241 

.2156 

-.0973 

- 1872 

.1114 

-.0609 

-.16,32 

-.0436 

.0555 


,0050  -.0429 


.0387 


.0242  -.0464 

.0411 


,0012  -.0605 

.0274 


-.1299  -.2270 

. 1 128 


-.4902 

-.3292 


- .2546 

-.0739  -.1520 

-.2515 


-.3692  -.4240 


.7800 

.8870 

.9720 

.35G5 

-.2407 

-.2403 

.3218 
-.2218 
- . 3295 

- . 2882 
-.2539 

-. 1947 

- , 2524 

-.3216 

- . 0880 

-.2021 

-.3390 

- . 0922 

-.2073 

-.4159 

-.2360 

-.5064 

-.4894 

-.4589 

-.4708 

-.3205 

-.4431 

-.4911 


1.0000 


-.7030 


-.5071 


-.3359 


.2043 


DATE  eo  OCT  75 


IA0.1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  71 5 


ARCl 1-019  !A81  LVAPCELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  (RETL07) 


ALPHAOl  tl  - .078  8ETA0  1 H)  ■ i+.QSe 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9W 

.3990 

.3640 

.4370 

1 

x/ew 

V 

.865 

-.373! 

\ 

.879 

-.3011 

.900 

-.3851 

.905 

-.3373 

> 

.919 

-.3003 

.950 

V 

.953 

-.3589 

f” 

.955 

-.3537 

i 

.965 

-.3583 

5;' 

1.000 

1595 

ALPHAOt  It)  » .083  8ETA0  ( 5> 


.53HD  .6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 

- . 3633  - . 1 977 

-,3L33  -.1976  -.079H 

-.0553  .0H>43 

- 6.135 


j SECT  ION  t 

I Y/BW 

V X/CN 

; ,000 

! .010 

; . 030 

1 .OHO 

; .050 

t .069 

J .080 

f .081 

;;  . 086 

.094 


• k -J  f 

. 163 
. 177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.410 
.497 
.503 
.550 


DLEFT  WING  BOTTOM 


3990 

.3640 

.4370 

,5340 

1843 

.001 1 

.3133 

.4335 

1607 

-.0017 

.3098 

-.0439 

1 143 

.0343 

.1844 

1016 

.0537 

.1111 

0800 

- , 0593 

-.0436 

.0670 

. 1 059. 

0319 

.1095 

.0510 

-.0045 

0456 

,0734 

.0487 

.0033 

0000 

,0757 

.0318 

-.0354 

.0737 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8970 

.9730 

.3564 

-.3363 

-.1898 

.3305 

-.3694 

-.3547 

■ .3849 
-.3876 
-.3593 

-.3085 

-.3834 

-.1595 

-.3057 

-.3715 

-.3433 

-.0476 

-.0931 

-.3166 

- . 361 1 

-.0561 

-.1086 

-.3343 

-.4399 

- . 0835 

-.3478 

-.5165 


t.oooo 


-.6057 


. 1635 


3347 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - f’RESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  716 


ALPHAOC  m 


• 08E 


0ETAO  t 5) 


ARCH -01 9 1A81  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT. 
6.135 


IRETL071 


SECTION 

I-lEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990 

.3640  .4370 

.5340 

.6730  .7600  .8870 

.565 

-.1810 

.600 

-.4884 

J 

.637 

-.1166 

.650 

-.4379 

.670 

; 

.700 

-. 1 183 

’.387a 

r 

,7S5 

-.8900 

.730 

if' 

.750 

-.2158  - . 3545 

1. 

.760 

-.a357 

1 

} 

.775 

1482 

- , 1 864 

.798 

-.8776 

.aoa 

-.8439 

t 

.834 

- . 883a 

.839 

-.2563 

1 

.850 

-..3389 

-.3879  -.50ai 

I 

.857 

-.3315 

y 

.868 

.865 

-,a6!8 

y 

,873 

-.8957 

.900 

-.a759 

-.3168 

-.eoo7 

k 

.905 

-.3348 

. 919 

-.3969 

.950 

-.8324 

-.8835  -.1005 

.953 

-.2340 

.955 

-.8556 

.965 

-.8657 

:■ 

1 .000 

-.leea 

-.0839  .0467 

ALPHAOI  51 
SECTION  ( 


- a.m  qetao  t n 
llLEFT  WING  BOTTOM 


-6. 133 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.081 

.086 


1690 


.B756 


-.H5ia 


.66 1 a 


-.nas 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/'CW 

.000 

.0005 

. 1051 

.^439 

.6410 

.6003 

,5683 

.480a 

-.1936 

.010 

,0460 

. 1674 

.4597 

.2608 

. 1898 

.8719 

.8680 

• oao 

.0539 

.8099 

.3980 

. 1417 

,1589 

. 1503 

, 1 163 

-.  1096 

.040 

,050 

.069 

.080 

.0685 

.8319 

,8516 

.1187 
. ia37 

.0961 

.0955 

.0585 

“.1710 

DATE  50  OCT  75 


I AST  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC 


ALPHAOt  5) 

- 5, 

.177  BETAG  [ 1 

) - -1 

SECTION  t 

DLEFT 

WINO  BOTTOM 

Y/ew 

.5990 

.3640  .4570 

.5340 

)C/CW 

.094 

.0708 

. 150 

. 1544 

. 157 

. 163 

.5386 

. 177 

. 1686 

.559 

. 1491 

.546 

.1661 

.550 

. 1767 

.574 

. 1955 

.345 

.365 

.0000 

,390 

.5171 

.400 

. 1563 

.405 

.5533 

,41:0 

.497 

.5048 

.503 

.550 

-.0053 

.565 

.0815 

.600 

.637 

.1150 

.650 

.670 

.700 

.5343 

.755 

-.4517 

.730 

,750 

.760 

-. 1495 

.775 

. 1775 

.790 

-. 1569 

.808 

-.0536 

.834 

-.5477 

.839 

-.1376 

.850 

-.5717 

,357 

-.5915 

.865 

.965 

-.5485 

.879 

- . 3557 

.900 

-.3356 

-.4675 

.305 

-.4845 

,9.19 

-.3810 

.950 

-.1348 

.953 

.955 

.965  -.5358 


U-019  1A91  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WINO  BOT 
.133 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.6730  ,7600  .8070  .9750  l.OOOO 

.1555  .0963  -.0047 

-.1945 

.1089  .0499  -.0506 

-.5513 

. 0609  -.1186 

-.6949 

-.3369 

-.1197 

-.3553 

-.3535 

-.5543 

-.4545 

-.5518 

-.0135  -.1590 

.0163 

-.5595  -.406H 

-.4340 

-.5007 

-.5476  -.5360 


-.1815 


1375 


tRETL07) 


DATt:  aO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


7 


ARCll-Ot9  uei  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BGT.  1RETL07} 


ALPHAOl  5)  - a. 177  QETAO  ( U - “6.133 


SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .3390  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7800  . BB70  ,9720  l.OOOO 


x/cw 

1.000  .0443 

ALPHAOt  5)  « a. 164  0ETAO  ( 21  - 
SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


.0411  - . 2929 

“2.056 

dependent  variable  CP 


Y/BW 

x/cw 
, 000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
. 150 
, 157 
. 163 
. 177 
.223 
.246 
.250 
.274 
.345 
.36a 
,390 
.400 
.40a 
.418 
.497 
.503 
.550 
,565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.7as 
.730 
.750 


£390 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7000 

.0870 

.9720 

0603 

.0503 

. 3944 

.3712 

.5281 

.50 1C 

. 4 ’ 81 

. 2729 

0061 

. 1 023 

,389! 

. 1643 

,0936 

. 1 59^* 

. to))5 

01 32 

.1555 

. 3378 

.0592 

.0718 

.0652 

. U63! 

-. 1837 

. 1794 

. 1925 

0340 

.0569 

.0300 

.0263 

-.0166 

-.2356 

.0607 

.1122 

.3300 

0461 

. 1978 

.1126 

.0926 

.0740 

.041-6 

-.0590 

-.3533 

1186 

,1269 

.1347 

. 1252 

.0653 

.0069 

-. 1030 

-.3367 

0000 

.1709 

. 1646 

.1098 

.0290 

- . 1603 

.1537 


.Q70a 


. 1628 


-.0410  -.1544 

.0323 


-.4039 


-.3716 


-.3679 


-.4533 

-.4447 


-,a8a5 


1.0000 


-.7545 


. 1847 


3548 


5005 


DATE  SO  OCT  73 


SABI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  719 


ALPHAOt  5)  - 2.1B4  BETAO  ( 2l 

SECTION  ( ULEPT  WING  BOTTOM 


ARC11-0I9  SABI  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT, 
-2.056 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8N 

.2990 

. 3640 

,427.0 

.5340 

,6730 

> 

Xf-CH 

i 

.760 

- . i 966 

.775 

.1134 

-.0729 

j- 

.798 

-.1709 

.808 

- . 0604 

.834 

-.2569 

1 

.839 

-.1571 

1 

.850 

-.2836 

-.2940 

1 

.857 

-.3014 

S; 

.862 

[• 

. 8B5  ■ 

-.2395 

j' 

.879 

-.3068 

T- 

.900 

- .2996 

-.4795 

T' 

(• 

.905 

-.4712 

i' 

.919 

-.3531 

i. 

.950 

IBB5 

-.2109 

¥ 

i. 

.953 

-.1966 

J' 

.955 

-.2122 

t; 

.965 

-.2523 

i 

1 .000 

-.0191 

. 0475 

-.4892 


ALPHAOC  5»  « 2.185  BETAO  ( 3J 

SECTION  ( IVLEFT  N[NG  BOTTOM 


.0475  -.2018 

2.047 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BW 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7800 

,8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1366 

-.0190 

.3130 

.4960 

.4499 

.4264 

,3599 

-.3365 

.010 

-.0366 

.0022 

.3350 

. 1130 

.0052 

.0435 

.0708 

.020 

-.0435 

,0772 

,3018 

.0216 

-.0067 

-.0248 

-.0527 

-.2517 

.040 

.050 

.069 

,080 

- . 0009 

.1064 

. 1824 

.0136 

.0136 

-.0409 

-.0501 

-,0830 

-.2837 

.0362  .0133  -.0075  -.1133 


.0489  .0117  -.0359  -.1493 


DATE  SO  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC! 1-019  I AG  I LVAPIELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  BOT. 


(RETL071 


ALPHAOC  5) 

- 2.185  BETAO  ( 3) 

- 2 

.047 

SECTION  t 

IILEET  )4InG  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  ,4270 

.5340 

.6730  ,7800 

.0870 

.9720 

1,0000 

x/cw 

.3>t5 

- . 3897 

.362 

.0000 

,390 

.1045 

,400 

.0266 

-.0145 

-.2010 

.402 

.0676 

.418 

-.8545 

.497 

. 1018 

.503 

-.4705 

-550 

- 

.1135 

-.1963 

,565 

- . 0889 

• BOO 

- . 4272 

,637 

- . 0769 

.650 

.4217 

.670 

-.4353 

.700 

-.0322 

-.5060 

.725 

- 

.4557 

.730 

-.5831 

.750 

-.3293 

- . 3951 

.760 

-.2403 

.775 

.0593 

-.1129 

.798 

-.2541 

.608 

-.1322 

.834 

-.2825 

.63.9 

-.2446 

.650 

- 

.3337 

-.3495  -.4224 

.657 

-.3287 

.862 

-.3844 

.065 

-.2704 

,679 

-.3091 

.900 

-.2074 

.4933 

-.4785 

.905 

- . 3995 

.919 

-.3152 

.350 

- 

.2677 

-.2798  -.1899 

.353 

- . 2727 

.955 

-.2484 

.965 

- . 2530 

J . 000 

-.1419 

-.0069 

-.0895 

DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11 -0)9  lABl  LVAptELHL  UNSEALO)  LEFT  WINO  BOT . 


PAGE  721 


IRETL07) 


ALPHAOt  5)  - 2,195  BETAO  t H)  * 6,135 


SECTION  1 DLEFT  UING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CW 
.000 
,010 
.020 
.040 
.050 
,069 
.080 
.OBI 
.086 
,034 
. ISO 
. 157 
. 163 
.177 
,223 
.246 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,497 
.503 
.550 
.565 
.800 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.608 
.034 
.839 
.850 
.857 
.862 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

-.2360 

-.0447 

. 1738 

.4485 

.3870 

.3602 

.2833 

-.4005 

- . 2009 

- . 0557 

.2083 

. 1 109 

-.0071 

.0183 

.0095 

- . 1329 

.DOBS 

.2079 

.0259 

-.0129 

-.0441 

1008 

-.3191 

.0331 

. 1517 

-.0691 

.0239 

-.0440 

-.0671 

-.1154 

--3H29 

.0263 

.1051 

. I 145 

-.0198 

.1305 

.0877 

.0413 

-.0021 

-.0363 

-.1497 

-.3671 

,0565 

, IGI 1 

.0861 

.0363 

-.0160 

-.0659 

-.1867 

-.4354 

.0000 

. 1007 

.0499 

-.0004 

-.0499 

-.2321 

.0957 

-.1018 

-.1074 

1453 

-.2140 

-.4168 

-.4443 

-.5111 

-.3609 

- . 0945 

- . 2692 

-.3679 

-.1929 

-.3021 

-.2170 


-.1230  -.1760 

-.2740 

-.2243 

-.2813 

-.2567 

-.3172  -.3709  -.466! 

-.3204 

• -.4925 


1.0000 


-.9176 


-.61 10 


DATE  eo  OCT  75 

lAQIA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAOE  722 

ARC  11 -01 9 lABl  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 

{RETL071 

ALPHAOt  5» 

“ 2.186  1 

BETAO  ( 4) 

= 6 

.135 

SECTION  ( 

ULEPT  W1N6  80TT0M 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

V/0W 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800  .8870  .9720  1.00 00 

X/CW 

— 

.865 

- . 2593 

.879 

-.2913 

.900 

- . 2677 

-.3149 

-.5166 

,905 

- , 3266 

.919 

-.3013 

.950 

-.2398 

-.2317  - 

.1471 

.953 

-.2774 

.955 

-.2552 



.965 

-.2546 

1 . 000 

-. 1029 

-.OSBB 

.0171 

ALPhAOt  6> 

=>  4.257  BETAO  I 1) 

’ -6. 

, 123 

SECTION  t 

IILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/9W 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800  .8870  ,9720  I.OOOQ 

— 

X/CW 

.000 

-.0417  ,0553 

.4309 

,6227 

.5939 

5448  .4227  -.3408 

.010 

. 0280  . 1 367 

.4076 

.3750 

. 3485 

4269  .4011 

.oao 

. 0567  ,2138 

.4539 

,2525 

.2943 

3048  .2643  -.1725 

.040 

,2455 

.3070 

.050 

.0805 

. 1993 

.2028 

2123  . 1774 

.069 

-.1710 

— 

.080 

. 1821 

.081 

.2151 

.086 

.3061 

.094 

.0926 

. 150 

. 1955 

. 1855 

1591  .0636 

. 157 

-.1875 

. 163 

. 2748 

iff 

.2000 

.829 

.1750 

.246 

.2028 

.250 

.2039 

.1509 

0935  -.0089 

.274 

.2143 

.345 

-.2159 

.362 

.0000 

.390 

.2391 

.400 

, 1695 

.0947 

- . 0892 

.402 

.2298 

.418 

-.5808 

.497 

.2260 

.503 

-.2678 

.550 

.0045 

-.1019 

— 

V 

a 


DA^E  eo  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE 

ARC! 1-019  IA9I  LVAPfELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  BOT.  CRETL071 

ALPHAO(  B)  - ^.^S7  8ETAQ  t t)  « -6.123 


SECTION  I IJiLEFT  WING  eOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

-299Q  .3640  .4270 

. 5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.565 

.0906 

.600 

-.2832 

.637 

. 1235 

.650 

-.2940 

.670 

-.2540 

.700 

.23B5 

-.3995 

.725 

-.3668 

.730 

.75C 

.0016 

- . 1 190 

-7BQ 

1715 

.775 

.2227 

. 0506 

.798 

- . 1295 

.608 

-.0226 

-.2298 

.839 

1276 

.850 

- .2694 

-.2666  -.3978 

.857 

-.3003 

-062 

-.4587 

-865 

-.2282 

.879 

- . 3266 

.900 

-.3371 

-.4708 

-.4899 

,905 

-,5:1'49 

.919 

-.3944 

.950 

- . 3305 

-.4571  -.5524 

.953 

-.1865 

,955 

-.1846 

.965 

-.2433 

l.OOO 

. 0286 

-.0366 

-.4176 

ALPWAOt  61 

4.260  BETAO  t 2) 

■ -4, 

.061 

SECTION  1 

ULEFT  WING  BOtTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

X/CM 

.000 

-.0645 

. 0402 

.4047 

.6026 

.5586 

.5154 

.3927 

-.3847 

.010 

.0005  . 

. 1 109 

,4544 

.3272 

.3029 

.3893 

.3654 

.020 

.0295 

. 1874 

.4184 

.2066 

,2596 

.2651 

,2373 

- .2 196 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

.0601 

.2217 

.2787 
. 1970 

. 1501 
. 1509 

. 1736 

.1789 

. 1421 

- .2063 

.096  .2919 


723 


DATE  20  OCT  75 


JAfflA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  72^* 


ARCH -019  lAQl  LVAPIELHL  UN5EAL0)  LEFT  WINO  BOT.  CRETU07) 

ALPHAOl  61  - H.SSO  SETAO  ( 2)  ■ -‘+.081 


SECTION  t niEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW  .2990  .36H0  .V270  .53^0  .6730  .7800  .8970  .9720  1.0000 


r 


I 


if 


.094 

. 0732 

.150 

. 1666 

.157 

.163 

.2553 

. 177 

. 1773 

.229 

. 1509 

.BH5 

. 1800 

.250 

.1766 

.274 

. 19,43 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2209 

.400 

. 1455 

.402 

.2106 

.418 

.497 

.2097 

.503 

.550 

-.0181 

.565 

.0565 

.soO 

.637 

.1017 

.650 

.670 

,700 

.2169 

.725 

-.3529 

.730 

.750 

.760 

-.1393 

.775 

.1985 

.730 

- . 1498 

.800 

-.0352 

.834 

-.2'.,70 

.839 

-.1429 

.850 

- .2822 

.057 

-.3077 

.862 

,065 

-.2340 

.879 

-.3233 

.300 

-.3234 

-.4756 

.905 

-.5070 

.919 

-.3845 

.950 

- . 3221 

.953 

-.1908 

.955 

-.2018 

.965 

-.2451 

.IB52  .1352  .0374 

-.2209 

.1318  .07,65  -.0279 

-.2412 

.0727  -.1072 

-.5929 

-.3047 

-.1150 

-.3108 

-.3176 

-.2614 

-.4105 

-.3450 

-.0152  -.1256 

.0237 

-.2810  -.4001 

-.4726 

-.4942 

-.4412  -i5555 


DATE  ao  QCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUi-ATEON 


PAGE  753 


[■ 


ARC n -01 9 fASl  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BOT,  {RETL07J 


alpha© f 6)  = H,a60  BETA©  ( 2)  • -4.091 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 

x/cw 

1 

t .OOP 

.0078 

-.0281 

-.40811 

1 

ALPHA© t 6) 

- 4 

257  BETA©  ( 31 

i±  — 

003 

f 

SECTION  t 

I ILEFT 

WING  bottom 

DEPENDENT 

VARi  AiJLE  CP 

f- 

i', 

Y/BM 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.■6730 

.7800 

.8870 

,9720 

!: 

X/GU 

.000 

-.1435 

-.0366 

.3299 

. 5457 

.4914 

.4502 

,3371 

-.4514 

? 

.010 

-.0850 

. 0 149 

.3979 

.2505 

. 1897 

.2681 

,2676 

j. 

.020 

-.0340 

. 1 123 

.3714 

.1380 

.1536 

. 1657 

. 1 373 

-,2977 

.040 

. 1443 

.2561 

1 

.050 

.0197 

.1000 

.0813 

.0309 

. 06;i'B 

P' 

.069 

-.2724 

& 

.©80 

. 0873 

(t- 

.081 

. 1'51 8 

* 

.086 

.2248 

.094 

.042? 

.150. 

-0973 

,0905 

.0695 

-.0321 

i- 

A 

.157 

-.2965 

S 

. 163 

.2150 

f 

}-' 

.177 

. 1265 

e' 

.229 

. 1 157 

A 

.246 

.1276 

i 

.250 

.1053 

.0690 

. 0198 

-.0932 

.274 

. 1,276 

t 

.345 

-.3257 

1 

.362 

.0000 

.390 

*1422 

.400 

. OSl  2 

.0192 

-.  1592 

.402 

.1361 

i 

.418 

.497 

.1364 

1 

.5G3 

- . 3908 

i 

.550 

- 

.0720 

-,1648 

[■ 

.565 

-,0023 

■ 

.600 

-.3685 

L 

.637 

-.0029 

.650 

- 

.3678 

r 

.670 

-.2847 

.700 

.0624 

- .4578 

.725  -.4437 

,730 

.750  -.0690  *.1672 


1 .0000 


i 


1.0000 


-.6320 


-.5593 


i: 


PACE  7ES 


DATE  20  OGT  75  1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCU-OtS  lABt  LVAPtELHU  DNSEALD)  LEFT  W|NO  80T.  (RETL07I 


ALPHAOI  G)  - tt.eST  BETAO  ( 3)  - -.003 


SECTION  I 

IILEFT  WINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aw 

.2990  .3B'tO 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.750 

-.2002 

.775 

.1422  -.0315 

.790 

-.2144 

.808 

- .0627 

.B3H 

-.2486 

.839 

-.1913 

.050 

-.3025  -.3061  -.4155 

.857 

-.2985 

.862 

-.5015 

.865 

-.2641 

.879 

-.3334 

.900 

-.3196 

-.4857 

-.5139 

.905 

-.4740 

.919 

-.3886 

.950 

-.3009  -.4209  -.5670 

.953 

-.2378 

.855 

-.2386 

.965 

-.2643 

1.000 

- . 0454 

- . 0050 

-.3532 

ALPHAOt  6) 

• 4.257  BETAO  1 41 

» 4.093 

SECTION  t DLEFT  WWO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BN 

.2330 

. 3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.51102 

- . 1 104 

.2415 

. 010 

-.1660 

-.1006 

-3084 

.020 

-.1000 

.0142 

,3030 

.040 

.054! 

, 19.33 

.050 

-.0357 

.069 

.080 

.081 

. 1336 

.086 

. V54B 

.094 

.0004 

.150 

.157 

.163 

. 1658 

. 177 

, 1076 

.229 

.0826 

.246 

,1221 

.250 

.274 

.0987 

.5340 

. 6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.4695 

.4239 

.3859 

.2678 

-.5368 

.2268 

, I5V8 

■ .2181 

.2079 

. 1257 

.1179 

. 1181 

.0892 

-.3736 

.0846 

.0518 

.0522 

. 01:81 

-.3387 

.0658 

.0746 

.0572 

.0289 

-.0726 

-.3556 

.0723 

.0326 

-.0145 

-.1350 

I .0000 


f i 


* V ' -K  er 


ORIGINAL  PAGE  IS  * 
OF  POOR  QUAUTXj 


DATE  ao  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH ’-019  1A01  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT. 


PAGE 


tRETLOTl 


ALPHAOC  6)  - ^.^57  BET  AO  ( >+)  - 4.093 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 


.3990: 


.3640  .4370 


.5340 


.6730 


.7000 


.345 

.363 

.0000 

.390 

. 1 187 

,400 

.403 

.0735 

.0397 

-.0133 

.41:8 

.497 

. 1 183 

.503 

.550 

-.1179 

-. 1904 

.565 

- . 0963 

.600 

.637 

-.0768 

.650 

,670 

.700 

-.0453 

-.4301 

.735 

-.3143 

.730 

.750 

.760 

-.3303 

.775 

.0063 

- , 0616 

.790 

-.3488 

.008 

-.3133 

.834 

-.3769 

.839 

-.3537 

.850 

-.3419 

- . 3507 

.857 

-.3151 

• 863 
.865 

-.3446 

.879 

-.3960 

.900 

-.3631 

-.3970 

.905 

-.3341 

.919 

-.3337 

.950 

-,3499 

-.3541 

.953 

-.351:6 

.955 

-.3499 

.965 

1.000 

- . 3481 

-.1485 

-..0331 

.0870 


-.1961 


-.405:1 


-.4015 


.9730  1.0000 

-.3809 


-.6779 


.4431 


-.3076 


-.1015  -.185? 


- .5585 


-.5516 


-.5335 


-.3357 


737 


GATE  50  OCT  75 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  758 


ALPHAQt  6) 

SECTION  t 
Y/ew 

x/ew 
.000 
.010 
.050 
.04-0 
.050 
.069 
.080 
.081 
.005 
.094 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.859 
.846 
.850 
.874 
.345 
.368 
.390 
,400 
.408 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
,870 
.700 
.785 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.050 
.057 
.068 


ARCH -01 9 IASI  LVAPIELHL  UNSEALDJ  LEFT  WlNO  SOT, 
4,851  0ETAO  t 5)  ■ 6.1HS 


1 1 LEFT 

WTNO  BO'I 

:tom 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

• 7900 

.8870 

,9780 

-.861  1 

-.0906 

.1370 

.4407 

.3353 

.3506 

.8414 

-.5704 

- , 8394 

!043 

. 8086 

.8154 

. 1348 

.1034 

. 1758 

-.1708 

-.0106 

.8168 

.1171 

. 1088 

. 0939 

0560 

-.4107 

.0843 

.1804 

-.0704 

.0794 

.04  10 

. 089.1  - . 

,0064 

-.3698 

.0659 

. 1360 

. 1 164 

- . Q 165 

. 1481 

.1083 

. 0705 

. 0444 

.0095  -. 

093.1 

-.3796 

.0689 

, 1883 

.0605 

.0199  - 

.0353  -. 

1533 

.0000 


.1171 


. 1880 


.0955 


.0647 


.0988 


.0131  -.0367 


-.1855  -.8033 


- .0835 


-.8:1 15 


-.3969 


-.0783 


- . 8546 


-.3434 


-.8783 


- .8487 


.8877 


-.8076 


-.8107 


-.3090 


-.3798 


-.0693  -.1776 


-.4130 


-.4630 


-.3815 


-.7400 


-.5968 


- .0068  - . 1 196 


-.3053  -.3889  -.4898 


-.5735 


(RETL07) 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  729 


ARCH -01 3 IA91  LVAPtELHL  UNSEALO)  LETT  WING  BOT. 


IRETLOTJ 


ALPHAOt  63 

- 4.251  BETAO  ( 53 

■ 6. 

. 145 

s- 

SECTION  1 

nt.EFT  WING  BQTTGM 

DEPENBENT 

VARIABLE  CP 

> 

Y/8H 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

1 

X/CW 

S 

.065 

-.2461 

.879 

-.2708 

.900 

- .2552 

- . 3049 

-.5395 

1: 

.905 

-.3230 

.919 

-.2747 

1 

.950 

-.2215 

-.2234  - 

. 2053 

,953 

-.2689 

1 

.355 

-.2405 

1 

.965 

- .2509 

ir- 

h'. 

1 . OQ  Q 

-.1831 

-.0731 

-.0847 

k 

t' 

ALPHAQl  7) 

■=  5.353  BETA.O  1 11 

-4. 

,069 

e 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.B07O 

f 

w. 

x/ew 

.000 

-.1211  -.0327 

.3720 

,5753 

.5314 

.4759 

.3237 

V 

. 01 0 

-.0320  .0587 

.4744 

.4185 

.4234 

.4996 

.4614 

.020 

.0179  .1720 

.4632 

.2353 

. 3620 

.3702 

-3502 

. OHO 

.2150 

.3303 

r 

.050 

.061:8 

.2266 

.2540 

.2688 

.2371 

t 

.069 

'j 

.080 

.2016 

.0811 

.2271 

.086 

.2955 

.09H 

.0807 

t. 

.150 

.2009 

.2079 

■ 1903 

,0953 

. 157 

1 

.163 

.2728 

k' 

.177 

.2025 

Ir. 

.229 

. 1620 

f 

ff 

.246 

. 1934 

.250 

. 1970 

.1587 

.1171 

.0124 

f 

.274 

.2049 

C 

.345 

C’ 

.362 

. 0000 

i 

.390 

.2251 

e; 

f. 

.400 

. 1502 

.0965 

-.0757 

i: 

.402 

.2190 

.ma 

.R37  .giu 
.503 

.550  -.0179  -.0976 


.9720 


.9720 

-.5296 
- .2849 

^.2171 

-.1360 

-.2167 

-.ass'* 


1. 0000 


1 .0000 


-.6103 


y 

DATE  eo  GCT  75  IA01A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11 -01 9 IA81  LVAPIELHL  UNSEALDl 

LEFT  WIND  BOT 

ALPHAOt  7) 

- 6. 353  SET AO  t 1) 

- -4 

.069 

SECTION  ( 

I) LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW 

*2990  .36^+0  ,4270 

.5340 

.6730  ,7800  .8870 

.9720 

1 .0000 

x/ew 

.565 

.0638 

.600 

-.2BB5 

,T 

.637 

,0859 

.650 

-.2789 

,670 

-.2665 

.700 

,.2036 

- . 3740 

.735 

-.2743 

.730 

-.5057 

.750 

-.0101  -.1229 

.760 

". 1 125 

.775 

.2012 

. 0586 

1 

.798 

- . 1334 

.808 

-.0309 

.03H 

-.2354 

\ 

,839 

1437 

.850 

-.2074 

-.2822  -.3998 

.857 

-.3093 

V 

.862 

-.4988 

1;. 

.865 

- .2361 

[■' 

.879 

-.3396 

i 

.900 

-.3356 

-.4795 

-.4065 

i 

.90S 

-.5115 

.919 

-.4092 

.950 

-.4880 

-.HBBS  -.5277 

i 

.953 

1380 

.955 

-.2129 

% 

.965 

-.2562 

' 

1 .000 

.0053 

-.1152  -.5041 

ALPHAOt  7> 

6.352  8ETA0  ( 25 

- -2. 

035 

section  ( 

1 ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

}■ 

Y/8W 

.2930  .3B'iO  .4270 

,5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 . 0000 

'y. 

X/CU 

\ 

.000 

-.1543  -.0670  .3360 

.5493 

.4969  .4372  .2922 

-.5886 

1 

. Q UO 

-.0754  ,0119  .4397 

.3698 

.3735  .4483  .4194 

.020 

-.0136  .5354  ,4254 

,2477 

.3102  .3352  .3072 

-.3381 

.O'fO 

.5758  .3033 

1:. 

.050 

.0364 

. 1891 

.2137  .2329  ,2035 

i' 

e, 

.069 

-.2619 

?: 

.000 

. 1680 

1 

. 001 

.2008 

i 

}f 

?' 

.086 

.2684 

h- 

l 

S' 

i- 

j. 

''■Wiiw'- 

I 

I 


PAGE 


{RCTL071 


730 


{ 


DATE  EO  QCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  731 


ARC11-G19  1A01  LVAPtiELHL  UNSEALOJ  LEFT  WING  BOT.  - (RETL07) 

ALPHAOf  71  - 6.352  BETAO  t E)  ==  -E.035 

SECTION  t IJLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2990  .3640  .4270  .5340  ,6730  .7B00  .8870  .9720  1.0000 


X/CW 


.094 

.0636 

. 150 

. 1672 

.157 

.163 

,2550 

.177 

, 1605 

.229 

, 1431 

.246 

.1671 

.250 

. 1667 

.274 

, 1747 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.1959 

.400 

, 1260 

.402 

. 1821 

.418 

. 497 

.1844 

, 503 

.550 

-.0412 

.'®S 

.0306 

.600 

.637 

.0613 

.650 

.670 

.700 

. 1715 

.725 

-.2423 

.730 

.750 

.760 

-, 1295 

.775 

. 1861 

.798 

-.141:5 

.808 

-.0537 

.834 

-.2398 

.839 

-.157? 

.850 

-.3044 

.857 

-.3249 

.862 

.865 

-.2362 

.879 

-.3308 

.900 

-.3267 

-.4889 

.905 

-.5087 

.919 

-.3831 

.950 

-.3060 

.953 

-.2251 

,955 

“ . 2235 

.965 

-.2595 

. 1771 


. 1335 


.0671 


1207 


- . 3273 


.0251 


-.3046 


-.4705 


. 1584 


.0891 


-.2955 


-.0281 


-.4162 


-,5121 


-.6192 


-.5083 


DATE  20  OCT  73 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtGN 


PAGE 


ARCH -0 IS  IA81  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BOT. 
ALPRAO<  7)  - B.35E  BETAQ  ( 3)  *■  -3.035 

SECTION  ( DLEFT  WIiNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

. 9730 

X/GW 

1 .000 

- . 0 1:64 

-.0861 

-,4955 

C, 

ALPHAQI  7) 

■ 6 

347  BETAO  t 3 

1 - 

.010 

r 

section  c 

DLEFT 

WitNG  BOTTOM 

dependent 

variable  CP 

1 

Y/BW 

.3990 

.3840 

.4370 

,3340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

i’ 

X/CM 

.000 

-.3087 

- . 1343 

.3867 

.5161 

.4579 

.3972 

.2589 

-.6345 

.010 

-.1316 

-.0636 

. 397-5 

.3426 

.31.23 

.3919 

.3693 

?- 

.030 

-.0604 

.0775 

,3960 

.2353 

.2591 

.2062 

.2600 

- . 3692 

.0*»0 

. 1330 

,2315 

j‘ 

.050 

.0077 

.1547 

. 1707 

. 1900 

. 1637 

h- 

.069 

- . 3027 

.080 

.1359 

1 

.081 

.1761 

.086 

.3350 

1 

.Q9H 

.0453 

.150 

.1366 

. 1399 

. 1266 

.0317 

.157 

-.2780 

1? 

.163 

.3393 

1' 

.177 

, 1400 

f; 

,329 

. 1363 

'%■ 

.346 

. 151 6 

i' 

.350 

. 1378 

. 1025 

.0596 

-.0474 

p 

.37H 

. 1404 

t 

.345 

-.2911 

i 

.363 

.0000 

>7 

.390 

. 1601 

»; 

.400 

.0843 

.0353 

-.1357 

ir.- 

r 

.403 

. 1408 

,4 10 

1 

.497 

,1519 

1 

,503 

- . 3342 

1 

.550 

- . 0736 

- . 1471 

.565 

-.0198 

f_ 

.600 

-.3281 

j- 

,637 

-.0076 

t'. 

t 

.650 

- 

.3363 

1 

.670 

-.3069 

.700 

.0690 

-.4161 

t 

f. 

.735 

- . 3077 

ir 

.730 

.750 

- 

.0460 

-.1626 

1 .0000 


t.QOOO 


.BEBD 


-.5381 


B 


tRETLO?) 


m 


i 

?■ 


DATE  tfO  OCT  73  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE 


ARCJI-0T9  IASI  LVAPt'ELM.  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAOt  71  - 6, 347  SETAO  t 3)  - .010 


SECTION  ( 

IILEFT  Wit  NO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BM 

.3990  .3640 

.4370 

.5340 

.6730  .7800  .8070 

.9730  I.OOOQ 

X/CW 

.760 

1483 

.775 

. 1743 

. 0134 

.798 

I!830 

.808 

-.0675 

.834 

-.3315 

.839 

-.1780 

.850 

-.3099 

-.3119  -.4340 

.857 

- .3395 

.863 

-.5354 

,865 

-.3513 

,879 

-.3396 

.900 

-.3144 

-.4979 

-.5170 

.905 

-.5007 

.919 

-.3039 

.950 

-.43011 

-.4733  -.5363 

.953 

-.3301 

.955  -.2367 

.965  -.3513 

l.OOO  -.OHEB  -.0538  -.469»t 

ALPHAOI  7)  - 6.344  8ETA0  ( 41  « 3.089 


SECTION  I I ItEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3390 

.3640 

.4370 

X/GM 

.000 

-.3551 

-.1900 

.3397 

.010 

-.1874 

-.1363 

.3560 

.030 

-.1049 

.0318 

,3633 

.040 

.0700 

,3697 

.050 

-.0349 

.063 

.080 

.081 

.1705 

.086 

. 1970 

.094 

,0190 

. 150 

. 157 

,163 

.3091 

.177 

. 1343 

.339 

. 1043 

.346 

.1416 

.350 

.374 


.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9730 

.4036 

.4303 

.3646 

,3175 

-.6844 

.3356 

.,3644 

.3445 

.3385 

,3117 

.3170 

.3433 

.3357 

-.4318 

.1435 

. 1399 

. 1508 

. 1301 

-.3430 

.1135 

. 1077 

. 1 107 

.0937 

.0011 

-.3103 


.0718  .0316  -.0746 


1 .0000 


CRETL07I 


733 


1149 


.1008 


OATC  SO  OCT  79 


IA81A  - PRESSURe  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  JS** 


ARC 11-019  IA01  LVAPtELHL  UNSCALOJ  LEFT  WlNO  BOT.  tRETL07l 

ALPHAGl  7)  « 6.3Ht  BETAO  t m - 2.069 


SECTtGN  < IVLEFT  MINQ  90TT0M  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .36^0  .HB70  .53H0  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


X/CM 


.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1339 

.400 

.0546 

.402 

, 0959 

.418 

.497 

. 1353 

.503 

.550 

- . 1025 

- 565 

-.0771 

.600 

.637 

-.0647 

.650 

.670 

.700 

-.0056 

.725 

-.3150 

.730 

.750 

.760 

1998 

.775 

. 1477 

.798 

-.2340 

.806 

1423 

.634 

- .2662 

.839 

-.2278 

.850 

-.3277 

.857 

- . 331'4 

.862 

.865 

-.2655 

.879 

-.3059 

.900 

-.2882 

-.5043 

.905 

-.4320 

.319 

-.5286 

.950 

- . 3670 

.953 

-.2701 

.955 

-.2467 

.965 

-.2483 

.000 

-.0930 

-.3157 

.0097  -.1589 

- . 6356 

- . 3530 

-.1704 

-.3421 

-.3520 

-.3322 

-.4272 

-.5360 

- . 0497  - . 1066 

. 0105 

-.5282  -.4334 

-.5410 

-.5323 

-.4749  -.5768 

-.0511  -.4476 


BATE  20  QGT  7S 


lABVA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  735 


ALPHAOt  7)  - 6.340  BETA©  t 5) 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW 


x/ew 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.oet 
,08B 
, Q94 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.850 
.670 
.700 
.725 
,730 
.750 
.760 
.775 
.799 
.808 
.834 
.839 
.950 
.857 
.862 


ARC  11-019  IA81  LVAPfELHL  UNSEALG1  LEFT  WING  BOT. 
4.114 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

- ,2990 

- . 1980 

. 1891 

.4489 

. 4047 

.3296 

. 1726 

-.7494 

-.2305 

-.1960 

.3068 

.3279 

.2633 

.3184 

.2980 

- . 1457 

-.0329 

.3146 

.2127 

. 2077 

,2159 

.1911 

^.4790 

. 0167 

.2273 

-.0517 

, 1455 

. 1 188 

.131 1 

, 1 051 

- . 3846 

, 1067 

. 1657 

. 1472 

-.0095 

. 1771 

.1195 

.1071 

.0906 

.0831 

- . 0207 

-.3322 

.0027 

.1383 

. 1191 

.0990 

.0539 

.0198 

-.0877 

-.3477 

.0000 

. 1337 

.0021 

, 0444 

-.0035 

-.1609 

. I2B4 

-.0807 

- . 1 088 

-.1762 

r.??r04 

“-3819 

-.6541 


.0646 


-.0350 


.2951 


-.3835 


-.2717 


-.2387 
- .2480 


-.2084 


- . 2030 


-.3459 


-.0462  -.1997 


,3589 


‘.5426 


.0617  -.01:62 


.3445  -.3554  -.4374 


(RETL07) 


-.3152 


-,5368 


DATE  SO  OET  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  736 


ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALDJ  LEFT  WINS  BOT.  fRETL07) 


ALPHAOt  7) 

' “ 6..3H0  BETAO  I 51 

“ 4.11H 

SECTION.  « 

: DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.,3990  . 36^0 

.^^70 

.5340  .6730  .7BQ0 

.0870 

. 9730  1 . 0000 

X/CW 

-BB5 

-.251:6 

.079 

-.3991 

. 900 

-.3736 

-.4395 

- . 5453 

.905 

-.3580 

.919 

-.3010 

.930 

-.3895  -.3500  -.5903 

.953 

-.3657 

. 955 

-.3M33 

.965 

-.3510 

1 .OOQ' 

- . 1363 

- . 0663 

-.4085 

DATE  20  OCT  75 


!A8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  737 
(RETLOB)  ( 17  GCT  TO  J 


ARCH -019  IA81  LVAPTElHL  UNSEALD)  LEFT  KING  BOT. 


REFERENCE  DATA  PARAHETBIG  DATA 


SREF 

« 

2690 . 0000 

SO. FT. 

XMRP  » 

976;.  0000 

IN,  XT 

MACH 

1 . 1 00 

RN/FT  - 

3.000 

LREF 

tt 

1297.0000 

INCHES 

VMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  • 

0.000 

ELV-08  - 

4,000 

BREF 

S 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN.  ZT 

RUDDER  • 

.000 

SPDBRK  ■ 

.000 

SCALE 

M 

.0300 

SCALE 

ALPHAOt  n “ .064  BETAO  C 1) 

SECTION  t I ILEFT  WING  BOTTOM 


-6.230 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.0805 

-.0170 

.5429 

.7379 

.7111 

.6999 

.6712 

.0976 

. 010 

-.1057 

-.0177 

.4907 

. 1 B27 

. 1 198 

. 1935 

.2618 

,020 

-.1388 

- . 0560 

.4f09 

.0825 

,1335 

. 1427 

. 1247 

. 1359 

.040 

.050 

.069 

.080 

-,G406 

,0980 

.2664 

.1272 

.1587 

. 1335 

. 1553 

. 1485 

.0745 

.OBI 
,086 
,094 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.330 
.400 
.402 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.1848 


-.1051 


.0000 


.31 17 


.4599 


.2859 

.2866 

.2181 

.3442 


.3626 


. 1'972 


.2370 


. 3.1:69 


.4018 


.3362 


.2564  .2689  .2494  .1735 


.3201  .2929  .2515  .1562 


.3622  .295! 


.2620  .1572 


. 1373 


t.0627 


-.1445 


-.1361 


.0553 


.0103 


-.3618 


‘.0399 


.0315  -.0922 


-.0902 


• , 1437 


-.0428 


.0333  -.0182 


-.235! 


BATE  ao  OCT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARClJ-019  lABl  LVAPfELHL  UNSEALDl  LEFT  NINO  BOT. 


PAGE 


IRETLOB) 


ALPHAOr  II 

m 

.064  1 

3ETAO  t n 

• -6.230 

SECTION  I 

I ILEFT 

WiiNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

X/CM 

.790 

“,35B6 

.808 

-.2142 

.234 

-.2904 

.839  ; 

-.1753 

■ 

.:B50  • 

- 

.3199  -.2835  -.3064 

i 

.557 

- . 3879 

.862 

.865 

1788 

t 

,879 

-.3760 

.900 

-.4000 

- 

.4973 

-.3479 

1 

.905 

-.5273 

.919 

-.5396 

.950 

- 

.6269  -.4602  -.4840 

.953 

-.5102 

c 

.955 

-.3944 

.965 

-.3528 

'i 

1.Q00 

-.1869 

-.2732 

-.3474 

ALPHAOt  J)  - .071  BETAO  ( 21 

SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


-V.I59 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


, 157 
.163 
.177 
:Ea9 
.BHG 
.250 
.274 
.345 
.362 


-.1150 


.2631 
. 1887 


.2088 


.2834 


.2849 


.2634  .2264  .1269 


-.3603 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

X/GH 

.000 

-.1269 

-.0504 

.5050 

.701 1 

. 6665. 

.6543 

.5295 

.0476 

.010 

-.1375 

-.04 10 

.4570 

. 1448 

.0560 

. 1249 

. 1973 

.020 

-.0792 

. 0178 

.3903 

.0444 

.0825 

. 0881 

.0722 

.0897 

.040 

.0802 

.2416 

.050 

-.0852 

.0872 

. 0851 

.1142 

. 1 12 1 

1 

.069 

.0366 

.080 

^ . 1.225 

!: 

.081 

. 1705 

F 

[: 

.086 

.2457 

.034 

-.2338 

1 

.150 

.2172 

. 2341 

.2264 

.1384 

.0000 


.0155 


-.0465 


735 


©ATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  739 


ARGU-019  lABI  LVAPtELHL  UNSEAL©)  LEFT  MINO  BOT.  IRETL08) 

ALPHAOC  n = .071  BETA©  C S)  » -1.159 


SECTION  t DLEFT  WiING  BOTTOM 


BW 

.3990 

. 3610 

.1270 

.5310 

x/cw 

.390 

.3077 

.100 

, 3337 

.103 

.3675 

.118 

.197 

.3801 

.503 

.550 

.2387 

.565 

.3017 

.600 

.637 

.3360 

.650 

.670 

.700 

.1091 

.72:5 

1693 

.730 

.750 

.760 

- .3610 

.775 

-.0061 

.799 

-.3731 

.803 

- .3353 

.831 

-.3038 

.839 

-.1813 

.850 

-.3163 

.857 

- . 3711 

.863 

.065 

-.1915 

.879 

-.3767 

.800: 

-.3996 

-.3260 

.905 

-.5113 

.919 

-.5188 

.950 

-.6386 

.953 

- .5579 

.855 

-.1093 

.965 

- . 3857 

t.ooo 

-. 1731 

dependent  VARJABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9730  l.OOOO 

.2733  , 1 163 

-.1131 

-.1313 

. 1356 

-.0805 

-.0677 

1761 

-. 1575 

-.8730 

-.0606  -.1192 

-.0473 

-.3123  -.3373 

-.3956 

-.3713 

-.1885  -,5110 
-.3988  -.3310 


DATE  20  OCT  75 


I.A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC 11-019  1A01  LVAPfELHL  UNSEALO)  LEFT  WINO  SOT.  IRETLOSI 


ALPHAOt  1> 

m 

,075  1 

3ETAO  ( 3:5 

- 

.029 

SECTION  C 

\ ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  op 

Y/BM 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/GH 

,000 

- . 2481 

-.0588 

.4257 

.5077 

.5598 

.5539 

.5564 

-.0072 

.010 

1’995 

-.0177 

.4023 

. 08 1,2 

- . 0078  - 

.0379 

.0843 

.OEO 

- . 1428 

.0350 

.3502 

.0009 

-.0402  - 

. 01 74 

- .0242 

.0337 

.OHO 

.0818 

.2186 

.050 

-.1734 

.0283 

-.0209 

.0237 

.0448 

.069 

-.0105 

.080 

.0512 

.001 

. 1365 

.0B5 

,2162 

.09H 

1946 

. 150 

. 1265 

. 1571 

.1742 

.0922 

. 157 

-.0252 

.163 

.2301 

.177 

.1417 

.629 

.0149 

.246 

. 1486 

.250 

. 1887 

. 1996 

. 1813 

.0898 

.274 

. 1855 

.345 

-.0887 

.362 

.0000 

.390 

.2098 

.400 

.2470 

.2266 

.0766 

.402 

.2458 

.418 

-.4376 

.497 

. 1892 

.503 

-.1628 

.550 

. 1717 

.0940 

.565 

. 1853 

.600 

-. 1235 

.637 

. 1846 

.650 

- 

. 1090 

.670 

-.2159 

.700 

.2280 

-.1979 

.725 

- 

.2253 

.730 

-.8519 

.750 

- 

. 1 171 

-.1629 

.760 

-.3133 

.775 

- 

.0914 

-.1109 

.798 

-.3355 

.808 

-.2556 

.834 

-.2770 

.839 

-.2294 

.850 

- 

.3939 

-.3651  -, 

.3876 

.657 

-.4005 

.B62 

-.4422 

■7T*^‘7n7TMrlJ7'fTi“‘‘ 


DATE  20  GGT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  7H1 


ARC  11-019  1A81  LVAPfELHU  UN5EALD9  LEFT  WING  BOT- 


ALPHAOt  n ■ .075  BET AO  t 3J  = -.029 

SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM  DEf-ZNDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.6870 

.9720 

1 

X/CW 

!.• 

.665 

-.2370 

? 

.873 

-.41:03 

t 

.300 

-.3962 

-.5641 

-.4157 

[■ 

.905 

- .5776 

)■' 

.919 

-.5291 

.950 

-.6453 

-.5545  - 

.5545 

■£■ 

.953  . 

-.5184 

1 

.955 

-.4121 

1' 

.365 

-.3677 

1 

1.000 

-.1859 

-.3671 

-.3235 

1 

ALPHAOt  11 

- 

094  BETAO  t 4) 

■ 4 

. 123 

j’ 

SECTION  < 

1 JLEFT 

WING  StJTTQM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

ir 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6750 

.7900 

.8670 

.9720 

X/CM 

f ■ 

.000 

-.3649 

-.0436 

.3530 

,5632 

.4698 

.472:1 

.4721 

-.0318 

i’- 

.010 

-.3299 

-.0221 

.3640 

. 1 V33 

- . 0659  - 

.0764 

.0208 

.020 

-.2661 

.0610 

.3322 

. 0443 

-.0343  - 

.0483 

-.0722 

-.0391 

.OhO 

.0923 

.2367 

.050 

-.2903 

.0655 

- .0292  - 

.0169 

.0038 

?'• 

.069 

-.0708 

i; 

.080 

.0777 

I; 

.081 

. 1632 

ff- 

.086 

.1930 

g 

.094 

-.2260 

%( 

.ISO 

.1183 

. 1071 

.1125 

.0509 

. 157 

-.0850 

a 

. 163 

.2251 

f' 

.177 

.1496 

1 

.229 

.0397 

'1 

.246 

.1565 

si' 

.250 

. 1479 

. 1295 

. 1293 

.0294 

.27H 

. 1624 

It ' 

A" 

.3H5 

-.1461 

?■ 

.362 

.0000 

iZ  ■ 
H 
Jt\ 

.390 

. 1891 

.400 

. 1547 

. 1523 

.0307 

.402 

.1714 

f 

,418 

f,' 

k. 

.497 

. 1769 

t- 

f 

.503 

-.2197 

V 

r! 

.550 

.0590 

.0105 

t/  ■ 

I 

E 


I .0000 


1.0000 


-,4970 


tRETLOSi) 


DATE  ao  OGT  75 


PAGE  7>ta 


I ASI  A - PRESSURE  SQURGE  DATA  TABULATION 

ARC !l -019  1A81  UWAPtELHL  UNSEALD5  LEFT  WING  BOT.  (RETL08) 


ALPHAOT  1) 

• .094  BETAO  t 4) 

« 4 

. 123 

'• 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

,2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 .0000 

x/ew 

,565 

.0492 

i;- 

.600 

-.1777 

.637 

.0394 

.650 

-.1749 

.670 

-.2623 

.700 

.0525 

-.2712 

,7SS 

-.3117 

1 

.730 

-.8663 

.750 

-.1978  -.2198 

.760 

-.2630 

.775 

- . 1226 

1994 

.799 

-.2620 

.809 

-.1731 

? 

.83H 

-.2600 

.839 

-.2283 

i' 

.850 

-.3362 

-.4,064  -.4402 

.657 

- . 3300 

.862 

-.4860 

i. 

.865 

-.2605 

; 

.879 

-.3249 

.800 

-.2901 

-.4523 

-.4602 

.305 

-.4296 

.919 

-.3664 

.950 

-.5065 

-.4964  -.5077 

.353 

-.4086 

f; 

.955. 

-.3355 

J,. 

.965 

-.2991 

1 .000^ 

-.1587 

-.2616  -.5090 

1 

ALPHAOt  11 

- .103  BETAO  f 51 

- 6.207 

t 

s; 

SECTION  I 

I ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIA8LE  CP 

j; 

Y/8W 

.2990  .3640  .4270 

, 5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

l.C{lPfl 

X/'CW 

.000 

-.4492  .0026  .2950 

.5224 

.4569  .4307  ,4320 

-.0959 

.oia 

-.4141  -.0284  .3230 

.1360 

-.0645  -.0983  -.0092 

.020 

-.3613  .0516  .3013 

.0667 

-.0358  -.0608  -.0940 

-.0588 

.OHO 

.0803  .2211 

.050 

-.3513 

.0857 

-.0226  -.0278  -.0069 

.069 

-.0894 

t 

.080 

,0895 

. OB'i 

. 1607 

i- 

.086 

. 1557 

DATE  2D  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  7>t3 


ALPHA© t 1) 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/GW 
.034 
.150 
, 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
, .250 
.274 
-3H5 
.362 
.390 
.400 


ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  unseals > LEFT  WINC  BOT, 
' .103  BETA©  f 5)  « 6.207 

nuEFT  WiINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .BB70  .9720  I.GOOO 


IRETL08J 


-.2216 


.0464 


.0000 


. T9tl8 
. 1525 

. IB49 


1553 


. 1627 


.1231  .0970  ,0877  .0393 


.1448  .1084  .1118  -0056 


-.1026 


1642 


1261  .1185 


.402 

. 1607 

.418 

.497 

. 1720 

.503 

.550 

.0070 

.565 

..  0216 

.600 

.637 

.0061 

.650 

.670 

.700 

-.0012 

.725 

-.3035 

.730 

.750 

,760 

-.1981 

,775 

-.0200 

.798 

-.2451 

.808 

-.1552 

.834 

-.2482 

.839 

-.2170 

.850 

-.2071 

.857 

-.3017 

.062 

.865 

- .2452 

,879 

-.2978 

.900 

-.2762 

-.4172 

.905 

-.4058 

.919 

-.3436 

.950 

-.4925 

.953 

-.3923 

,955 

-.3200 

.965 

-.2979 

- . 0043 


-.1991 


-.4630 


-.3012 


-.2000 


-.2324  -.2442 


-.2356 


-.2880 


-.7934 


2071  -.3236  -.4554 


-.5084 


.4876 


DATE  ao  OeT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARGlI-DiT9  lAQl  LVAPtELHL  UN5EALO)  LEFT  WING  BOT.  (RETLO01 


ALPHAOt  n 

- .103  BETAO  t 5) 

- 6 

.207 

SECTION  ( 

ijileft  wing  bottom 

DEPENDENT 

VAR1.A8LE  CP 

Y/BM 

,2390  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

I .000 

- . 1649 

-.2538 

-.4508 

ALPHAD(  a 5 

= 2.216  BETAO  ( t) 

e -6 , 

.219 

SECTION  J 

IILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

. 2990  . 3S40 

.4270  • 

.5340 

.6730 

.7800 

,8070 

.9720 

1.0000 

X/GW 

,000 

- . 0792  - . 07 16 

.5337 

.7397 

-720G 

. 7035 

.6373 

-.0034 

.010 

-.0237  -.0501 

.5490 

.3693 

.3494 

.4356 

. 4535 

• oao 

.0408  .0352 

,4943 

.2570 

. 3249 

.3457 

.3272 

.0959 

.0‘*0 

. 1684 

.3541 

.050 

-.0209 

. 2524 

.2742 

,2985 

.2809 

.009 

.0771 

.080 

,2568 

■ f)8i 

.2705 

.086 

.3140 

.034 

-.1409 

. 150 

.3175 

.3257 

.3140 

.2331 

. 157 

.0515 

. 163 

.3300 

.177 

.2980 

.889 

-.1147 

.246 

.2670 

.250 

.3548 

.3298 

.2860 

.1909 

.274 

.3500 

.345 

-.011! 

.362 

.0000 

.390 

.3729 

.400 

.3731 

.3084 

. 1439 

.402 

.4193 

.410 

-.5616 

.497 

,3437 

.503 

-.0929 

.550 

.2813 

. 161 9 

.565 

.3413 

.600 

-.0575 

.637‘ 

.3658 

.650 

- 

.0417 

.670 

-.1447 

,700 

.4691 

-.1381 

.725 

- . 1454 

.730 

-.9659 

.750 

- 

.01 19 

-.0017 

GATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  GAT A TABULATION 


PACE  7H5 


i: 


ARCM-0T9  I.Aei  LVAPtiELHL  UNSEALDi  LEFT  Wl'NG  BOT.  (RETL08) 


ALPHAOC  2) 

= 2,216  1 

3ETAO  t 1) 

- -6. 

219 

f- 

SECTION  r 

t ILEFT  MliNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .36H0 

.4270 

,5340 

.6730  .7000  .8870 

.9720  1.0000 

\' 

X/CW 

.760 

- .2361 

.775 

.0504 

- . 0055 

.798 

-.3677 

a' 

.808 

- . 2122 

jT. 

.83M 

-.29H7 

.839 

-.1704 

1 

.850 

- 

. 3212 

-.2823  -.3070 

f 

.857 

-.3746 

r 

.862 

-.3650 

.863 

1770 

t 

.879 

-.3665 

[. 

.900 

-.3920 

- 

.4997 

-.3467 

i. 

.905 

-.5190 

C-' 

.919 

-..5404 

.950 

- 

.5552 

-.4586  -.4909 

h- 

.953 

-.4033 

3._ 

r 

.955 

-.2862 

.965 

-.2872 

i 

1 .000 

- . 1.299 

-.1900  -.5022 

ALPHAO(  2)  • S.em  BETAO  I 5)  • -2.09D 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/GM 

.000 

-.1758 

-.1316 

.4528 

.6723 

.010 

-.0935 

- .0401 

.4776 

.2sgg 

.020 

-.0701 

.0252 

.4381 

. 1836 

.040 

.0733 

.3100 

.050 

-.1015 

.1785 

.069 

.080 

.1800 

.091 

.2221 

.086 

.2503 

.094 

-. 1028 

.150 

.2398 

. 157 

. 163 

.2891 

.177 

.2254 

.229 

-.0211 

.246 

.2067 

.6730 

.7800 

.8870 

.3720  l.GQOO 

.6423 

.6264 

.5715 

-.0639 

.2225 

.3105 

. 3521 

.2118 

.2377 

.2399 

. 0264 

,1785 

.2099 

.21  to 

. 0175 

.2550 

,2503 

.1777 

-.0060 


.250  .2821  .2716  .2381  .1396 

>27**  ,2736 


lASlA  - pressure  source  data  tabulation 


PACE  7'-i6 


DATE  20  GCT  7S 


ARCU-GIS  lABl  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WINQ  BOT. 

.9720  t.OOOO 
-.0649 


(RETL08I 


ALPHAO(  2) 

• 2, 

.214  BETAO  t 2J 

» -2 

.090 

>• 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

HI'NG  B0TTGM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 

V/BW 

.2930 

.3640  . 4270 

.5340 

.6730  ,7800  .8870 

X/GW 

.345 

i 

.362 

.0000 

.390 

.2897 

.400 

.3140 

. 2660  . 1046 

? 

.402 

.3397 

.418 

(■ 

.497 

.2633 

i 

.503 

ji; 

.550 

.2165 

.1264 

.565 

.2700 

r 

.600 

-.0991 

; 

.637 

.2803 

S' 

.650 

-.0785 

?■ 

.670 

.700 

.3529 

-.1702 

I 

.725 

- 

- 1772 

h 

.730 

y 

.750 

-.0733  -.1293 

.760 

-.2757 

f 

.775 

- 

.0238 

-.0501 

1 

.798 

-.3688 

.806 

-.2334 

?. 

.834 

-.2925 

.839 

-.1935 

t 

,850 

- 

.3585 

-.3278  -.3533 

i 

.857 

-.3756 

.862 

I- 

.865 

-.2089 

.879 

-.3815 

S' 

.900 

-.3922 

- 

.5354 

-.3820 

;; 

.905 

-.5446 

r 

.9il9 

-.5336 

f 

.950 

- 

. 5191 

-.5039  -.5230 

fi 

.953 

-.4450 

.955 

-.3038 

i: 

.965 

-.3452 

i 

1.000 

-. 1540 

-.2414  -.4031 

-.6221 


-.1392 


.acot 


-.8779 


-.HI 57 


DATE  20  OCT  75 


lABilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11-019  lABl  LVAPCELHL  UNSEALD1  LEFT  WINO  BOT.  IRETLCB) 


ALPHAOl  2)  - 2.22H  BETAO  t 3)  - 2.058 


SECTION  t IJLEFT  WINS  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/eu 

.2930 

,3640 

.000 

-.2844 

-.1698 

.010 

-.2307 

- . 1209 

.020 

-.1974 

-.0005 

.040 

. 0579 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.2235 

.086 

.2169 

.094 
. 150 
.157 

-. 1427 

.163 

.177 

.2562 

.229 

.0365 

.246 

.250 

.274 

.345 

. 1032 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.2156 

.497 

.503 

.550 

.2019 

.565 

.600 

• 

.637 

.650 

.670 

.0941 

.700 

.725 

.730 

.750 

-760 

.775 

.1305 

.798 

.808 

-.3173 

.834 

-.2826 

.839 

.850 

.857 

.862 

-.2353 

.4270 

.5340 

.6730 

.3616 

.5825 

.5604 

.4V63 

.2693 

, 1585 

.3950 

.1741 

. 1509 

.2805 

. V533 

. 1 173 

.2066 

. 1454 
.1720 

, 1914 

. 1876 

. 1919 

. 1907 

.2004 

.2038 

. 1997 

.2171 

. 1093 

.0588 

.1087 

- . 2709 

-.2335 

.3406 

-.1540 

1612 

.2326 

-.4007 

-.3992 

-.3790 


.7000 

.8870 

.9720 

.5523 

.2137 

.1572 

.5145 
.2714 
. 1634 

1 100 
-.0309 

.1364 

. 1520 

-.0370 

. 1867 

.1260 

-.0601 

. 1867 

.0803 

-.1177 

.0616 

-.1886 

- . 1460 

-.1355 

-.2498 

-.1432 

-.1848 

-.4112 

-.4637 


1 .0000 


-.6638 


-.8574 


untie  eu  uv  i 


rMtbtfUMt  MUHCt  DATA  TABULATION 


PAGE  7M9 


ALPHAOX  21  - 2,22>*  BETAG  t 3) 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCn-019  1A81  LVAPC'ELHL  UNSEALD)  LEFT  UlNG  SOT, 
2.058 

dependent  variable  CP 


(RETLOB) 


y/Bw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/ew; 

.^65 

-.2776 

i]. 

*■  .879 

-.3597 

.900 

-.3232 

-.5224 

-.4313 

f 

.905 

- . 4499 

'■ 

.919 

-.3739 

5 

.950 

-.5071 

-.5542  - 

.5006 

.953 

- , 3626 

(•. 

.955 

-.3190 

r 

.965 

-.3055 

|i 

1.000 

1394 

-.2406 

- . 3680 

1 . 

i 

i 

ALPHAG-t  2) 

* 2.234  BETAO  ( 4) 

* 6. 

.197 

SECTION  < 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

dependent 

VARIABLE  CP 

r 

Y/6M 

.2990 

,3640 

.4270. 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

f 

Xt'CW 

.000 

-.4857 

- . D61'4 

.240B 

.5324 

.5010 

.4780 

.4379 

.010 

-.4462 

-.0730 

.29B2 

.2524 

. 1313 

. 1847 

.2320 

.020 

-.3757 

.0083 

.3069 

.1161^9 

.1280 

.1303 

,1371 

.040 

.0453 

.2598 

.050 

-.3231 

. 1555 

. 1008 

. 1080 

.1242 

.063 
.060 
,QSI 
.086 
.09«t 
. ISO 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.4  IB 
.497 
.503 
,550 


--•.SOOit 


.0512 


.0000 


.2002 


. 1596 

.2100 

. 1835 

.21 19 


.2119 


1950 


, 195B 


. 1833 


. 1527 


1722  . 1554  . 1516 


. 0881 


1779  .1514  .1429  .0410 


1441  .1321 


.0123  -.0244 


.0093 


.9720  I .0000 
-. 1893 

-.loss 

-. 1014 


.1209 


.746 


-.2390 


-.73110 


•-  ^ - - - - • • 


DATE  ao  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  749 


ALPHAOt  e»  - B.B34  BET AO  t m 

SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

X/GM 


.2990  .3640  .4570 


ARC! 1-019  lAOi  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT. 
» 6.197 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7000  .8070  .9730  1.0000 


.565 

.0399 

.600 

,637 

.0336 

.650 

.670 

.700 

.OilGH 

.735 

. ’30 

.750 

.760 

-.1965 

.775 

.798 

-.3333 

.BOB 

-.1376 

.834 

-.3500 

,039 

-. 1959 

.850 

.857 

- . 30H5 

,853 

.865 

-.3313 

.879 

-.3991 

.900 

-.3500 

.905 

-.3860 

.919 

-.3455 

.950 

.953 

- . 3773 

.955 

-.3059 

.965 

-.3810 

1 . 000 

-.1348 

- . 1973 


-.3036 


-.3171  -.3389 


, 0130  - . 0933 


-.3794  -.3053  -.436? 


-.4737 


-.4689  -.4486  -.4958 


-.1883  -.4334 

-4. 139 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ALPHAOC  3)  - 4.330  BE TAD  < 1> 

^ SECTION  ( I ILEFT  HlNG  BOTTOM 


x/ew 
.000 
.010 
.030 
. .040 

.050 
.059 
,090 
• OBI 
.086 


.3990 

.3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9730 

-.0838 

-.1656 

.4519 

.6833 

.6668 

.6404 

.5485 

-.1614 

-.0038 

-.0315 

.5401 

.4708 

.4633 

.5416 

.5437 

. 0169 

.0697 

.5304 

.3616 

,4189 

.4390 

.4391 

-.DOTH 

-.0431 

.1193 

.3999 

.3140 

.3970 

.3401 

.3653 

.3538 

.0318 

DATE  20  OCT  75 


IAB3A  - PRESSURE  SOURCE  BATA  TABULATION 


PAGE  730 


ARC  n -019  lAB.t  LVAPtELKL  UNSEALO)  LEFT  WiNO  BOT . 


ALPHAOf  31  • ^.330  BETAO  « U - -^.129 

SECTION  < ULEFT  WUNG  BOTIOH  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

X/GH 

.094 

- . 0CB6 

■ ISO 

. 157 

. T63 

.3442 

. >77 

,229 

,003V 

.246 

.2897 

.250 

.274 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3460 

.i-^OO 

i4  02 

.418 

.497 

.3149 

f. 

i' 

1 

,5U3 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.41 17 

.3171 

,760 

.775 

;■ 

.790 

-.3818 

i 

.808 

i; 

,834 

-.3218 

.839 

1,812 

s 

.850 

.857 

1 

.862 

i. 

.BBS 

-.2016 

f 

.079 

-.3692 

i: 

.900 

- . 3921 

.905 

1 

.919 

-.5227 

.950 

i 

,953 

\ 

\ 

.955 

.965 

-.2766 

-.2498 

1 

! 


i' 

I' 

f- 

i: 


• H270 


.297'! 


.333V 


.3SV3 


.2951 


-.2583 


-.22V3 


-.3BVI 


-.5243 

-.3391 


.53V0  .6730  .7800 

,32V9  .3V0V  .3389 


.3V18  .327V  .2979 


.3V66  .2993 


.2366  . 1517 


-.1566 

,0339 


-.0490 

-.1523 

-.0272 

-.0!  16 


-.3379  -.2999  -.3168 


-.5201 

-.4619  -.4710  -.5015 


,6870  -9720  1.0000 


.261 1 

. 0186 


.2027 

-.0352 


. IVVV 


-.7508 


-.1107 


-.0630 


-.1584 


.0937 


-.7141 


-.3821 


- . 3546 


(RETL08) 


f 

f- 

P- 

L 


i: 

T- 

I 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  751 


ALPHAOf  3>  - >4.330  BETAO  t 1) 

SECTION  t IJLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM  .E990  .3640  .4270 

X/GW 

1 .000  - . 1 197 

ALPHAOt  3)  - 4.3E9  BETAG  ( 2) 

SECTION  t ULEFT  W.ING 'BOTTOM 
Y/BM  .2990  .3r;40  .4270 


X/GM 
.000 
.0:10 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.183 
.177 
.229 
,246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.437 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


ARCn-019  lABit  LVAPIELHL  UNSEALDl  LEFT  NINO  BOT. 

• -4.129 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7B00  .8870  .9720  1,0000 

-.1865  -.6619 

• -.008 

dependent  variable  CP 


,2990 

.3r;40 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.2153 

-.2412 

.3588 

.6116 

.5973 

.5795 

,4971 

-.2270 

-.1575 

1845 

.4558 

.4074 

.3694 

.4433 

.4639 

-. 1306 

-.0287 

.4550 

. 2982 

. 3252 

.3524 

.3568 

-.0668 

.0290 

.3545 

-. 1394 

. 2491 

.2559 

.2659 

.2913 

-,0295 

.2287 

.2641 

..2374 

-.0926 

.2979 

.2392 

.2539 

.2717 

.2804 

.2106 

-.0377 

.0369 

.2213 

.2553 

.2646 

,2656 

.2504 

.1540 

-.0927 

,0000 

.2639 

.2689 

.2521 

.1035 

-.3091 


-.2174 


-.7290 


DATE  ao  OCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCt  DATA  TABULATIOM 


PACE  752 


ARCU'019  IA81  tVAPTELHt  UNSEALD?  LEFT  MING  BOT. 


fRETLDBl 


ALPHAOi  3) 

■ 4 

.329  BETA©  { 2) 

- 

.008 

SECTIGN  ( 

V5LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 1800 

.8970 

X/CM 

.760 

- . 31 96 

.775 

- . 0797 

-.0932 

.798 

-.3617 

.808 

-.2355 

.834 

-.2727 

-83S 

-.2006 

.850 

-.3060 

- . 3539  - 

,3771 

.857 

-.3765 

.862 

.BBS 

-.2187 

.879 

-.3909 

.900 

-.3609 

-.5550 

-.3966 

.90S 

-.5300 

.919 

-.4447 

.950 

-.3330 

-.5416  - 

,5469 

.953 

-.2988 

.955 

- .2701 

.965 

-.3025 

1 .000 

-.1130 

- .2072 

-.6029 

ALPHAPt  3) 

- 4. 

,334  BETAO  ( 3) 

= 4 

.139 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

X/CW 

000 

-.3870 

.2716 

.5302 

.5347 

.5140 

.4367 

.010 

-.3344 

-.1992 

. 361 0 

.3547 

.3109 

.3799 

.4019 

.020 

-.2722 

-.0277 

.3717 

.2643 

,2020 

.2352 

.2990 

.340 

.0233 

.2939 

.050 

-.2338 

.2283 

.2137 

.2334 

.2406 

.069 

.080 

-2085 

. 081 

.2206 

.086 

. 1946 

.094 

-,1499 

,150 

.2120 

.2185 

.2229 

.1593 

. 157 

.163 

-2522 

.177 

.2163 

.229 

.0587 

.246 

.2006 

-250 

.2095 

.2025 

.1926 

.0973 

.274 

.2186 

.9720 


*,t333 


.9720 

-,.307>f 

142H 


-.0993 


-.0981 


1 .0000 


1.0000 


A 
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DATE  20  OCT  75 


ARCU-0V9  lABl  LVAPfELHL  UN5EAL0)  LEFT  MING  GOT.  tflETLOB) 


ALPHAOt  3) 

- 4. 

,334  BETAO  ( 3) 

■j,  ^ 

.139 

1 

SECTION  t 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  V.rRIABLE  CP 

r 

Y/8W 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

,9720 

X/CW 

.345 

-.1488 

.362 

. 0000 

.390 

.2293 

i 

.400 

. 1828 

.1740 

. 0516 

; 

.402 

-21 30 

• 

.410 

.497 

■ 2149 

.503 

-.2065 

.550 

.0555 

.0107 

.555 

.0698 

5 

.600 

-.1574 

.637 

.0604 , 

[ 

.660 

-.1584 

.670 

-.2737 

.700 

.0812 

-.2635 

'[ 

.725 

- 

. 2957 

V 

.730 

.750 

-.1587 

-.1360 

i: 

.760 

-.2046 

.775 

- 

,0235 

-.1739 

.799 

-.2191 

i 

.909 

-.11 10 

.034 

-.2305 

.933 

1831 

> 

.050 

- 

.2324 

-.3064  -.4243 

5 

.037 

-.2486 

f 

.852 

-.4783 

.855 

-.2100 

f 

.879 

-.2703 

j 

.900 

-.2465 

- 

.3688 

-.4438 

1 

.905 

-.3648 

k 

.919 

-.3243 

J 

-950 

- 

.4599 

-.3886  -.5730 

i> 

.953 

-.3832 

?■' 

.955 

-.3002 

1 

.955 

-.2670 

1. 000 

- . 1056 

- . 1670 

-.5149 

1 .0000 


-.8399 


-.71 16 


I 


DATE  aO  OGT  75 


IA0JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  75H 


ARCH -01 9 IA81  LVAPfELHL  UNSEALDl  LEFT  WIND  0OT. 


tRETLOS) 


ALPHAOt  3J  - H.33H  BETAO  t H)  ■ 6.280 


SEGTION  I IILEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BU 

x/ew 

.2990 

. 3640 

.000 

-.5227 

-.1049 

.010 

-.4617 

-.1023 

.020 

-.3642 

-.0162 

.040 

.0261 

.050 
.069 
.080 
■ OBit 

-.2971 

.085 

. 1593 

.034 

-.1601 

.150 

.157 

.153 
. 177 

.2238 

.229 

.0634 

.246 

.250 

.274 

.1985 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.2243 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.,2154 

.637 

.0317 

.650 

670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

,0395 

.738 

,808 

-.2073 

.834 

-.2180 

.839 

.850 

.857 

.862 

-.1792 

.4270 

.5340 

.6730 

, 1185! 

.4802 

,4987 

.2705 

.3129 

.2805 

.2984 

.2351 

.2523 

.2700 

.2121 

. 1967 

.2002 

.2256 

.2091 

.2038 

. 2161 

. 2053 

. 1817 

.2169 


.1620  .1421 

. 1992 


.0265  -.0135 

.0433 


-.2739 

- .2245 


-.1500 

.0426  -.0540 

-.1124 


-.2602  -.2841 

-.2664 


.7800 

.8870 

.9720 

.4830 

.3530 

.2744 

.4096 

.3743 

.2790 

-.3348 
- . 1 749 

.2142 

.2245 

-. 1276 

.2069 

. 1437 

-.1240 

.1756 

.0799 

-.1706 

.0331 

-.2280 

-.1784 

. 1820 

- .2966 

. 1873 

-.2146 

-.3096 

-.4985 


1.0000 


-.0847 


-.7SC3 


f ' 

'w- 


o 


DATE  eo  OCT  75  ! ASIA  - PRESSUJUE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 


PAOE  755 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHU  UNSEALO)  LEFT  MING  BOT.  (RETLOBt 

ALPHAOt  33  • H-SSH  BETAO  t HJ  - 6.280 

SECTION  f DLEFT  WING  B0TT&1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2990  ,36*<0  ,H270  .53Y0  .6730  .7800  ,8070  .9720  1.0000 


X/CM 


.865 

-.2055 

.879 

.900 

.90S 

-.2372 

-.2620 

-.3730 

-.3829 

-.H571 

.919 

-.31 J9 

.950 

-.4HH8  -.•+286  -.>+611 

.953 

-.3^46 

.955 
.965 
1 .000 

-.2826 

-.2795 

-.ll!04 

-.1162 

-.•+23>+ 

© o 


ipS5 


DATE  eo  QCT  7S  I as I a - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll’019  lABl  LWAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  MiING  BOT. 

REFERENCE  DATA 


3REF  - 

5690. 0000 

SQ.FT. 

XHRP  « 976.0000  IN.  XT 

MACH 

LREF  • 

1597 ,0000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-IB 

BREF  - 

1597.0000 

INCHES 

ZMRP  - 400. 

0000  IN.  ZT 

RUDDER 

SCALE  = 

. 0300 

SCALE 

ALPHAOt 

n = -B.; 

536  BETAO  ( 1)  - -4 

.085 

SECT  E ON 

t 1 ILEFT  1 

^JilNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW 

,5990 

.3640 

.4570  .5340 

.6730  .7800 

.8870 

,9750 

l.ODOO 

X/CW 

.000 

-.1507 

0541 

. .3059  .5351 

.4430  .3876 

.4078 

-. 1536 

.010 

-.  1714 

“ , 1485 

.1459  -.5164 

-.7300  -.5544 

-.3179 

.050 

-.5  IBS 

-.V5B5 

.0676  -.6014 

-.7351  -.4436 

-.5873 

-.1336 

.OHO 

- . 0659 

-.0703 

.050 

- . 1 047 

-.4770 

-.6470  -;43S1 

-.5530 

.069 

-. 1339 

.080 

-.5801 

.081 

-.0630 

- .066 

. 1 199 

.09H 

-.5697 

.1'50 

- . 0005 

-.1491  -.4748 

-.8159 

.157 

-.1380 

.163 

.099,1 

.177 

-.1196 

.259 

-.  1040 

.548 

.0148 

.550 

.0865 

.1596  -.5150 

-.3587 

.574 

.0878 

.345 

-.1885 

.365 

-0000 

.390 

. 1447 

.400 

.5385 

,1948 

-.5954 

.405 

.8340 

,418 

1404 

.497 

. 1205 

.503 

1868 

.550 

. 1783 

.0866 

.565 

.5571 

.600 

-.0331 

.537 

.5508 

.650 

-.0941 

.670 

-.541? 

,700 

.31 1 1 

-.  1830 

.755 

-.8513 

.730 

-.3811 

.750 

-.1008 

- . 0689 

.760 

-.3154 

.775 

-.0846 

-.0978 

•PAGE  T5S 

CRETL091  t 17  OCT  75  I 

PARAMETRIC  DATA 

1.100  RN/FT  - 2,e50 

8.000  ELV-00  =«  ^.000 

.000  SPDBRK  - .000 


DATE  ao  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  757 


ARC  11 -019  1A81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 


tiRETLCS) 


ALPHAS t I)  » -6.236  BET AO  ( 1)  » -H.085 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SW 

.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

}, 

X/CW 

.798 

-.3355 

i’f 

.808 

-.2462 

I: 

■ 83H 

-.2780 

.839 

-.1995 

.850 

- . 3793 

-.3430 

- . 3461 

.857 

-.4019 

j:'. 

.862 

-.2978 

t 

.865 

-.2353 

1. 

.079 

-.4093 

,900 

-.4015 

-.5441 

-.3581 

,905 

-.5641 

1 

.319 

-.5563 

r 

.950 

-..6515 

-.5369 

-.5134 

.953 

-.46il6 

.955 

-.5069 

4 

.365 

-.4455 

f 

1 .000 

-.2064 

-.3177 

-.3126 

[: 

ALPHAGt  n 

- -6.225  BET AO  ( 21 

- -2. 

030 

SECTION  t 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7600 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1728 

-.06.18 

.3577 

.5083 

.3957 

.3400 

.3477 

-.1175 

.010 

-.2089 

-.1090 

. 1431 

-.5237 

-.7456 

-.6316 

-.4169 

.020 

- .2595 

-.0474 

.0631 

-.5738 

-.7845 

-.6488 

- .3814 

-.1250 

.040 

-.0010 

-.0598 

. 

.050 

-. 1284 

-.4507 

-.7053 

-.6191 

-.3763 

.069 

- . 1264 

.080 

- .,2763 

. 081 

- . 0704 

.086 

. 1 163 

.094 

-.2755 

.ISO 

-.1168 

-.2025 

-.5223 

-.3868 

.157 

-.1450 

. 153 

.1053 

.177 

1049 

.229 

- .0528 

.246 

' ,0097 

.250 

.0056 

.0196 

-.2766 

-.4099 

.274 

.0554 

.345 

-.1710 

.362 

.0000 

DATE  20  OCT  75 


SA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  7Se 


ARCn~G19  IASI  LVAPIELHL  UNSEALOJ  LEFT  WINO  BOT.  (RETLOgi 


AUPHAOt  n - -B.E25  BETAO  t 21  - -2.030 


SECTION  ( IJLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2990 

. 3640 

.4270 

, 5340 

Xi^GW 

.390 

. 1 150 

.400 

. 1014 

.402 

.1734 

.418 

.497 

.0896 

.503 

,550 

. 1547 

.565 

. 1792 

.600 

.537 

. 1960 

.650 

.670 

.700 

.2314 

.725 

-.2364 

.730 

.750 

.760 

-.3026 

.775 

-.1042 

.798 

-.3127 

.808 

-.2310 

.034 

-.2762 

.839 

-.2239 

.850 

-,3841 

.857 

-.3907 

.862 

.865 

-.2635 

.079 

-.41:00 

.900 

-.3970 

- . 5471 

.905 

-.5735 

.519 

-.5423 

.950 

-.6264 

.953 

-.6005 

.955 

-.5139 

.965 

-.4221 

t.OQO 

-.2163 

.6730  .7BD0  .0870  .9720  1.0000 

.1789  - . 3256 

-.1308 

-.1842 

.0714 

.0094 

-.0993 

-.2775 

. 1927 

-.2304 

-.1135  -.0592 

-.1137 

-.3623  -.3569 

-.3158 

-.3590 

-.5586  -.5179 

-.5698  -.3541 


% — 


DATE  eo  GCT  75 


IAS! A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARC11-0T9  lA8i£  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  MING  BOT,  (RETL09) 


ALPHAOt  11 

- -6. 

193  BET AO  ( 3) 

.032 

SEGTIQN  ( 

1 1 LEFT 

MI'NO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5990 

. 3640 

,4270 

.5340 

.6730  .7900 

.8670 

.9750 

X/CM 

.000 

-.5569 

-.0633 

.3335 

.4612 

.3525  .5933 

,5958 

-.1555 

. 01 0 

-.5592 

-.0371 

.1496  - 

,5325 

-.7718  -.6587 

-.5056 

. 020 

-.3011 

.0040 

.0931  - 

.5288 

-.7301  -.6459 

-.4566 

-.  1295 

.040 

.0356 

-.0359 

.050 

- . 1594 

- 

, 3842 

-.7223  -.6483 

-.4150 

,069 

-.1366 

,080 

- 

, 2320 

.081 

- . 0574 

.086 

. 1 165 

.094 

-.5735 

. 150 

- 

.1177 

-.2375  -.5824 

-.4400 

Q O 


. 157 
.163 
. 177 
.529 
.245 
,550 
.574 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.415 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.755 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.865 


-.0517 


.0000 


.0718 


. 1096 


.0533 


.0813 


-.1495 


-.0448 


,0575 


.08i’4 


.1131 


-.0595  -.0564  -.5490  -.4635 


*. 1761 


1 IBS  , 1643 


1508  .0553 


-.5910 


1030 


-.0101 


I I S4 


,1537 


-.5535 


- ,5077 


-.5098 


-.3356 


-.5665 


-.3045 


‘.5589 


-.3107 


-.5388 


-.4198 


-.1353  -.0773 


-.1575  -.1334 


-.3967  -.3785  -.3607 


-.3869 


I .0000 


-.1534 


-.2435 


DATE  20  OGT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  760 


ARClT-019  IA81  UVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  MilNO  BOT.  (RETL09) 


ALPKAOt  1) 

- -6. 193  1 

SETAO  I 31 

■ 

.032 

SECTION  < 

IlLEFT  wing  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

,2990  . 3640 

.4270 

.5340 

,6730  .7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.865 

-.2981 

.979 

-.4242 

.900 

-.3903 

- 

.5598 

-.3859 

.905 

-.5910 

.919 

-.5230 

.950 

- 

.6597 

-.5703  -.5310 

.953 

-,6373 

.955 

-.4903 

.955 

-.4049 

1.000 

-.2371 

-.4275 

-.4362 

ALPHAOt  n 

- -6.179  BETAO  ( 41 

- 2, 

098 

SECTION  ( 

MLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2990  .3540 

.4270 

.5340 

;6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.2816  -.0268 

.3176 

.4428 

.3177  .2449 

,2409 

-.1603 

.010 

-.3042  -.0006 

. 1677  - 

.5238 

-.7620  -.6839 

-.5527 

.020 

-.3268  ,0339 

. 1 089  - 

.4584 

-.6880  -.6453 

-.5218 

-.1686 

■ OHO 

. 0501 

.0074 

.050 

-.1609 

- 

.2542 

-.6717  -.6433 

-.5117 

. .069 

-. 1696 

.080 

- 

. 1858 

.081 

-.0141 

.086 

. 1 191 

.09H 

-.2577 

. I SO 

- 

. 0855 

-.1680  -.5926 

-.4858 

, 157 

-.1764 

.163 

, 1 171 

.177 

-.0069 

.229 

-.01107 

.2HB 

.0503 

.250 

- 

. 0243 

-.0924  -.1717 

-.4698 

.274 

.0320 

,345 

-.2377 

.362 

.0000 

.390 

.0747 

,400 

.0282 

. 1.285 

-.2444 

.402 

,0553 

.418 

.497 

,0810 

,503 

-.3135 

.550 

,0641 

.0240 

1.0000 


1.0000 


DATS  SO  OCT  75 


1AB1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARC  1 1-0 19  I A91  UVAPI  ELHL  ONSEALO  ) LEFT  WtNG  BOT. 


ALPHAOt  n • -6.179  BETAO  ( *+1  - 

SECTION  { HLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.3990 

. 3640 

.4370 

5340 

X/GW 

.565 

.0363 

.600 

,637 

. 0 183 

.650 

.670 

.700 

. 0305 

.735 

- . 3080 

.730 

,750 

,760 

-.3433 

.775 

-.1810 

.799 

- . 3077 

.eoa 

- .3495 

.334 

-.3943 

.039 

-.3614 

.850 

-.4318 

.857 

-.4335 

.868 

.865 

-.3118 

.879 

-.3930 

.900 

-.3461 

-.5605 

,905 

-.5510 

.919 

-.4617 

.950 

- . 6551 

.953 

-.5639 

.955 

-.4377 

.965 

-.3703 

i . OOO 

-.3377 

S.G93 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7300  .8870  .9730  1.0000 

- . 030S 

-. IHOS 

-.36H9 

- . E373 

- .3567 

-.1605  -.0976 

- . 1653 

-.4098  -.3953 

-.4066 

-.4069 

-.5923  -.5560 

-.436S  -.5074 


ALPHAOt  n - -6.167  BETAO  [ 5)  « 4,163 


SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8H 

.3990 

.3640 

x/ew 

.000 

-.3491 

-.0048 

.010 

-.3465 

.0390 

.030 

-.3391 

.0563 

,040 

.0769 

.050 

-.3617 

.069 

.000 

.OBI 

.086 


.4370 

.5340 

.6730 

.3056 

.4135 

-3770 

. 1713 

-.4993 

-.7363 

. 1 169 

-.4303 

-.6784 

.03 14 

-.3165 

-.6468 

1533 

.7800 

.8070 

.9730 

. 1959 

. 1948 

-.3046 

-.6885 

-.5316 

-.6316 

-.5137 

- .3063 

-.6134 

-.5056 

-.1961 

I . 0000 


tREfL09l 


. 1355 


.0089 


DATE  ao  GCT  75 


lABlA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARGI 1-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BOT.  (RETL091 

ALPHAOC  n » -6,187  BET AO  ( 51  - 4.1 63 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

x/cw 

.094 

-.2517 

. 150 

- . 069:1 

-.1285 

1 

. 157 

.163 

. 1 182 

. 177 

.0041 

.209 

-.0094 

.246 

,0547 

.250 

-.0103 

-.0864 

i 

.274 

.0376 

5 

] 

.345 

\ 

.362 

.0000 

\ 

.390 

.0832 

.400 

.0103 

.0768 

i 

.402 

.0506 

.419 

i 

.497 

.0813 

.503 

.550 

.0008 

- . 0078 

.565 

-.0294 

i 

.600 

.637 

-.0360 

t' 

.650 

t- 

c 

.670 

.700 

-..0335 

-.2710 

1. 

.725 

-.3331 

i- 

.730 

{■ 

.750 

1. 

.760 

-.2836 

1 

.775 

- . 169 1 

-.1939 

-798 

-.2740 

.808 

-.2450 

.834 

-.2987 

}. 

.839 

-.2848 

i 

.050 

-.3865 

-.4102 

[ 

.057 

- . 3923 

.862 

[ 

.065 

-.3120 

r 

.879 

-.3698 

.907 

-.3284 

-.5070 

[ 

.905 

-.4873 

k 

.919 

-.4104 

f 

.950 

-.5923 

-.5634 

.953 

-.4972 

.955 

-.3813 

.965 

- . 34011 

-.El  13 


.0078  -.4907 


.1335 


-.1691 


- ,0878 


- .3777 


-.3498 


-.3650 


-.1830 


1968  -.135? 


-.3581 


.4010 


-.4263 


1. 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  763 


ARCll-019  IA81  LVAPtELHU  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOT  n - -S.167  BETAG  t 51  “ ^.!63 


SECTION  t ULEFT  WINQ  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y(»BW  .2990  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  .8870  ,9720  1.0000 


X/CH 

1.000  -.2392  -.3925  -.5170 


ALPHAOX  2)  - -4. 143  BETA©  t 1)  • -6.157 


SECTION  { ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


5M 

X/CH 

.2990 

.3640 

.000 

-.0941 

.0272 

,010 

-.1523 

-.0515 

.020 

-.2049 

- . 0879 

.040 

-.0257 

.050 

.069 

. .oeo 
.081 

--039S 

,t)8B 

.1962 

.094 
. ISO 

-.2468 

.157 

. 1€3 
. 177 

. 1660 

.229 

-.0998 

.246 

.250 

,274 

.345 

.0674 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.2372 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.2056 

.637 
• 65G 

,3165 

.4270 

.5340 

,6730 

.4741 

.6358 

.5610 

. 2827 

-.3319 

-.5307 

. 1901 

-.3599 

-.5419 

,0426 

- . 2335 

-.4644 

-.1412 

,3069 

,C619 

.0895 

.0692 


.1941  .1745 

.1911 


,2917  .2366 

.3178 


.2214  .1243 

, 2841 


.7800 

.8870 

.9720 

.5398 

.5643 

-.0585 

-.4528 

-.361 1 

-.3807 

-.3763 

-.0839 

-.3645 

-.3773 

-.0804 

.0052  -.0957 

-.0338 

.1251  .0458 

-.0632 

.0775 

-.1324 

-.0939 

-.0691 


.670  -.1756 

.700  .3938  -.1532 

.725  -.1760 

.730 
.750 


1 . 0000 


- . 1 127 


(RETL09) 


.0589 


nil 


-.4805 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PADS  7S»+ 


f 

ARC! 1-019  lABI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAS ( 2) 

» -4. 

143  BETAO  t 1) 

• -6. 

157 

SECTION  t 

1 ILEFT 

MING  SOT 

TOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7000 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/GW 

.760 

-.2659 

.775 

- 

.0246 

- . 0590 

.798 

-.3558 

.808 

-.2417 

.83^ 

-.2650 

.839 

-.1769 

.850 

- 

.3506 

-.3066  -.3304 

\ 

.857 

-.3030 

N" 

.862 

-.3745 

{ . 

.865 

-.1959 

i 

,879 

-.3851 

.900 

-.3350 

- 

.5300 

-.3740 

.905 

-.5530 

y 

,919 

-.5532 

< 

.950 

_ 

.6451 

-.4903  -.5005 

.953 

-.4716 

\ 

.955 

-.4941 

1 

.965 

- . 4525 

1, 000 

-.1903 

- . 3474 

-.1793 

'j: 

ALPHAOC  2> 

■ -4, 

132  BETAO  ( 21 

- -4. 

105 

(r 

t 

SECTliON  ( 

1 ILEFT 

WilNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

■i' 

E- 

Y/0W 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

1 

X/CM 

.000 

1142 

-.0347 

.4411 

.5999 

,5177  .4767 

.5161 

1040 

.010 

1649 

-.0875 

.2570  - 

.3598 

-.5635  -.4726 

-.3717 

. .030 

-.2140 

- . 0072 

. 1756  - 

.3766 

-.5813  -.3713 

-.3306 

-.0974 

. 040 

.0061 

.0324 

.050 

1 171 

- 

.2510 

^.5109  -.3541 

-.3236 

.063 

-.0776 

.080 

■- 

. 1574 

.081 

-.0022 

.068 

. 1640 

.094 

-.2697 

. ISO 

.0242 

.0777  -,!216 

-.1594 

; 

.157 

- . 0580 

.Vo3 

. 1501 

.177 

.0331 

.229 

1058 

.246 

. 05B3 

.250 

. 1602 

. 1602  . 1 345 

-.0173 

.274 

. 1546 

I 


(RETL09)  f 


I 


f 


DATE  eO  OCT  75 


1A0!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  7B5 


ARC 1 1-019  iA9i  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  SOT. 


ALPHAOl  21 

■ -4 

. 132  1 

3ETA0  ( 21 

* -4 

.105 

SECTION  1 

1 VLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7000 

.8070 

X/CM 

.345 

,362 

.0000 

.390 

.2073 

moo 

.2693 

.2215 

.0521 

.402 

.2856 

.418 

.497 

,1752 

.503 

.550 

,2050 

. 1 101 

.565 

.2564 

.800 

-.1052 

.637 

.2796 

,650 

-.0792 

.670 

.700 

.3415 

-.1653 

.725 

- 

.1914 

.730 

.750 

-.0002 

1290 

.760 

-.2809 

.775 

- 

.0482 

- . 075.1 

.790 

-.3323 

.800 

-.2344 

.834 

-.2737 

.839 

-.1019 

.850 

- 

.3570 

-.3249  -.3465 

.057 

-.3763 

.862 

.065 

-.2077 

.879 

-.3808 

.900 

-.3865 

- 

.5200 

-.3013 

.905 

-.5507 

.919 

-.5402 

.950 

- 

.6440 

-.5177  -.5170 

_ .953 

-.5436 

S p.955 
^ ^ , 965 

-.5223 

-.4249 

o « 

-.2032 

-.3629 

-.2153 

.9780  t.OOOO 
-.0958 


-. 1354 


-.1533 


-.1987 


-.4866 


-.3042 


tRETL09> 


DATE  20  OCT  7S  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  76B 

1 

ARCn-019  lABl  LVAPrELHL  UNSEALD)  LEFT  MING  BOT.  EHETL09)  J 

ALPHAOC  2)  • -4.101  8ETA0  ( 3)  - .017 


i 

r 


i;; 

V 

V 

I 

& 

I 

L 

r, 

i 

i 

H 

I 

u 

r 

■j' 


SECTION  ( 1 5 LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH  .2990  .3640 

X/CM 

.000  -.2339  - '‘■^87 

.010  -.2576  .t»D01 

.020  -.2883  .0279 

.040  .0516 

.050  -.1685 

.069 
.030 
. Q81 

. 086  , 1'HSa 

,094  -.2803 

. 150 

.157 

.163  .1419 

.177 

.229  -,009B 

.246  .0600 

.250 

.274 

.345 

.362  .0000 

.330  .1 185 

.400 

.402 

.418 

.49?  .1029 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637  -1330 

.650 

.670 

.700  .1508 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -.2914 

.808 

.934  -.2623 

.839  -.2214 

.050 

.857 

.862 


.4270 

.5340 

.6730 

. 3821 

.5140 

.4106 

.2491 

-.3761 

- .6293 

. 1794 

-.3308 

-.5949 

. 0475 

-.2196 

-.5602 

-.1407 

-.0014 

- . 0443 

-.1117 

.0129 

.0182 

. 1244 

.0720 

. 188  i 

. 1882 

. 1403 

.1438 

.0675 

.1397 

-.2377 

-.2031 

-.2996 

-.1041 

-. 1222 

-.2370 

-.3871 

-.3736 

-.4101 


.7800 

.8870 

.9720 

.3675 
- ,5839 
-,59S4 

.4203 

-.3030 

-.2601 

-.1152 

-.1041 

-.5172 

-.2659 

-.0960 

-.2146 

-.1836 

-.1072 

, 1518 

-.2083 

-.1520 

.0169 

-.1311 

-.0923 

-.1137 

-.1965 

- . 1 316 

1291 

.3846 

-.3322 


I . 0000 


-.1578 


-.2585 


r 


r. 


DATE  20  GCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC  1 1 -01 9 1A81  LVAP  I ELHL  UNSEALOl  LEFT  MINO  BOT.  ( RETL09I 


ALPHAOl  2> 

- -4. 

.101  BETAO  t 3) 

ie 

.017 

SECTION  f 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2990 

. 3640 

.4270 

. 5340 

.6730  .7800 

.0870 

.9720 

x/ew 

.865 

- .2777 

.879 

-.4107 

.900 

-.3872 

-.5513 

-.4032 

.905 

-.5800 

.919 

-.5247 

.950 

-.6631 

-.5600  -.5465 

.953 

- . 5755 

.955 

-.4524 

.965 

-.3854 

1.000 

-.3214 

-.4147 

-.3927 

ALPMAOt  21 

- -4. 

.075  BETAO  ( 4) 

* 4,131 

SECTION  ( 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

XACU 

.000 

-.3559 

.0024 

.3178 

.461 2 

.3403  .2905 

. 3025 

-.1609 

.DIO 

-.3271 

.0310 

.2498 

-.2656 

-.5852  -.6032 

- .4894 

.020 

-.2941 

. 0737 

. 1908 

-.2263 

-.5149  -.5325 

-.4182 

-,  1555 

.040 

.0806 

.1020 

.050 

-.2794 

-.1521 

-.4497  -.5084 

-.4104 

.069 

1555 

.OBO 

-.0928 

.091 

.0473 

.086 

. 1427 

.094 

-.2417 

.150 

-.0231 

-.0717  -.1560 

- . 3095 

,157 

1430 

. 183 

.1378 

. 177 

,0477 

.229 

.0027 

.246 

.0821 

.250 

.0274 

-.0285  .0894 

1 163 

.274 

.0654 

.345 

-.1870 

.362 

.0000 

.390 

. 1 H8 

.400 

. 054,9 

. 1213 

.0343 

.402 

.0798 

.418 

.497 

.1039 

.503 

-.2493 

.550 

.0169 

-.0079 

1.0000 


1 .0000 


-.1322 


767 


DATE  20  OCT  73  1 A81,A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11-019  IA8:1  LVAPtELWL  UNSEALD)  1 

LEFT  WINS  BOT 

ALPHAOC  3) 

- -4.075  BETAO  ( 4) 

« 4 . 

131 

SECTION  I 

DLEET  WINS  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5343 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 . 0000 

X/GW 

.565 

- . 0026 

.600 

-.  1511 

.637 

-.0106 

.650 

-.1773 

.670 

-.2239 

.700 

-.one 

-.2753 

.725 

-.3348 

.730 

-.2615 

.750 

-.2068  -.1951 

.760 

-.2715 

.775 

-. 1403 

-.2018 

.738 

-.2822 

.608 

-.2543 

.B3H 

-.2834 

.838 

-.2622 

.850 

-.3648 

-.4137  -.4416 

.857 

-.3700 

.862 

-.3637 

.865 

-.2901 

.879 

-.3474 

.900 

-.3098 

-.4925 

-.4388 

.905 

-.4685 

.919 

-.3907 

.950 

-.5632 

-.5467  -.5985 

.953 

-.4420 

.955 

-.3555 

.965 

-.3178 

1.000 

-.2058 

-.3487  -.4703 

ALPHAOt  2) 

- -4.067  BETAO  t 5) 

- 6. 

191 

SECTION  ( 

HLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 .0000 

x/Cw 

.000 

-.4239  .0151  .2772 

.4402 

.3092  .2534  .2612 

-.1719 

.010 

-.3725  .0333  .2251 

-.2077 

-.5141  -^.STOB  -.5232 

.020 

-.3184  .0598  .1859 

-.1013 

-.4707  -.4918  -.4643 

-.1737 

.040 

.0773  .1080 

.050 

-.3251 

-.1127 

-.3383  -.4654  -.4393 

.069 

- . 1747 

.060 

-.0617 

.081 

.0603 

.CIS 

.1333 

(RETL09) 


PAGE 


f 


768 


DATE  ao  OGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  789 


ARCll-01'9  IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  (RETL09J 

ALPHAG!  ai  - -H,067  BETAO  ( 5)  - 6.191 


SECTION  { DLEFT  WTNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ‘ 


Y/BH 


.2990  .3640 


.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


X/GN 


.094 

-.2153 

. 150 

,0048 

.157 

.163 

. 1251 

. 177 

,0603 

.223 

-.0037 

.i246 

.0813 

.250 

.0447 

.274 

.0794 

.345 

.362 

,0000 

.390 

. 1208 

.400 

.0461 

.402 

.0821 

.418 

.497 

.1110 

.503 

.550 

-.0401 

.565 

-.0449 

.600 

.637 

-.0430 

.650 

.670 

.700 

-.0696 

.725 

-.3357 

.730 

.750 

.760 

-.2471 

.775 

-.1002 

,798 

-.2672 

.800 

-.2232 

.834 

-.2762 

,839 

-.2601 

,850 

-.3273 

.857 

- . 3498 

.862 

.865 

-.2921 

.879 

-.3263 

.900 

-.3068 

-.4364 

.905 

-.4224 

.919 

-.3574 

.950 

-.4978 

.953 

-.4112 

.955 

-.3388 

.965 

-.3218 

-.0443  -.1095  -.3455 

-.1713 

-.0081  .0009  -.0795 

-.2140 

.0606  -.0062 

-.1566 

-.2213 

-.0577 

-.1795 

-.2121 

-.2273 

-.3136 

-.2625 

-.2361  -.2214 

-.1933 

-.3643  -.4511 

-.3860 

-.4522 

-.4857  -.5783 


DATE  ao  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  770 


ALPHAOt  ai  • ->».0B7  BETAO  t 51 

SECTION  J DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/eW  .3990  .3SH0  .H370 


ARC 11 -01 9 lABl  LVAP  tELHL  UNSEALOl  LEFT  Ml  NO  BOT. 
- 6.191 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 

.53>+0  .6730  .7800  .8870  .9730  l.OOOO 


tRETLOB) 


X/CM 

l.OOO  -.3307  -,3H03 

ALPHAOt  3)  - -:3.0‘4S  BETAO  t 1)  - -6.165 


-.^3B3 


SECTION  1 DLEFT  WING  BOTTOM 


OEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 

.000 

.010 

.030 

.040 

.050 

.069 

.080 

.001 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.339 

.346 

.350 


. JT  J 

.363 

.390 

.400 

.403 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

,637 

.650 

.670 

.700 

.735 

.730 

.750 


.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

. 5730 

.7800 

.8870 

.9730 

-.0964 

.0001 

. 5‘!  34 

.6890 

.5435 

.6337 

,6331 

.0633 

-. 1356 

-.0375 

.3933 

-.0643 

-.3105 

- . 1937 

- , 0857 

-.1863 

-.0713 

.3036 

-.1083 

-.1448 

-.1463 

-.3179 

.0633 

.0340 

. 1444 

-.0565 

- , 0394 

-.0707 

-.0667 

-.0834 

.0146 

.0177 

. 0947 

.3363 

-.3311 

.3177 

. 1503 

, 1689 

. 1804 

. 1619 

.0894 

.0106 

-.1097 

.1417 

.3501 

.3553 

.5395 

. 1839 

.0975 

-.0363 

.0000 

.3894 

.3534 

.3348 

.3648 

. 1015 

.3566 

.3353 

.3036 

.3381 

.1367 

-.0678 

-.0883 

-.1140 

-.1646 

.433! 

1633 

- . 1489 

-.0596 

1:059 

l.OOOO 


-.3057 


-.6993 


i 


DATE  20  6CT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  771 


ALPHAOt  31  - -2.0H5  BETAO  ( 11 

SECTION  t IlLEFT  WING  BOTTOM 


ci 

Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

t 

x/cw 

.760 

-.2581 

f 

.775 

.738 

-.3531 

.808 

-.2300 

f 

.834 

-.2956 

1 

T 

.639 

-.1784 

.850 

J. 

.057 

- . 3879 

.862 

1 

.865 

-.1829 

f 

.879 

-.3794 

li- 

.900 

-.3904 

1 

.905 

-.5450 

.919 

-.5484 

.950 

.953 

-.5191 

1 

.955 

-.4547 

i 

.955 

-.4173 

1 

1.000 

1845 

i 

f 

ALPHAOt  31 

■ -2, 

,034  BETAO  t 21 

f 

SECTION  [ 

IlLEFT 

MING  BOTTOM 

t- 

1 

Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

1 

X/GU 

t 

.000 

-.1721 

-.0529 

.4491 

1 

.010 

-. 1909 

-.0103 

.3528 

i 

.020 

-.2168 

.0246 

.2751 

.040 

.0411 

.1294 

.050 

-.1141 

l' 

.069 

1 

.QBQ 

i; 

-oai 

.0639 

.086 

.1831 

I- 

.094 

-.2245 

.150 

t 

. 157 

. 163 

,1803 

. 177 

.0894 

.229 

-.0359 

.246 

.1037 

.250 

.274 

.1725 

ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  UnSEALDI  LEFT  WING  BOT. 
• -6 . 165 

dependent  variable  gp 

.5340  .6730  .7000  .6870  .9720  1.0000 

- . 00B3  - . 0457 

-.3423  -.3013  -.3296 

-.3776 

-.5231  -.3726 

-.6264  -.4753  -.5020 

-.3272  -.2504 

= -2.072 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6098 

.5394 

.5171 

.5338 

-.0071 

1312 

- , 3787 

-.3498 

- . 1 91 9 

- . 1443 

- . 3046 

-.2531 

-.2301 

-.0012 

-.1022 

-.2178 

-.2022 

- . 1646 

-.0356 

- . 0597 

.0729 

. 1 143 

.1092 

.0444 

-.0366 

.1781 

. 1802 

. 1514 

,0725 

<RETL09) 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  772 


l 

i 

ti 

t- 

f 
i. 

ALPHAGf  3) 


ARCM-019  IA01  LVAPtELHL  UNSEALOI  LEFT  WING  BOT. 


-^,03^  BETAO  ( 2)  - -3.07B 


SECTION  ( IXLEFT  WtNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETL09) 


YABW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CH 

,3‘t5 

.362 

.0000 

.390 

.2140 

■ HOQ 

.2648 

.2282 

.0722 

.402 

.2778 

.418 

.497 

.1906 

.503 

.550 

. 1940 

. 1064 

.565 

.2388 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.3000 

.2493 

-.2013 

-.1765 

-.0947 

-.1144 

.730 

.750 

-.0968 

1447 

.760 

.775 

-.2928 

-.0657 

-.0873 

.798 

-.3144 

.809 

-.2333 

.834 

-.2925 

.839 

-.2020 

.850 

.857 

- . 3852 

-.3669 

-.339! 

-.3608 

.862 

.865 

-.2125 

.979 

-.3917 

.900 

-.3895 

-.5400 

-.3987 

.905 

-.5565 

.919 

-.5296 

.950 

-.6502 

-.5263 

-.5207 

.953 

-.5674 

.9.55 
■ *965 

1.000 

-.4037 

-.4244 

-.1955 

- . 3893 

-.2381 

.9720 


-.0751 


-.men 


-.1916 


-.^oe6 


1. 0000 


- . E35H 


I 


-.7009 


t 

I 


DATE  go  OCT  75 


ALPHAOC  31 


-I .993 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IASI  LVAPIELHL  UN5EALD)  LEFT  WINO  BOT. 
BETAO  t 3)  - g.059 


PAOE  773 


<RETL09) 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/CH 
.000 
.QliO 
.090 
.OHO 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.03H 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.gas 

.gHS 

.250 

.27H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

■S5t  lir. 


W-798 

iv, 

5 5?  ‘^34 

.050 

.857 

JO  ^ .862 


. 2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6070 

.9720 

-.2985 

-.0326 

. 3781 

.5344 

.4465 

,4224 

.4550 

- . 0625 

-.2823 

.0049 

.3252 

-.0825 

-.3547 

-.4363 

-.2732 

-.2412 

.0616 

.2707 

-.1031 

- . 2823 

-.3326 

-.3128 

-.0544 

,0909 

. 1515 

-.2185 

-.0669 

- , 2349 

-.2753 

-.2448 

-.0730 

-.0373 

.0925 

. 1731 

-.2355 

.1827 

.0908 

.0339 

.0345 

.0572 

-.0013 

-.0622 

.0124 

. 1 165 

. 1 109 

.0906 

.1066 

. 1063 

.0219 

-.1115 

.0000 

.1435 

.1405 

. 1503 

. 1635 

.0351 

.1382 

.0578 

.0734 

. 0050 

.0366 

-.  1470 

-.1520 

-. 1858 

-.2368 

.0843 

-.3174 

-.2888 

-.2375 

1694 

-.1926 

-.1647 

- . 1652 

-.2996 

-.2387 

-.2764 

-.2416 

-.4068 

-.4066 

-.4176 

1.0000 


-.2442 


•,6551 


.4073 


4443 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIGN 


pace  77^ 


ARCH -019  IA81  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  UINO  BOT. 


tRETLOBl 


ALPHAOt  3) 

• -1. 

.993  BET AO  t 3> 

SCCTIQN  t 

1 1 LEFT 

WING  BOTTOM 

Y/ew 

.2990 

.3640  .4270 

x/cu 

.665 

-.2808 

.879 

-.3773 

.900 

-.3260 

.905 

-.5313 

.919 

-.4259 

.950 

.953 

-.4724 

.955 

-.3708 

.965 

-.3284 

1 .00.0 

- . 1845 

ALPHAOt  3) 

- -1, 

.978  BETaO  t 4) 

SECTION  1 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

,2990 

.3640  .4270 

X/CW 

.000 

-.4091 

. 0078  ,3016 

.010 

-.3019 

.0047  .2996 

.020 

-.3510 

.0494  .2676 

.040 

.0753  . 1691 

.050 

t-,3456 

.069 

.080 

.08.1 

.iOBl 

.066 

.1397 

.094 

-.1952 

. 150 
. 157 
.163 

, 1510 

.177 

.1101 

.229 

.0210 

.246 

. 1 191 

.250 

.274 

. 1214 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. V519 

.400 

.402  .1176 

.419 

.497  .1361 

.503 
.550 


■ a.  059 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,5340 

. 6730 

.7000 

.8670 

-.5571 

-.4432 

-.6552 

-.5921  - 

.5077 

- . 3576 

-.4466 

- 6. 

. 163 

DEPENDENT 

variable  CP 

.5340 

.6730 

.7800 

.6670 

.48:19 

.0208 

.0520 

.3796 
-.2900  - 

-.2307  - 

. 3423 
.4048 
.2915 

,3770 

-.2955 

-.3097 

.0118 

-.1697  - 

.2563 

-.2515 

.0102 

.0592 

.0214 

. 0223 

-.0247 

,0687 

.0540 

.0731 

-.0282 

.0639 

.0927 

-.0147 

-.0186  -.0493 


.9720 


.9720 


-.1169 

-.1023 

-.1236 


.1029 


-.1553 


-.2249 


1.0000 


1.0000 


-.2473 


DATE  EO  OCT  75 


lA&IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  775 


ARC n -01 9 IASI  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  Ml NO  BOT. 


(RETL09) 


ALPHAOt  31 

- -1. 

.978  BETaO  ( H) 

- 6. 

163 

SECTION  ( 

MLEFT 

M1N6  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

YA9W 

.2990 

.36H0  .H270 

.5310 

.6730  .7800 

.0070 

.9720 

X/GM 

.565 

-.0100 

.600 

1996 

.637 

-.0173 

.650 

- .2086 

.670 

-.2533 

.700 

-,omi 

-.soen 

.725 

-.3206 

.730 

.750 

-.2360 

-.2‘+59 

.760 

-.2262 

.775 

- .0693 

-.1768 

.796 

-.2550 

.808 

-.1910 

.03H 

-.asMig 

.839 

-.2385 

.850 

-.3090 

-.3‘+25  -.RS71 

.957 

-.3335 

.062 

-.4325 

.065 

-.2706 

.879 

-.3172 

.900 

-.2936 

-.‘♦310 

-.‘♦03T 

.905 

-,‘♦197 

.919 

-.3577 

.350 

-.5005 

-.R9D0  -.5730 

.953 

-.i+OHl 

.955 

-.3303 

.965 

-.3100 

1. 000 

-.1986 

-.306>+ 

-.H260 

ALPHAOt  H)  - .052  BETAO  C U • *6.173 


SECTION  1 nUEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3540 

,4270 

X/CM 

.000 

-.0970 

-.0313 

.5335 

.010 

-.1227 

-.0350 

.4745 

.020 

-.1321 

-.0463 

. 3991 

.040 

.050 

-.0604 

. 0851 

.2406 

.063 

.050 

.081 

.086 


.5340 

. 6730 

.7000 

.8070 

.9720 

.7240 

, 701 1 

.6914 

.6607 

.0019 

• T640 

.0990 

.1721 

.2258 

.0662 

.1091 

. 1 180 

.0943 

.1177 

.1060 
. 1306 

, 1 125 

. 1322 

. 1243 

.0555 

1.0000 


2599 


1709 


DATE  eO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARCIl-OiO  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  MINO  BGT. 


tRETLOS) 


ALPHAOl  m « .055  BETAO  C U 

SECTION  I nUEFT  WIND  BOTTOM 


Y/BW 


XV  ew 

.094 
.150 
. 157 
. 1B3 
.177 
.5c9 
.546 
.550 
.574 
.345 
.365 
.390 
*400 
,405 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
,670 
.700 
,755 
.730 
.750 
.760 
.775 
.796 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
-865 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
,955 
.965 


.5990  .3640  .4570 

.5061 

.5679 


-.1184 


.0000 


.5947 


.4391 


.5061 


.3593 


-.5999 


-.1799 

-.3935 


-.3515 


.5191 


.5958 


.3810 


. 3169 


.3479 


-.3605 


-.1789 


-.3770 


-.5441 


- -6. 173 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .0070 

,5337  .5541  .5561  .1554 

.3013  .5761  .5306  .1400 


.9750  1.0000 


.0390 


,3436  .5839 


.5455  . .1454 


. 151 1 


-.0789 


-.0569 


-.1489 


-.0555 


. 1046 


-.1667 


-.3639 


- . 1594 


-.5534 

-,5337 

-.3871 

-.5450 

-.5017 


-.0593  -.1055 


-.8458 


,0077  -.0347 


.3339  -.5996  -.3530 

.5103  -.3650 

.5906  -.4745  -.5005 


-.3735 


-.3700 


date  so  OCT  75 


tAQilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  777 


ARCH -019  lAai  LVAPJCLHL  UNSEALD)  LEFT  WING  80T.  (RETL09J 

ALPHAO(  m * .052  BETAO  t I)  = -B.J73 


SECTION  C t )LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2390  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 

X/CW 

1.000  -.1631  -.2688  -.3764 

ALPHAOI  41  ■ .055  BETAO  ( 2>  = -4.122 


SECTION  { DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABi-E  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.1335 

-.0525 

.4993 

.010 

-.1506 

-.0439 

.4470 

,020 

- . 1026 

. 0225 

.3737 

.040 

.0669 

.2215 

.050 

-.0953 

.069 

.080 

.081 

.1529 

,086 

.2327 

.094 

-.2307 

. 150 

. 157 

. 163 

.2475 

.177 

.1918 

.229 

-.1096 

.246 

,1791 

.250 

.274 

.345 

,2666 

.362 

.0000 

.390 

.2990 

.400 

.402 

. 3512 

.418 

.5340 

.6730 

.7000 

,8870 

,9720 

.6872 

. 6559 

.6464 

,6221 

.0452 

. 1224 

.0326 

.1035 

.1795 

. 0297 

.0577 

.0623 

,0513 

.0850 

.0730 

.0699 

,0989 

. 0919 

.0327 

. 1041 

.2036 

.2242 

,2035 

.1300 

.0151 

.2719 

.2537 

.2173 

. 121 1 

-.0500 


.3216  .2670  ,1106 


.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

,725 

.730 

.750 


.2630 


.3146 


.3924 


.2881 


.2283  .1295 


-.1259 


'.0928 


-.0755 


1749 


-.1624 


-.1798 


I .0000 


-.4012 


-.0799 


1232 


-.8604 


□ATE  20  GCT  75 


IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  779 


ALPHAO(  HJ  * .')55  BETAO  t 21 

SECTION  I IILEFT  *J1N0  BOTTOM 


Y/BW 

X/GW 


, 36H0  . H270 


ARCII-OIS  1A81  LVAPTELHL  UNSEALOl  LEFT  WINO  BOT. 
' -H.122 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.53H0  .6730  .7600  .8070  ,9720  l.OOOO 


.760 

“ . 2681 

.775 

-.0214 

- . 0553 

.798 

-.3599 

.600 

-.2404 

.834 

-.2976 

.839 

1809 

.850 

-.3492 

-.3205 

.857 

- . 3824 

.852 

.365 

-.1691 

.879 

-.3315 

.900 

-.3910 

-.5256 

.905 

- ,5458 

.919 

-.5432 

.950 

-.6180 

-.4941 

.953 

-.5352 

.955 

-.3767 

.965 

-.3758 

1 .000 

- . 1835 

-J3107 

-.BBOH 


ALPHAOT  V)  - ,063  SETAO  t 31 

SEGTTON  ( 13LEFT  WiNO  BOTTOM 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.Cl'40 
.050 
.069 
.000 
.081 
.086 
.09H 
. 150 
. 157 
. 163 
*177 
.229 
.246 
,250 
,274 


-.2509 

-.2052 

-.1474 

-.1764 


-.3107  -.3223 

.022 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

0692 

.4219 

.5977 

.5567 

. 5554 

,5549 

-.0105 

0292 

.3977 

.0880 

-.0822 

-.0133 

.0805 

0235 

.3406 

,0180 

-.0301 

-.0224 

-.0222 

.0271 

0628 

.2035 

.0447 

-.0170 

.0240 

.0373 

-.0159 

,0605 

.1293 

2022 

.1208 

. 154 1 

.1720 

.0835 

-.0305 

2163 

.1348 

1453 

.1958 

.1924 

.1701 

.0833 

DATE  30  OCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  779 


ARCll-Ot3  IA9I  LVAPCELHL  UNSEALD)  LEFT  WINS  SOT. 


IRETL09) 


ALPHAOf  45  » .063  BET AO  C 3) 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BH 


X/GW 

.345 

.363 

.390 


-.033 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.3990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7800  .8870 


.0000 


.3068 


.400 

.3530 

.3345 

.403 

.3404 

.4l'B 

.497 

. 1826 

.503 

.550 

, 1793 

.0904 

.565 

. 1819 

.600 

.637 

. 1'804 

.650 

.670 

.700 

.2170 

-.3019 

.735 

-.3103 

.730 

.750 

.760 

-.3319 

.775 

-.0838 

-.1173 

.799 

-.3260 

.809 

-.3707 

.834 

-.3796 

.839 

- .2335 

.850 

- . 3970 

-.3693 

.057 

-.4096 

.863 

.865 

-.3403 

,879 

-.4137 

.900 

-.3935 

-.5694 

.905 

-.5843 

,913 

-.5301 

.950 

- . 64 14 

-.5541 

.903 

-.5080 

.355 

-.4124 

-9B5 

-.3761 

.000 

-.3007 

- : 3953 

.0731 


-. 1393 


I 147 


.9730 

-.0939 

- . ! 576 
-.2314 


t .0000 


- . 4337 


.1399  -.1653 


-.9507 


-.3699 


-.4415 


-.5566 


-.4312 


-.3952 


4 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  ’ PRESSURE  OURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  780 


ARCn-019  IASI  LVAPfELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BGT,  (RETU091 


ALPHAOI 

■ 

,079  SET AO  < 4) 

• 4 

.095 

SECTION  t 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VAR1A0LE  CP 

T/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

. 6730 

.7800 

.8870 

,9720 

1.0000 

x/cw 

.000 

-.3640 

-.0541 

.3573 

.5569 

. 4895 

.4716 

.46 11 

-.0834 

.010 

-.3322 

-.0313 

. 3634 

. 1281 

-.0610  - 

.0722 

.0194 

.020 

-.2083 

. 0480 

.3313 

. 051  1 

-.0400 

.0526 

-.0725 

-.0435 

.04-0 

.0907 

.2270 

.050 

- .2809 

.0659 

- . 0277  - . 

.0221 

-.0047 

.069 

-.0753 

-080 

.0770 

.081 

.1546 

.086 

. 1837 

.09^ 

-.2292 

. 150 

.1166 

.1133 

1 140 

.0333 

. 157 

-.0895 

. 163 

.2161 

. 177 

.1392 

,229 

.0336 

.246 

, 1551 

.250 

.1503 

. 1258  , 

.3238 

.0279 

.274 

.1522 

.345 

-.1473 

.362 

.0000 

.390 

.1848 

.400 

. 1560 

. 1500 

.0231 

.402 

.1611 

.418 

-.4884 

.497 

.1712 

-503 

-.2189 

.550 

.0618 

.0057 

.565 

. 0428 

.600 

-.1809 

.637 

.0360 

.650 

1790 

,670 

-.2659 

.700 

.0453 

-.2728 

.725 

- 

. 3031 

.730 

-.8389 

.750 

2071 

-.2198 

.760 

-.2738 

.775 

- 

.1275 

-.2023 

.798 

-.2545 

.808 

-.1806 

.834 

-.2716 

.839 

-.2284 

,850 

- 

.3433 

-.4148 

4455 

.857 

-.3408 

.862 

-.4064 

f 


DATE  20  OCT  73 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  781 


ARCH-019  IA8I  LVAP(ELHL  UNSEALO)  LEFT  WIND  BOT. 


tRETLOB) 


ALPHAOt  m - .079  BETAO  ( H)  - H.095 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BM 

.2950 

.3640 

.4270 

.5340 

X/GM 

.B65 

-.2599 

.679 

-.3251 

.900 

-.2913 

-.4522 

.903 

-.4354 

.919 

-.3704 

.950 

-.5095 

.953 

-.4005 

.955 

-.3363 

.965 

-.3068 

1.000 

1539 

ALPHAOt  4) 

.086  BETAG  < 51 

= t 

SECTION  ( 

I J LEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CH 

.000 

-.4433 

- . 0252 

.3,000 

.5136 

.010 

-.4184 

-.0211 

, 3212 

.1256 

.020 

-.3634 

.0327 

.2953 

.0610 

.040 

.0600 

.2088 

.050 

-.3517 

. 0709 

.069 

.080 

. D786 

.081 

. 151 1 

.085 

.1511 

.034 

-.2089 

. ISO 

. 1 124 

. 157 

. 163 

. 1604 

. 177 

. 1456 

.229 

. 0451 

.246 

.1469 

.250 

. 1357 

.274 

.1542 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.1770 

.400 

. 1 185 

.402 

. 1480 

.418 

.497  H6B2 

.503 

.550 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 

-.4711 

-.4961  -.8124 

-.2640  -.4772 

.161 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7000 

.8370 

.9720 

.4530 

-.0738 

-.0463 

. .4291 

- . 1027 
-.0619 

.4295 

-.0233 

-.1013 

-.1033 
- . 0674 

-.0307 

-.0265 

-.0148 

-.0972 

.0907 

. 0970 

.0207 

-.1110 

. 1034 

.1065 

.0027 

-.1639 

. 1 168 

- . 0098 

-.4683 


• OOOS 


-.0360 


-.2414 


DATE  ao  OCT  75  IA81A  ' 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IA01  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WINO  BGT 

ALPHADt  »*) 

- .086  BETAO  t 51 

- 6. 

161 

SECTION  t 

1 ILEFT  H1N6  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .0870 

.9720 

1.0000 

X^CM 

.565 

.0148 

.600 

-.2048 

.637 

.0012 

.650 

-.21  14 

.670 

-.2931 

.700 

-.0063 

-.3029 

.725 

-.3061 

.730 

-.7820 

.750 

-.2412  -.2471 

.760 

-.2101 

.775 

- . 0245 

-. 1596 

.798 

-.2413 

.B08 

-.1718 

-.2486 

.839 

-.2231 

.850 

-.2964 

-.3321  -.4588 

.957 

-.3163 

.662 

-.5108 

.865 

-.2466 

.879 

- . 3067 

.900 

-.2776 

-.4213 

-.4942 

.905 

-.4178 

.919 

-.3528 

.950 

-.4943 

-.4777  -.5619 

.953 

-.4024 

.955 

-.3243 

.965 

-.3050 

1 .000 

-.1745 

-.2572  -.4546 

ALPHAOC  5) 

- 2,173  BETAO  ( n 

- -6. 

160 

SECTION  t 

1 ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

l.OODO 

x/cw 

.000 

-.0849  -.0800  .5297 

.7352 

.7161  .7025  .6539 

.0013 

■ OtO 

-.C288  -.0573  .5349 

. 3662 

.3299  .4201  .4408 

.020 

.0288  .0316  .4793 

.2560 

.3035  .3281  .3120 

.0950 

.040 

.1546  .3349 

.050 

- , 0375 

.2439 

.2573  .2824  .2663 

.089 

.0723 

.080 

.2547 

.081 

.2591 

.086 

.2990 

PACE  7fl2 


(RETL09J 


DATE  eo  GCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  783 


ALPHAOC  51 


ARCn-019  lASl  LVAP(ELHL  UNSEALOI  LEFT  WINO  0OT. 
2.173  BETXO  t n - -6.160 


SECTION  ( IILEFT  WlNO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BM 

X/CM 


90 


.2990  .36H0  ,4270  .5340  .6730  .7900  .8B70  ,9720  1.0000 


JO 

s§. 


.094 

-.1401 

.150 

.3041 

.3109 

.157 

. 163 

.3138 

.177 

.2820 

-229 

-.1215 

.246 

,2596 

.250 

.3571 

.3174 

,274 

.3390 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3647 

.400 

.3770 

.3051 

.402 

.4059 

.418 

.497 

.3324 

.503 

.550 

.2664 

. 1573 

.563 

.3253 

.500 

.637 

,3583 

,650 

.670 

.700 

.4580 

-.1407 

.725 

-.1337 

.730 

.750 

.760 

-.2430 

.775 

.0484 

-.0186 

.798 

-.3586 

.808 

-.2181 

.034 

-.2928 

,839 

-.1717 

.850 

-.3219 

- . 2365 

.857 

- . 3788 

.862 

.865 

1661 

,879 

-.3657 

.900 

-.3814 

-.5045 

.905 

-.5259 

.919 

-.5363 

.950 

-.5462 

-.4567 

.953 

-.4164 

.955 

-.2852 

.965 

-.2905 

-.0201 


-.5498 


-.0909 


-.0529 


-.0197  -.0847 


-.9352 


- .3674 


-.3544 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


704 


ALPHAOt  5)  ■ e.173  BETAO  ( ll 

SECTION  I IVLEFT  WING  BOTTOM 


ARC! 1*019  1A0I  LVApfELHL  UN5EALDJ  LEFT  MlNO  BOT. 
-B. IGO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETLOSJ 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

1.000 

136:1 

-.2091 

-.4319 

ALPHAGI  5) 

- 2. 

175  1 

3ETAO  ( 2) 

« -2, 

.076 

SECTION  ( 

t ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6870 

,9720 

X/CW 

.000 

-. 1797 

1360 

.4475 

.6635  • 

.6367 

.6232 

.5677 

-.0689 

.010 

- . 1 053 

-.0514 

.4636 

.2727 

.2055 

.2955 

.3376 

.020 

-.0844 

. 0123 

.4204 

. ! 655 

- 1899 

.2237 

.2234 

.0249 

-040 

.0568 

-2878 

050 

I 147 

.1563 

.1621 

. 1993 

.2013 

.069 

. 0124 

.090 

. 1641 

.031 

.2036 

.086 

. 2333 

.094 

-.1154 

. 150 

.2150 

.2419 

.2399 

. 1664 

, 157 

-.0106 

. 163 

.2675 

.177 

.2070 

.229 

-.0329 

.246 

. 1967 

.250 

.2713 

.2643 

.2266 

.1327 

-274 

.2567 

,345 

-.0706 

.362 

.0000 

.390 

.2811 

.400 

.3028 

.2621 

,0954 

.>+02 

.ma 

.497 

.503 

.550 

.565 

.500 

.637 

.550 

.670 

.700 

.755 

.730 

.750 


.2515 


.3207 


• E543 


.2082 


.2639 


.3374 


1913 


. 1 182 


■.1782 


- . 0929 


-.6160 


-.1079 


- . 1457 


-.2080 


.0763  -.1313 


.9486 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT.  (RETL09) 


ALPHAOt  5.)  ■ 2.175  BETAO  I 2J  - -2.076 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

.750 

-.2886 

.775 

- . 0330 

-.0684 

.798 

-.3580 

.808 

-.2424 

.834 

-.2853  . 

.839 

1974 

.850 

-.3643 

-.3377  -.3666 

.857 

-.3903 

.862 

• BBS 

“.2127 

.079 

-.3918 

.900 

-.3913 

-.5358 

-.3956 

.905 

-.5580 

.919 

-.5369 

.950 

-.5266 

-.5110  -.5327 

.953 

-.3933 

.955 

-.2980 

.965 

-.3471 

1.000 

-.1547 

-.2476 

-.3762 

ALPHAOT  51 

- 2.187  BETAO  ( 3) 

- 2. 

CD 

O 

SECTION  T 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.9720 


-.H15B 


I . 0000 


ft 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.2821 

-. 1704 

.3571 

. 010 

- .2323 

1346 

.4075 

.020 

-. 1958 

-.0056 

.3860 

.040 

.0464 

.2820 

.050 

- .2245 

.069 

.080 

.081 

.1957 

.086 

.2060 

.094 

1449 

. 150 

, 157 

. 163 

.2459 

. 177 

. 1777 

.229 

. 0323 

.246 

. 1830 

.250 

.274 

.1882 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5793 

.5590 

.5519 

.5091 

-.1170 

.2709 

. 1608 

.2111 

.2686 

. 1729 

, 1472 

. 1520 

. 1570 

-.0316 

. 1530 

.1123 

.1344 

.1455 

- . 0374 

.1378 

. 1638 

. 1726 

. 1820 

. 1 IBS 

-.0593 

. 1888 

.1922 

. 1807 

.0875 

1 . 0000 


DATE  eO  OCT  75 


IiABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  786 


ARCH -019  IA91  LVAPfELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAOt  5) 

- 2. 

. 187  BETAQ  1 31 

- 2 

.048 

SECTION  t 

11  LEFT 

WING  BOTTdri 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

. 3640  . 4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

X/CW 

.345 

-.1187 

.36? 

.0000 

- 

.390 

.2120 

.400 

.2013 

.2016  .0602 

.402 

.2056 

.418 

.497 

.1945 

.503 

-.1893 

t 

.550 

.1081 

.0585 

r 

,565 

.0975 

? 

.600 

-.1454 

;■ 

.637 

.0929 

1 

.650 

-.1393 

b 

.670 

-.2517 

.700 

. 1269 

-.2301 

H 

.725 

- 

.2709 

1 • 

.730 

» 

.750 

-.1444  -.1761 

t' 

.760 

-.3420 

- 

s'; 

.775 

- 

.1561 

-, 1588 

.79B 

-.3116 

.808 

- .2421 

\ 

1 

.034 

-.2848 

.839 

-.2303 

\ 

.850 

- 

.4003 

-.3365  -.4153 

j; 

.857 

-.391 1 

1 

.862 

-.4616 

f- 

.865 

-.2708 

.879 

-.3595 

1 

.900 

-.3211 

.5192 

-.4350 

i 

.905 

-.4457 

1 

. 919 

-.3656 

t: 

.950 

- 

.4961 

-.5517  -.5803 

953 

-.3778 

ji 

.955 

-.3201 

1 

.965 

-.3080 

L 

1 .000 

-.1442 

-.2314  -.3790 

I. 0000 


-.6646 


-.8597 


1RETL09) 


DATE  20  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  787 


ARCl 1-019  IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  MiNB  BOT.  IRETL09J 

ALPHAOt  5)  - e. 138  BET AO  t 4)  - 6.163 

SECTION  ( DLEFT  WINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE' CP 


Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

X/CH 

.000 

- .4880 

-.0808 

.8416 

.010 

-.4493 

-.0367 

.8944 

.080 

- . 3008 

.0174 

.8979 

.040 

.0595 

.8438 

.050  “.3801 

.063 

.080 

.091  .1940 

.086  .1584 

. 094  - .8036 

.150 

.157 

.163  .1991 

.177  .1730 

.883  .0681 

.846  . 1778 

.850 

.874  .1797 

.345 

.368  .0000 

.390  .8013 

.400 

.*♦08  . 1633 

.418 

.497  . 1900 


.5340 

-5730 

.7800 

.8070 

.9780 

.5833 

.4910 

.4684 

.4856 

-.3016 

.8380 

. 1 135 

. 1771 

.8808 

. 151 1 

. 1137 

. 1:868 

.1818 

-.  1 169 

. 1309 

.0869 

.0980 

.1107 

-.1115 

.1351 

.1555 

. 1405 

.1369 

.0787 

-.1384 

. 1686 

. 1399 

. 1850 

.0883 

-.1878 


.1307  .1851  -.0058 


.503 

.550 

.565 


-.0018  -.0345 

.0856 


-.8518 


.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.785 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.000 

.834 

.839 

.050 

.857 

.868 


.0106 


. 01 14 


-.8167 


-.3080 

-.8981 


.8100 


.3175 


-.1990 


-.8360 


-.8390 

-.8143 


*.  1471 


- . 0094 


-.8968 


-.8383 


-. 1845 


-.3830  -.4567 


-.8358 


1.0000 


-.7369 


.9308 


-.3100 


.5168 


eo  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUCATION  ^ PAGE  70B 

ARCH -019  TABl  LVAPtELHL  UN5EAL0)  LEFT  WING  BOT.  (RETL09) 

ALPHAOT  5>  - a.V92  BETAO  C i+J  - 6.163 


SECTION  ( M LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/aw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CM 

.065 

-.2207 

.879 

-.3023 

.900 

-.2600 

-.4191 

- ,4978 

.905 

-.4003 

V 

.919 

-.3531 

h 

.950 

-.4864 

-.4515  - 

.5099 

i 

.953 

-.3963 

.? 

,955 

-.3267 

i 

.965 

-.2981 

1 

1 .000 

-.1519 

-.1992 

-.4213 

5i-' 

ALPHAOl  6) 

» H. 

247  BETAO  ( t) 

. -6 

141 

i'' 

SECTION  ( 

1 ) LEFT 

MING  eOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

r 

Y7BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.8730 

.7800 

.8870 

ij 

X/CM 

f 

,000 

-.0247 

-.1382 

.4891 

,6990 

.6944 

.6719 

.5819 

f 

.010 

.0639 

.0125 

.5655 

.4914 

,4892 

.5728 

.5651 

.020 

.0590 

. 1212 

.5369 

.3815 

.4464 

.4681 

.4469 

1 

■ OHO 

. 1756 

. 4026 

? 

.050 

-.0212 

.3304 

.3624 

.3863 

. 3715 

[ 

.069 

.090 

.3159 

.081 

. 3184 

. 006 

.3187 

1 

.09H 

.0114 

i'. 

.150 

.3365 

.3566 

.3546 

.2748 

. 157 

i 

. 163 

.3496 

1 

.177 

,3*70 

j 

.229 

^.0092 

ii 

.246 

.2927 

.250 

.3612 

.3400 

.3097 

.2175 

;V 

.274 

.3530 

j- 

. 345 

; 

.362 

.0000 

■ 

.390 

.3717 

.400 

.3609 

.3160 

.1574 

.402 

.4036 

,410 

.497 

.3407 

.503 

.550 

.2469 

.1628 

.97S0  1.0000 


.9720  l.OOdO 


-.1059 

.OHitT 

.06H6 


.0450 


-.0121 


-.6905 


- . 0909 


••• 


DATE  20-  OCT  75 


U81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  7B3 


ARCn-Q19  1A81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WINO  BOT.  IRETL09J 

ALPHAOt  SI  • '♦.£‘♦7  BET  AO  t 1)  - '6,141 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


[ 

y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

c 

i. 

x/cw 

*■ 

.565 

.3126 

1 

.600 

1 

.637 

.3447 

.650 

.670 

.700 

.4497 

-.1397 

.765 

-.1465 

\ 

1 

.730 

r 

.750 

t- 

.780 

-.2444 

,775 

.0520 

-.0026 

.798 

- .3654 

[ ’ 

.808 

-.2147 

.834 

-.3015 

.839 

-.1697 

I' 

.850 

- . 3258 

-.2326 

i. 

.857 

- .3080 

i- 

1 

.862 

1 

.865 

-.1652 

'1 

.879 

-.3560 

.900 

-.3724 

-.4946 

L ' 

.905 

-.5141 

.919 

-.5247 

1 

.950 

-.5703 

-.4625 

.953 

-.4074 

1 

.955 

-.2608 

% 

.965 

-.2643 

1 .000 

- . 1209 

-.2211 

.7800  .8870 

-.0507 

-.0393 

-.0116  -.0750 

-.3034 

-.3439 

-.4922 

-.6265 


.9720 


1449 


-.3598 


I . 0000 


-.6615 


ALPHAOl  6)  ■ 4.249  BET AO  ( 2J  ■ -4.095 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720  t.OOOO 

Xz-cw 

.000 

-.0921 

1740 

.4502 

,6743 

.6597 

.6353 

.5439 

-. 1587 

i. 

.0 10 

-.0139 

-.0463 

.5313 

.4580 

.4510 

.5303 

.5290 

% 

.020 

.0021 

. 0590 

.5099 

. 3450 

.4043 

.4289 

.4177 

-.0007 

.040 

. 1082 

.3835 

.050 

- . 0542 

.2950 

.3277 

. 3502 

. 34 19 

.069 

.0307 

.080 

.2845 

.081 

.086 


.2845 


.2636 


DATE  eo  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  7BD 


ARC  11 -01 9 IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT, 


ALPHAOt  6) 

• 4.249  9ETA0  ( 2) 

- -4 

.095 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WIMG  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

x/cw 

.05^ 

-.0239 

. 150 

.3031 

.3307 

. 3250 

.2486 

, 157 

. 163 

.3279 

,177 

.2851 

.829 

-.0069 

.246 

,2649 

.250 

.3322 

.3162 

.2875 

,1941 

.274 

.3209 

.345 

.362 

.0000 

. 390 

.3415 

.400 

.3369 

. .2901 

.1370 

.402 

.3726 

.41:8 

.497 

.3009 

.503 

.550 

.2273 

. 1420 

.565 

.2017 

.600 

-.0709 

.637 

. 31 15 

.650 

- 

.0630 

.670 

.700 

.4015 

-.1579 

.725 

- 

. 1657 

.730 

.750 

- 

.0342 

-.0962 

.760 

-.2671 

.775 

.0142 

-.0292 

.798 

-.3705 

.808 

-.2396 

.834 

-.3044 

.839 

-.1781 

.050 

- 

-3458 

- . 31 16  - 

.3200 

.857 

-.3996 

.862 

.965 

-.1881 

.979 

- .3637 

.900 

-.3770 

- 

.5199 

- . 3633 

.905 

-.5245 

.919 

-.5142 

.950 

- 

,4203 

-.R731  - 

,5101 

.953 

-.3186 

.955 

-.2517 

.965 

- .2700 

.9780 


.oms 


-.0^09 


.1168 


. 1699 


-.3BB0 


1.0000 


-.7300 


-.6696 


(RETLOSI 


DATE  20  OCT  75 

IA9IA  - 

PRESSURE 

: SOURCE 

DATA  TABt. 

.'LATIGN 

ARCl 1-013  1 AS 1 LVAPtELHL  UNSEAUDl  1 

LEFT  WING  BOT 

ALPMAOl  6J 

- 4. 

.249  1 

8ETAO  ( 2t 

- -4. 

095 

SECTION  < 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

I . OOOO 

X/CW 

1.000 

-.1085 

-.1957 

- 

'.6279 

AUPHAGt  61 

- 4, 

.254  1 

3ETA0  ( 31 

7t  — ^ 

002 

SECTION  t 

1 1 LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

. 8870 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.000. 

-.2209 

-.2452 

.3543 

.6058 

. 5929 

.5768 

.4971 

-.2249 

.010 

-.1653 

-.1810 

.4463 

.3990 

. 3467 

• 4372 

.4561 

.020 

-.1356 

-.0336 

.4443 

.2961 

.3087 

.3401 

.3477 

- . 0681 

.OHO 

.0274 

.3418 

.050 

-.1496 

.2447 

.24  32 

.2810 

.2060 

.069 

-.0342 

.080 

.2223 

.081 

.2499 

.086 

.2271 

.09H 

-.1019 

.150 

.2348 

.2649 

.2753 

.2030 

.157 

-.0437 

. 1B3 

.2877 

. 177 

.2266 

.229 

.0250 

.246 

.2190 

.250 

.2562 

.2588 

.2438 

.1496 

.274 

.2434 

.345 

-.0968 

.362 

.0000 

.390 

.2599 

.400 

.2623 

.2463 

.0978 

.402 

.2741 

.418 

-.7890 

.497 

.2359 

.503 

-.1628 

. 530 

. 1648 

.0395 

.565 

. 1877 

.600 

- 

.1131 

.637 

. 1851 

.650 

-.1054 

.670 

-.2234 

.700 

.2362 

-.2005 

.725 

-.2194 

.730 

- .6902 

.750 

-.0847  - 

,1443 

PAOE  791 


(RETL09) 


DATE  ao  OCT  7S  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


FACE  79S 


ARC  1 1-019  IA81  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  0OT. 


1RETL09) 


ALPHAO(  B1  » H.eSH  BETAO  t 31  « -.002 


SECTION  t HLEFT  MING  BOTTOM 


Y/SM 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

X/CM 

.760 

-.3229 

.775 

-.0796 

.799 

- , 3420 

.808 

-.2416 

.834 

-.2714 

.839 

-.2023 

.850 

-.3874 

.857 

-.39C2 

.862 

.865 

-.2247 

.879 

- . 3846 

.900 

-.3605 

-.5569 

.905 

-.5414 

.919 

-.4442 

.950 

-.4193 

.953 

-.3277 

,955 

-.2865 

.965 

-.3055 

t .000 

1279 

ALPHAOt  S) 

• 4.256  BETAO  ( 4) 

SECTION  C 

1 ILEFT 

MING  BOTTOM 

Y/OW 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

X/CW 

.000 

-.3927 

- . 2145 

.2784 

.5421 

.010 

-.3397 

-.1977 

.3586 

.3559 

.02P 

-.2740 

-.0308 

,3607 

.2627 

.040 

.0219 

.2889 

.050 

-.2382 

.2159 

.069 

.080 

. 1976 

.081 

.2209 

.066 

.1926 

.094 

-.1551 

, 150 

.2010 

. 157 

.163 

.2433 

.177 

.2065 

.229 

.0463 

.246 

,2007 

.250 

.2006 

.274 

.2096 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7900  .8870  .972J  I. 0000 

- . 0998 

-.3646  -.3037 

-.4320 

-.4064 

-.5400  -.5512 

-.2070  -.5875 

108 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5329 

.5!  16 

.4348 

-.3022 

3106 

.3732 

.3099 

.2740 

.2875 

.2886 

-.1420 

.2058 

.2229 

.2317 

-.1029 

.2109 

,2144 

, 1497 

-.1025 

. 1956 

. 1852 

.0917 

DATE  ao  DGT  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC 


aLPHAOT  61 

■ 4, 

.256  BETAQ  ( 41 

- ' 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2'  LI 

.400 

. 1756 

.402 

.2000 

.410  ■ 

.497 

.2086 

.503 

.550 

■:508 

.565 

.0544 

.600 

.637 

.0570 

.650 

.670 

.700 

.0730 

.725 

-.2906 

.730 

.750 

.760 

-.2245 

.775 

-.0286 

.798 

-.2158 

.80S 

1279 

.834 

-.2446 

.839 

- . 1826 

.850 

-.2431 

.857 

-.2848 

.862 

.865 

-.2158 

.879 

-.2692 

;900 

-.2519 

- . 3722 

.905 

-.3737 

.919 

-.3232 

.950 

-.4643 

.953 

-.3945 

.355 

-.2989 

.965 

-.2759 

1.000 

-.1184 

11-019  [AS I LVAPtELHL  UNSEALD)  LEPT  WING  SOT. 

.100 

dependent  variable  CP 
.6730  .7800  .0870  .9720  1.0000 

-.15T9 

.1710  . 0H53 

-.7905 

-.2121 

.0159 

-.1650 

-.1658 

- . 2767 

.2671 

-.6820 

-.161H  -.1995 

. 1810 

.3203  -.4313 

-.4760 

-.4556 

.3050  -.5815 

.1693  -.5386 


(RETL09) 


PAGE  733 


i| 

I? 


rjATC  ao  OCT  75 


ALPHAOt  6) 


3A81A  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-013  IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WINO  BOX. 
H.255  SETACI  ( 5)  = 6.I7H 


PAGE 


[RETL09I 


SECTION  t I) LEFT  WINS  BOTTOM 


.157 
.163 
. 177 
.aa9 
.2H6 
.250 
.574 
.345 
.362 
,390 
.400 
,402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.790 
.808 
.834 
.B39 
.850 
.857 
.862 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.5140 

- . 0653 

. 1980 

.4677 

.5002 

.4777 

,4020 

-.3356 

.010 

- . 4544 

-.0052 

.27 16 

. 3046 

,2750 

.3453 

.3607 

.020 

-.3631 

-.0112 

.2972 

.2294 

.2438 

.2573 

.2658 

-.1770 

.040 

.0370 

.2648 

.050 

-.2951 

.2024 

. 1030 

.2030 

.2082 

.069 

- . 1 331 

.000 

. 1922 

.081 
.006 
.094 
. 150 

-.1641 

. 1517 

.2173 

. 1976 

, 1936 

. 1353 

.1312 

.0590 


.0000 


.2058 


.2137 

.2015 


.2043 


.2040 


. 1855 


.0373 


1949  .1716  .1644  .0721 


.1523  .1377 


.0166  -.0180 


.0308 


.0238 


-.2804 


-.2386 


.2264 


- . 1982 
-.1789 


-. 1652 
-.1253 

-.2776  . 


.0375  -.0669 


-.2652  -.2919  -.4072 


-.1297 


.0255 


-.1048 


-.1926 


-.1973  -.2159 


-.1767 


-.2355 


-.3024 


-.8313 


-.7092 


.5003 


734 


DATE  eO  OGT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  795 


ARCt 1-019  IA91  LVAPtELHL  UN5EALD1  LEFT  WINO  BOT. 


ALPHAOt  6) 

- 4, 

,255  BETAO  t 5) 

= 6.174 

SECTION  ( 

I ILEFT 

WING  SOT 

TOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

,5340  .6730 

.7800 

,8870 

X/CW 

.865 

-.2111 

.879 

.900 

-.2408 

-.2639 

.3883 

-.4691 

.905 

-.3821 

.919 

-.3102 

.950 

- 

.4497  -.4345 

.4733 

.953 

-.3520 

.955 

,965 

1.000 

-.2653 

-.2788 

- . 1266 

-.1284 

-.4836 

ALPHAOt  7)  - 6.369  BETAO  ( I) 

SECTION  t I) LEFT  WINO  BOTTOM 
Y/BW 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.oai 
.086 
.094 
.150 
,157 
.163 
. 177 
,229 
,246 
.250 
.274 
,345 
.352 
.390 
.400 
.402 
.418 
,497 
.503 
.550 


-4 . 073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

. 8870 

.9720 

-.0515 

-.2325 

.3731 

.6330 

.6520 

.6232 

.5049 

-.2763 

.0054 

-.1391 

.5180 

.5806 

.5750 

.6434 

.6209 

.0177 

.0183 

.5307 

.4669 

.5141 

.5303 

,5210 

-.0478 

.0784 

.4294 

-.0444 

.3809 

.4110 

.4422 

.4292 

.0163 

.3421 

. 3359 

.2880 

.0443 

.3447 

.3094 

,3367 

,3705 

.3799 

.3050 

.0240 

.0924 

.2322 

.3243 

.3427 

.3394 

.3225 

.2344 

-.0285 

.0000 

.3324 

.3282 

.3109 

. 1619 

.3590 


.3081 


-.7634 


.2142  .1512 


-.1007 


tRETLOBI 


DATE  ao  OCT  75  IA8tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  1A8I  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  7)  - 6.369  BETAO  ( t)  • -t.073 


SECTION  1 

1 TLEFT 

wing  SDTTOH 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4870 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

.565 

.2550 

-600 

- . 0529 

.637 

.2008 

.650 

-.0464 

,670 

.700 

.3782 

-.1543 

.785 

1680 

.730 

.750 

-.0187 

-.0811 

,760 

-.2727 

.775 

.0334 

-.0183 

.798 

-.3863 

.808 

-.2234 

.334 

-.2999 

.039 

-.1737 

.B5D 

-.3380 

-.2986  -.3109 

.857 

-.3829 

.062 

.665 

-.  1038 

.079 

-.3506 

.900 

-.3630 

-.5043 

-.3481 

.905 

-.5069 

.919 

-.4736 

.950 

-.5955 

-.4856  -.5026 

.953 

-.3101 

.955 

-.2394 

.965 

-.3013 

1.000 

V 

- . 1282 

-.2218 

-.6543 

ALPHAOl  7) 

■ 6. 

370  BETAO  < 21 

- -2,035 

,97a0  uoooo 


-.1533 


-.6768 


-.3721 


SECTION  f ULEFT  WTNG  BOTTOM  DEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

, 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1339 

-.3478 

.3393 

.6068 

.6078 

.5842 

.4632 

-.3308 

.010 

-.0734 

-.2419 

.4851 

.5222 

.5230 

.5957 

.5867 

.020 

- . 0501 

-.0564 

.5045 

.4163 

.4707 

.5004 

. 49D9 

- . 0905 

.040 

.050 

.069 

.080 

- . 0097 

.0166 

.4107 

.3382 

,3060 

.3703 

.4081 

.4022 

- . 0226 

.081 

.086 


(RE7L09) 


PACE 


796 


.2647 


.3101 


DATE  20  OCr  75 


lA3tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PASE  797 


ARC  11 -01 9 lABl  LVAPCELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  BDT. 


(RETL09) 


ALPHAOC  71 

“ 6 , 

.370  BETAO  C 21 

» -2 

.035 

SECTION  1 

I JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2990 

. 3640  . 4270 

.5340 

.6730 

.7800  .8870 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.09H 

-.0062 

. 150 

.3013 

.3408 

.3511  .2824 

. 157 

- . 0094 

. 163 

.3342 

. 177 

,2815 

.229 

.0630 

.246 

.2567 

.250 

.3094 

.3146 

,3003  ,2096 

.274 

.2900 

. 345 

-.0571 

. 3BB 

.0000 

,390 

.3046 

.400 

.2986 

.2816 

. 1420 

.402 

.3207 

418 

-.7551 

.497 

.2710 

.503 

- . 1257 

.550 

. 1910 

.1322 

.565 

.2194 

.600 

-.0736 

.637 

.2462 

.650 

- 

.0673 

.670 

-.1798 

.700 

.3203 

-. 1724 

,725 

-.1074 

.730 

-.6844 

.750 

- 

,0419  -.1057 

.760 

-.3013 

.775 

-.0078 

-.0466 

.793 

-.3896 

.soe 

-.2492 

.834 

-.2894 

.839 

-.1751 

.050 

-.3616 

-.3266  - 

.3304 

.857 

-.3712 

.862 

-.3995 

. S65 

-.2048 

.879 

-.3430 

.900 

-.3513 

-.5350 

-.3687 

.905 

-.4920 

.919 

-.3923 

.950 

-.4994 

-.4902  - 

.5223 

.953 

-.2812 

.955 

-.2010 

.965 

-.3151 

DATE  20  OCT  73 


I ASIA  - pressure  source  data  tabulation 


PAGE  730 


ARCH-CH9  1A81  LVAPtELHL  UNSEALDf  LEFT  WING  SOT. 


<RETL09) 


ALPHAOl  7) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cw 

1.000 


• G.370  BETAO  ( ?) 

I ILEFT  WING  BOTTOM 
.2990  .36H0  .4270 


-.1090 

ALPHAOl  7)  - B.369  BETAO  { 3) 

SECTION  t nUEFT  WING  BOTTOM 


> -2,035 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  ,6730  .7800  .8870 

-.1634  -.6404 

>=  .015 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.091 
.088 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,497 
.503 
.550 
-565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


- . 0675 


.0479 


.0000 


.2455 


.2426 

.3133 

.2391 

.2708 


.2933 


.2507 


.2565 


.2708 


. 1631 


.2665  .3044 


.2553  .2520 


mil  .1043 


.1211 


. 1653 


■ . DS93 


.2243 


-.2263 


1932 


.9720  1.0000 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.2404 

-.4123 

.2890 

.58.17 

.5697 

5439 

.4350 

- . 3652 

.010 

-.1654 

-.3195- 

.4329 

,5002 

.4746 

.5501 

.5468 

.020 

-.1218 

-.0060 

. 4670 

.3867 

.4218 

.4543 

.4532 

-.1266 

.040 

.050 

.069 

.OBO 

-.1041 

-.0139 

.3887 

.3083 

.2735 

.3345 

.3728 

.3701 

- , 0569 

.3214  .2539 


- . 03B3 


.2702  .2800  .2759  ,1855 


-.0841 


-.7813 


.0925 


-.1492 


- . 2082 


.0696 


1269 


-.71 12 


DATE  eO  QCT  73 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  739 


ALPHAOt  7)  - 6.369  BET AO  C 3J 

SECTION  ( nUEET  WiN5  BOTTOM 


ARCI 1-019  IA81  LVAPTELHL  UNSEAUD)  LEFT  MING  0OT. 
.015 

DEPENDENT' VARIABLE  CP 


(RETL09) 


Y/BW 

.2990 

.36H0 

■ H270 

. 5340 

.6730 

X/CW 

,760 

- . 3378 

.775 

- . 0723 

- . 0856 

.798 

-.3511 

.808 

--20SH 

.B3H 

-.B5Sa 

.839 

-. 16H7 

.850 

- . 3690 

-.3430 

.857 

-.3017 

.862 

.865 

-.B1H9 

.879 

-.3005 

.900 

-.31 IH 

-.5013 

.905 

-.3426 

,919 

-.3221 

.950 

-.3341 

-.4981 

.353 

-.3709 

.955 

-.3389 

.965 

-.3216 

1 .000 

-.1 148 

-.1332 

ALPHAOT  71  6.3BB  BETAO  t HI 

SECTION  1 ULEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM  .E990  .36H0  .HB70 


x/cw 
.000 
.OTD 
.OBO 
• OHO 
.050 
,069 

CO 

.081 
S Q .09H 

8 S 


-.1339  -.6H86 

2.07H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.?640 

.4270 

.5340 

. 6730 

.7800 

,8070 

.9720 

-.3242 

-.3732 

.24 19 

.5427 

.5395 

.5212 

.4143 

-.3933 

- .2530 

-.3165 

.3741 

.4787 

,4334 

.51-55 

.5141 

- .1891 

-.0759 

.4023 

.3745 

.3868 

.4229 

.4247 

T5B4 

-.0059 

.3357 

-.1207 

.2958 

.3003 

.3384 

.3448 

-.0873 

.2602 

.2663 

.2086 

-.0948 

.2638 

.2364 

.2519 

.2756 

.2905 

.23:2 

-.0664 

.0564 

.2247 

.2472 

.2465 

.2440 

. 1507 

DATE  ao  OCT  75 


1A8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  GOO 


I: 


ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  UN5EAUD)  LEFT  WING  0OT. 


ALPHAOI  7) 

- 6.366  BET  AO  I 41 

- 0 

.074 

SECTION  t 

MLEFT  HilNG  SOTTOH 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW 

.0990  .3640  .4070 

.5340 

.6730  .7800 

,0870 

.9700 

x/cw 

.345 

-. 1090 

.360 

.0000 

? 

.390 

.0409 

f 

.400 

.0163 

.0163 

.0974 

.405 

.0051 

t 

.410 

.497 

.0305 

.503 

- . 1705 

i. 

.550 

.0940 

.0611 

s: 

.565 

.0949 

L 

.GOO 

-.tiei 

Y. 

.637 

.0056 

V, 

.650 

-.1159 

C- 

.670 

-.0340 

[: 

.700 

. 1095 

-.0009 

f 

.705 

- 

.0535 

i-' 

i- 

.730 

i' 

.750 

-.0960 

-.1500 

r 

.760 

-.3057 

.775 

- 

.0936 

-.1304 

.790 

-.0637 

f 

.808 

-.0005 

.834 

-.2456 

5 

.939 

1470 

.850 

- 

.0191 

-.3466  -.3653 

f 

.857 

- .0010 

3 

.860 

- . 4381 

- 

.865 

-.0197 

.879 

-.2597 

.900 

-.0615 

.3050 

-.4076 

i 

.905 

-.3719 

.919 

-.3345 

,950 

- 

.4039 

-.3003  -.5597 

.953 

-.4036 

i 

.955 

-.3004 

I- 

.965 

-.0795 

[: 

1 .000 

-.0948 

- . 1644 

-.6136 

I .0000 


-.7700 


-.7070 


(RETL09T 


r- 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  001 


ARCU-019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  BOT. 


IRETL09) 


AUPHAO!  7)  - 6,365  BETAO  ( 5) 

SECTION  t nUEFT  MING  BOTTOM 


.081 
.OBB 
.og^t 
. 150 
. 157 
. 1:63 
. 177 
.229 
.2H6 
.250 
,27H 
.345 
.362 
. 39C 
.HOG 
.H02 
.H18 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.799 
.908 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


4.127 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BM 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CM 

.000 

-.4044 

-.2493 

,2046 

.4038 

.5097 

.4892 

.3017 

-.4405 

.01:0 

-.3334 

-.2254 

,3150 

.4316 

.4193 

.4848 

.4018 

.020 

- . 2608 

-.0517 

.3446 

.3397 

.3736 

.3926 

.3915 

-.2003 

.040 
, 050 
.069 

-cieo 

1639 

.0037 

.2991 

.2775 

.2471 

,2062 

,3119 

. 3124 

-.1305 

-.1277 


.0529 


.0000 


,2176 


. 1752 

.2426 

.2151 

.2377 


.0785 


.2256 


.2501 


.2293 


.2259 


.2133 


.0599 


.0609 


■.  1817 


1531 


.2349 


-.1728 


- . 0898 


- . 2457 


.2520  .2650  .2004 


17B8  .1800 


. 0430  . 0207 


-. 1465 


-.2732 


- .25-17 


1092  -.0947 


-.2231  -.2355  -.4013 


-.102! 


.2207  .2188  .2185  .1297 


-.1399 


.0703 


-.7638 


-.1422 


1997 


-.2625 


-.6967 


.1313  -.1746 


-.4621 


DATE  ao  OGT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  OA" A TABULATION 


PAGE  903 


ARCH-019  IA81  LVAPXELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  BOT.  IRETL09) 

ALPHAOl  7)  » 6.365  BETAO  ( 5)  H.te7 

SECTION  ( HLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  -E990  .3BV0  .4570  .5340  .6730  .7800  .6070  .9750  1.0000 

X/CW 

.865  --.1918 

.879  - . 5546 

.900  -.5300  -.3666  -.4590 

.905  -.3750 

,919  -.3197 

.950  -.4535  -.3856  -.4966 

.953  -.3655 

.955  -.5846 

.965  -.5559 

1,000  -.0955  -.1467  -.5596 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  3Q  OCT  79 


lAQlA 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690,0000  5Q.FT,  XMRP 

LREF  - 1297,0000  INCHES  YMPP 

BREF  - 1297.0000  INCHES  ZMRP 

SCALE  - ,0300  SCALE 

BETAO  ( 1)  “ .019  W.PHAO(  1 

SECTION  ( IJLEFT  WIND  BOTTOM 

Y/BW 


x/ew 
.GOO 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
. 081 
.006 
.094 
, 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
,637 
.650 
.670 
.700 
,725 
.730 
.750 
.760 
.775 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  lAQI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BQT. 


976,0000  IN.  XT  MACH 

.0000  IN.  YT  ELV-IB 

40D.ODOO  IN,  ZT  RUDDER 


1 = -6.200 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PACE  BOS 

IRETLIO)  ( 17  OCT  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

1,100  RN/FT  - 2,250 

B.OOD  ELV-Oa  ^ 4.000 

.000  SPDBRK  - .000 


,2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

. 8870 

.9720 

-.2290 

-.0647 

.3337 

.4642 

. .3497 

. 2893 

.2974 

-.1219 

- , 2627 

- , 0359 

. 1498 

-.5344 

- . 7750 

-.6612 

-.4946 

-.3063 

.0008 

.0844 

- . 5327 

- , 7377 

-.6562 

-.4370 

-.1336 

. 0325 

-.0328 

-.1635 

-.387’' 

-.7223 

-.6545 

-.4224 

-.1373 

-.2416 

- . 0635 

. 1 166 

-.2787 

. 1081 

-.0495 

-. 1209 

-.2414 

-.5457 

- . 4498 

- . 1408 

-.0240 

.0231 

. 0231 

-.0370 

-.07Ct 

-.2050 

-.4479 

-. 1771 

.0000 

.0927 

, 0735 

.1239 

. 1662 

-.2706 

.0668 

.1140 

.1099 

. 1232 

.0569 

-.1169 

-.0159 

-.2189 

-.3872 

.1230 

- . 3050 

-.2544 

-.21 33 

-.1243 

-.0742 

-.1585 

-.1117 

-. 1341 


-.2249 


DATE  BO  OCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATION 

ARC  11-019  1A81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


BETAO  ( 1 ) 

■ 

.019  1 

ALPHAOf  n 

= -B . 

200 

SECTION  1 

I)  LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/GM 

.798 

- . 2330 

.808 

-.2430 

.834 

-.2438 

.839 

-.2337 

- 

.850 

-.3912 

-.3809  -.3772 

.857 

-.4273 

.862 

-.4165 

.865 

-.2827 

.879 

-.4305 

.900 

-.3972 

- . 5562 

-.3885 

.905 

-.5973 

.919 

-.5312 

,950 

-.6665 

-.5735  -.5328 

.953 

-.6300 

.955 

-.4887 

.965 

-.4095 

1.000 

-.2478 

-.4258 

-.4711 

BETAO  t 1) 

W 

.001  ALPHAOt  2) 

« -4. 

091 

SECTION  t 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

dependent  variable  CP 

Y/SM 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

■ 8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2277 

-.0316 

.3827 

.5099 

.4108  ,3596 

.3777 

-.1270 

.010 

-.2576 

-.0015 

.2540 

-.40U7 

-.6341  -.5890 

-.3743 

.020 

^.2840 

.0273 

. 1786 

-.3501 

-.6001  -.5935 

-.3207 

-.1014 

.040 

. 0530 

.0502 

.050 

-.1636 

-.2350 

-.5723  -.5595 

-.2634 

.069 

-.0943 

.060 

-.1563 

.081 

- . 0048 

.086 

.1491 

■ 094 

- .2757 

. 150 

-.0564 

-.1164  -.2690 

-.2601 

. 157 

-.1061 

.163 

.1392 

. 177 

.0102 

.229 

.0016 

.246 

.0509 

.250 

.0027 

.0046  .1384 

-.2468 

,B74 
, 345 
,36B 


.oooa 


1.0000 


t . 0000 


[RETLIOI 


PAGE 


S04 


.065B 


.1411 


DATC  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCH “019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT.  (RETLIO) 

BETAO  C n - .001  ALPHAOl  21  » -*+.091 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.390 

.1137 

.400 

. 1647 

.402 

. 1273 

.418 

.497 

.lo'ie 

.503 

.550 

. 1306 

,565 

.1331 

.600 

.637 

. 1288 

.650 

.670 

.700 

. 1515 

.725 

-.2566 

.730 

.750 

.760 

-.2932 

.775 

- . IE  54 

.798 

-.1926 

.608 

-.2432 

.834 

-.2186 

.839 

-.2286 

.850 

-;3829 

.857 

-.4193 

.862 

.865 

-.2724 

.879 

-.4239 

.900 

-.3094 

-.5522 

,905 

-.5880 

.919 

-.5319 

.950 

-.6682 

.953 

-.5679 

.955 

-.4626 

.965 

-.3895 

1 .000 

-.2334 

,6730  ,7800  .8B7G  ,9720  1.0000 

.1039  ,0930 

-. 1599 

-.2039 

.0695 

-.0900 

-.1152 

-.2486 

.2097 

-.3389 

-.1205  -.1341 

.1037 

.3736  -.3879 

-.3442 

-.4077 

.5593  -.5484 

.4224  -.4007 


DA  i t:  ::  o oct  75 


IA81A  - PRESSURE  SCURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  aOG 


ARCn-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  MIND  BOT, 


tRETLlO) 


0ETAO  ( n - -.016  ALPHAOl  3)  » -a. 000 


SECTION  I DLErT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BN 

x/cw 

.3990 

.3640 

.000 

-.3405 

- . 0370 

.010 

-.3463 

.0034 

.030 

-.3316 

.0394 

.U40 

.0675 

-.050 

.069 

,030 

.081 

-.1693 

.085 

. 1813 

.094 
.150 
. 157 

-.3610 

.163 
. 177 

.1788 

.339 

.0061 

.346 

.350 

.374 

.345 

.1038 

.363 

.0000 

.390 

.400 

.403 

.1573 

.4370 

.5340 

.6730 

• 41BB 

.5579 

.4747 

.3333 

-.1334 

-.4194 

.3670 

-. 143? 

- . 3503 

. 1391 

-.1041 

-.3051 

- .0678 

.0531 


.0303  .0785 


.0734 


.1330  .1395 

.1080 


.3133  .1988 

. 1919 


.7800 

.8870 

.9730 

.4400 

.4934 

-.0380 

-.4310 

-.3473 

-.3133 

-.3100 

-.0331 

-.3745 

-.3343 

- . 0491 

.0700  .0166 

-.049*+ 


.1393  .0451 

-.0900 


.0563 


.418 

.497 

.503 

,550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.735 


, 14IH 

. 1553 

. 1071 


.1519  .0774 

.T553 


- . 1675 


.1360 


-.1199 


-.3065 

-.3370 


.3110 


.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.C34 

.839 

.050 

.857 

.863 


-.1314  -.1695 

-.3147 

-.1600  -.0911 

-.3151 

-.3498 

-.1374 

-.3369 

-.3915  -.3753  -.3944 

-.4146 

-.4330 


1.0000 


-.3315 


-.6833 


■DATE  30  OCT  73 


JAB1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  9Q7 


ARCn-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED*  LEET  WING  BOT. 


betao  c 1 1 

- -.016  ALPHAOl  3)  - -8. GOO 

SECTION  t 

dleft  wing  bottom  dependent  variable  CP 

•i/BM 

,3990  .36H0  .4270  .5340  ,6730  .7800 

.8870 

x/cw 

.865 

-.2504 

.879 

-.4204 

.900 

-.3880  -,S5Ri 

-.423a 

.905 

-.5846 

.919 

-.5289 

.950 

-.6679  -.5540  -.5598 

.953 

-.5394 

.953 

-.4305 

.965 

-.3749 

l.OOO 

-.2151  -.4177 

- . 34?1 

8ETA0  t n * -.oas  ALPHAOC  4* 
SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM 


.005 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

-.2482 

-.0620 

. 4244 

.5989 

. 5506 

.5421 

.5354 

-.0218 

-.1967 

-.0272 

.3952 

. C698 

-.1029 

- . 0653 

.0472 

-.1439 

.0305 

.3408 

-.0057 

-.0617 

-.0387 

-.0581 

.0197 

,0709 

.2075 

-.1731 

.0243 

-.0377 

.0)25 

.0256 

-,if233 

.0452 

. 1259 

.2020 

-.1804 

.2164 

. 1283 

.1008 

. 1487 

. 1633 

.0772 

- . 0383 

.0143 

.1463 

. 1688 

.1773 

. 1869 

.1690 

.0807 

-.0983 

.0000 

.2025 

.2341 

.2197 

.0672 

.2307 


1836 


-.H355 


1631  .0883 


-.1705 


(RETUlOl 


CATE  ao  OCT  75 


I AST  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  eoB 


BETAO  ( 11 
SECTION  t 
Y/QW 

X/CM 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.755 

.730 


- -.053  ALPHAOC  4) 

11 LEFT  WIND  BOTTOM 
.2390  .3640  .4270 


ARCI 1-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BDT. 
= ,085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


. 1776 


. 1769 


- . 1297 


-.1195 


.2157 


-.2317 


-.2069 


.750 

.760 

.775 

.798 

-.2592 

-.3433 

-. 1633 

- , 0849 

.808 

-.2515 

.834 

-, 1B38 

.833 

-.2289 

.850 

.857 

.862 

.665 

-.2358 

-.4143 

-.3803 

- . 3740 

.879 

-.4179 

.300 

-.3911 

-.5535 

.905 

-.5853 

.919 

-.5366 

.950 

-.6463 

-.5569 

.953 

-.5466 

.955 

.965 

1.000 

-.3715 

-.4206 

-.2113 

-.4:20 

8ETAO  ( 1)  - -.019  ALPHAOl  5) 

section  t ULEFT  WING  BOTTOM 


.081 

.086 


.2163 


-.1408  -.1735 


■ . 6885 


-.4449 


-.4332 


-.3226 

2.189 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

- .2236 

1433 

.3979 

.6109 

.5097 

.5838 

.5346 

-.0874 

-010 

-. 1602 

-.0969 

.4270 

.2605 

. 1663 

.2439 

. 3005 

-050 

1380 

.0017 

.3980 

.1583 

. 1501 

. 1736 

. 1005  , 

-.0062 

.040 

.050 

.069 

.080 

-. 1759 

.0510 

.2812 

. 1450 
.1356 

. 1 191 

. 1526 

. 1626 

-.0164 

(RETLIO) 


2125 


1310 


X 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARCH -01 9 IASI  LVAPfELHL  SEALED J 


LEFT  WING  BOT, 


tRETLlOJ 


BETAO  ( 1>  - -.019  ALPHAOC  5J  * 2.1B9 

SECTION  { I ) LEFT  WtNG  BOTTOM  BEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 


.2990  .36<t0  -M270  .53110  .6730  .7800 


.8970  .9720  1.0000 


X/CM 


.034 

1320 

. 150 

. 1745 

. 157 

. 163 

.2494 

- 177 

.1811 

.223 

.0159 

.246 

. 1820 

.250 

.2152 

.274 

.2074 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2307 

.400 

,2500 

,402 

.2494 

.418 

.497 

.2108 

.503 

.550 

. 1627 

.565 

. 1743 

.600 

.637 

,1770 

.650 

.670 

.700 

.2247 

.725 

-.2341 

.730 

.750 

.760 

-.3529 

-775 

-.1667 

.798 

-.2701 

.808 

-.2429 

.834 

-.1786 

.839 

-.2245 

.850 

-.3897 

.857 

-.4069 

.862 

.865 

-.2341 

.879 

-.4160 

.900 

-.3658 

-.5614 

,305 

-.5784 

.919 

-.5107 

.950 

-.5757 

.953 

-.4318 

.955 

-.3427 

. 965 

-.3451 

.1948  .2076  .1337 

-.0400 

.2219  .2005  ,1065 

-.1030 

.2317  ,0743 

-.6391 

-.1747 

. 0921 

- . 1280 

- . 1 184 

-.2269 

-.2082 

-1,0045 

-.1462  -.1510 

-.0787 

-.3598  -.3965 

-.4492 

-.4350 

-.5599  -.5619 


809 


DATE  ao  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  910 


ARC 11-019  IA91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  HlNG  BOT. 


(RETLIO) 


BE TAG  t n 

m — , 

019  ALPHAOl  5) 

" 0 

. 189 

SECTION  ( 

l ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y.-OW 

.0990 

.3640  .4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9700 

l.OOQO 

X/CM 

1.000 

-.1817 

-.3046 

-.4357 

8ETA0  ( U 

W w. 

.014  ALPHAOT  61 

- 4, 

.074 

SECTION  ( 

1 ILEET 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

V/8M 

.2390 

.3640  ,4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9700 

t.OQOO 

X/CM 

.000 

-.0013 

-.0370  .3616 

.6085 

.5986 

.5770 

.4938 

-.0000 

.010 

-.1654 

-.1793  .4466 

.3997 

.3506 

.4375 

.4547 

.oao 

1334 

-.0308  .4469 

.0905 

.3131 

.3536 

.3457 

-.0690 

.O'+O 

.0035  .3449 

.050 

-. 1461 

.0409 

.0473 

.0850 

,0867 

.0B9 

-.0348 

.QBO 

.0044 

.OBI 

.0514 

.086 

.0090 

.03^ 

“. 1001 

.150 

.0340 

.0690 

,0709 

.0041 

.157 

-.0400 

.163 

.0894 

. [77 

,0069 

,0081 

.2H6 

.0033 

.050 

.0591 

.0598 

.0400 

.1490 

.07H 

.0446 

.345 

-.0385 

,360 

.0000 

.390 

.0604 

.400 

■ P555 

.0510 

.0988 

.400 

.0738 

.418 

-.8030 

.497 

.03!^ 

.503 

-.1600 

.550 

.1664 

. 1059 

.565 

.1861 

.600 

-.1086 

.637 

.1847 

.650 

- 

. 1046 

.670 

-.0091 

.700 

.0309 

-.1961 

.705 

-.0044 

.730 

-1.0050 

.750 

- 

. 1075 

*.1336 

DATE  eo  OCT  75 


IA31A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  a 1 1 


ARCn-019  IA0I  LVaP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 


IRETLIO) 


BETAO  t n - -.Om  ALPHAOt  6)  - H.B7H 


SECTION  C 

1 ILEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

T/BW 

.2990 

.3340 

.4270 

.5340 

.6730  -7800  ,0870 

x/cw 

.760 

-.3509 

.775 

-.1580 

-.0601 

.796 

-.2503 

.008 

-.2298 

.63H 

-.1731 

.839 

-.2GH0 

.850 

-.3736 

-.3580  -.3805 

.857 

- . 3795 

.862 

.865 

-.23EH 

.873 

-.3641 

.900 

-.3653 

-.5356 

-.4190 

.905 

-.5369 

.919 

-.4329 

.950 

-.4640 

-.5402  -.5505 

.953 

-.3315 

.955 

.965 

1,000 

-.3020 

-.2788 

-.1315 

-.2072  -.4585 

BETAO  t 1)  • .001  ALPHAOt  7)  * 6.376 


.9720  1.0000 


-.•♦339 


SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.000 

-.2396 

-.4081 

.2883 

.5826 

.010 

-.1656 

- . 3255 

.4319 

,4939 

.020 

1218 

-.0894 

.4685 

.3654 

.040 

-.0201 

.3905 

.050 

-. 1016 

.3086 

.069 

.080 

. 2749 

.081 

.2910 

.086 

. 2383 

.094 

- . 0665 

. 150 

.2695 

. 157 

. 163 

.3133 

.177 

.2543 

.229 

.0499 

.246 

.2385 

.250 

.2725 

.274 

.2588 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6730 

.7800 

.8870 

.9720  1.0000 

5749 

.5468 

.4364 

-.3683 

4754 

.5510 

.5516 

4276 

.4595 

.4543 

-.1307 

3360 

.3719 

.3745 

-.0607 

31 17 

. 3219 

.2546 

-.0418 

2617 

.2744 

.1822 

DATE  ao  OCT  75 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCH -01 9 IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 

tRETLlO) 

SETAQ  < 1) 

• .001  ALPHAOt  7) 

= 6.376 

SECTION  ( 

tILEFT  WING  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2390  .36M0  .H270 

.53M0  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

X/CtI 

.3H5 

-.0886 

.3sa 

.0000 

.390 

.269M 

.MOO 

.2570  .2510  .1176 

.Moa 

.2703 

.M18 

-.6M06 

.MQ7 

-2M76 

.503 

-.IM93 

.550 

.1M35  .1024 

.565 

. 1596 

.600 

- . 091 0 

.637 

. I6M8 

.650 

-.0890 

.670 

-.2005 

— 

.700 

.2286 

-.1974 

,725 

- 

.2308 

.730 

-.7955 

.750 

-.1166  -.1200 

.760 

-.3671 

.775 

- 

.1587  -.0625 

.790 

-.2582 

.800 

-.2120 

‘ 

.B3M 

-.1722 

.839 

-.1761 

,050 

- 

.3655  -.3490  -.3651 

.057 

-.3  IMS 

.062 

-.M216 

.865 

-.2193 

.379 

-.3110 

.900 

-.3165 

.4779  -.4073 

.905 

-.3536 

.919 

-.3261 

.950 

.3210  -.M975  -.54M3 

.953 

-.3580 

.955 

-.3221 

.965 

-.3152 

1 . 000 

-.  1102 

-.1239  -.6920 

J 

V.^' 

DATE  20  OCT  75  1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC  1 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED 1 LEFT  WING  BOT, 


(RETUn  ( 17  OGT 


REFERENCE  DATA 


parametric  DATA 


5REF  >»  2630.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREv  ' (297,0000  INCHES  YMRP 
BREF  • 1297.0000  INCHES  ZHRP 
SCALE  - .0300  SCALE 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
HOO.ODOO  IN.  ZT 


MACH  ■ 1,250  RN/FT  • 
ELV-IS  - 0.000  EUV-OB  - 
RUDDER  • .000  SPDBRK  « 


ALPHAOt  n - -6.253  BETAO  t 1)  - -4.078 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

,3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.0378 

-.1431 

.2655 

.010 

-.0567 

-.2717 

- . 0283 

.020 

-.1049 

-.1927 

-.0919 

.040 

-.1003 

-.2402 

.050 

-.2253 

.063 

.080 

.081 

-.3241 

.086 

-. 1570 

.094 

1096 

. 150 

.157 

.163 

-.0611 

.177 

-.IBD3 

.229 

-.0718 

.246 

- . 0736 

.250 

.274  .1297 

.345 

.382  ,0000 

.390  .1756 

.400 

.402  ,1965 

.418 

.497  .1105 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5247 

.4752 

.4460 

.4578 

-.1376 

-.4409 

-.5603 

-.4367 

-.4124 

-.5935 

-.5074 

-.4978 

-.3675 

-.1370 

-.5222 

-.5000 

-.4790 

-.3596 

- , 1287 

-.5072 

-.2182 

-.3182 

-.4366 

-.3449 

-.1173 

. 1 106 

- .2526 

-.3169 

- . 3254 

-.1456 


.2135  .2425  -.3175 


.503 

.550 

.565 


.2540  .2094 

.2003 


1551 


.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 


.2950 


. 3173 


. 1987 


. 0432 


-.0418 

-.0780 


-.3308 


-.1812 


.0674  .0326 


1.0000 


.1238 


-.2937 


G > 


813 
75  > 


2.250 

4.000 

.000 


-.0053 


.0816 


DATE  eO  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARGI 1-019  IA8V  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MINO  BOT.  (RETLl 11 


ALPHAOt  n • -6,259  BETAO  t 1)  - -4.070 


section  I 

; IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

X/CH 

.798 

-.2633 

.008 

-.1635 

.834 

-. 1134 

.839 

-. 1638 

.850 

-.2235 

-.1950  -.1803 

.857 

-.3192 

.862 

-.4162 

.865 

-.1643 

.879 

-.2950 

.900 

-.2951 

-.3868 

-.1723 

.905 

-.4477 

.919 

-.4476 

.950 

-.5042 

-.3776  -.3293 

.953 

-.5251 

.955 

-.5210 

.965 

-.4253 

1. 000 

-.4092 

-.4733  -.2102 

ALPHAOt  I)  « -6.244  BETAO  ( 21  - -2.027 

SECTION  f DLEFT  HING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1.0000 


Y/BM 

X/GH 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.0B9 
.OBQ 
.001 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 


.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.0711 

-.1645 

.2064 

.4792 

,4266 

,3968 

.4052 

-.1904 

-.0951 

-.2273 

-.0530 

-.4651 

- . 5732 

-.4555 

-.4513 

-. 1361 

-.1749 

- . 0995 

-.5740 

-.5127 

-.5738 

-.4749 

-.1964 

-.1409 

- .2408 

-.2498 

-.5140 

-.5258 

-.5310 

-.4637 

-.1882 

-.4254 

-.?i69 

-.2046 

-.1488 

-.0643 

-.0438 

-.1234 

- . 3052 

-.4431 

-.4447 

- . ’ 663 

-. 1324 

-.0929 

.0522 

-.1947 

-.3585 

- . 3836 

.0876 


.0000 


1736 


OEIGINAL  PAGE  IG 
DF  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARClI'Qig  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WJNO  8GT. 


(RETLII) 


ALPHAOt  1)  - -6.24H  BETAO  ( 21  - -2 

SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.390 

. 1464 

.400 

.1478 

.402 

. 1495 

.418 

.497 

.1015 

.503 

.550 

.21 16 

.565 

.2129 

.600 

.637 

.2267 

.650 

.670 

.700 

.2409 

.725 

-.0996 

.730 

,750 

.760 

-, 1060 

.775 

-.0240 

.798 

-.2090 

.808 

-.1373 

.834 

-.1468 

.839 

-.1017 

.850 

-.243i'‘ 

.857 

-.2729 

.862 

,865 

-.1781 

.879 

-.2912 

.900 

-.3065 

-.3860 

.905 

-.4231 

.919 

-.4286 

.950 

-.4898 

.953 

-.5190 

.955 

-.4679 

.965 

-.4022 

1.000 

-.3924 

.027 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .0070  .9720  1.0000 

.1779  -.3173 

-.1473 

-.2110 

.1671 

-.0575 

.DIES 

-.4150 

- . 0654 

-.2888 

.0528  . .0024 

.0605 

-.2113  -.2028 

-.3557 

-.1930 

-.3830  -.3442 

-.4609  -.1156 


DATE  ao  OCT  75 


I AO  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SIS 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MING  BOT.  IRETLIH 


ALPHAOl  1) 

« -6. 

a09  BETAO  t 3) 

.049 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

. 4270 

. 5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.1303 

-.2086 

. 1817 

.4494 

.3908 

.34 19 

.3548 

-.3301 

. 0 1 0 

-.1478 

-.2805 

-.0050 

-.4510 

-.5882 

-.4008 

-.4823 

.030 

-.1051 

-.1730 

-.1242 

-.4685 

-.6105 

-.6315 

-.5705 

-.3150 

.0^*0 

-.1542 

-.2051 

.050 

-.2851 

-.4299 

-.5490 

-.5771 

-.5479 

.069 

-.2871 

.080 

-. 1413 

.091 

- . 0949 

.066 

-.2041 

.094 

-.1607 

.150 

-. 1187 

-.2362 

-.4616 

-.5415 

. 157 

-.2601 

. 163 

-.0231 

. 177 

.0091 

.aa9 

-.14B8 

.246 

.0220 

.250 

-.0009 

-.0058 

-.3671 

-.4484 

.274 

.0544 

.345 

- .2483 

.36a 

.0000 

.390 

.1109 

.400 

.0293 

.0163 

-.3215 

.402 

.0608 

.418 

-.1814 

.497 

.0994 

.503 

-.3368 

.550 

. 1455 

, 1292 

.565 

. 1045 

.600 

.0581 

.637 

.1191 

,650 

-.0087 

.670 

-.3209 

.700 

, 1285 

- . 0899 

.725 

-.1321 

.730 

-.2945 

.750 

-.0132 

.0215 

.760 

-.2163 

.775 

-.0576 

-.0133 

.738 

-.1075 

.808 

-.1438 

.834 

-.1073 

.839 

-.1186 

.050 

-.2656 

-.2439 

-.a274 

.857 

-.2915 

.862 

-.2630 

OATE  ao  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  817 


ARCn-019  1A81  LVAPIELKL  SEALED3  LEFT  MINO  SOT. 


t RETLl 1 1 


ALPHAOt  1) 

- -6. 

209  BETAO  ( 3) 

.049 

SECTION  t 

IILEFT 

MINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  ,7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.885 

-.2057 

.873 

-.3096 

.900 

-.3042 

-.4036 

- . 2283 

.905 

-.4479 

.919 

-.4274 

.950 

-.5066 

-.4006  -.3665 

.953 

-.5369 

.955 

-.4435 

.965 

-.3679 

1.000 

-.3249 

-.4636 

-.2146 

ALPHAOT  n 

- -6. 

193  BETAO  ( 41 

- 2 

.114 

SECTION  t 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1910 

-.2249 

. 1938 

,4448 

.3462  .2066 

.2914 

-.3149 

.010 

-.2066 

-.2055 

.0315 

-.4035 

-.6010  -.5078 

-.5148 

.020 

-.2318 

-.1751 

.0225 

- . 3676 

-.6144  -.5015 

-.5266 

-.3073 

.OHO 

-.1783 

-.0589 

.050 

-.2878 

-.2486 

-.5512  -.5650 

-.5148 

.069 

-.2799 

.080 

-.1745 

.081 

-.0179 

.086 

-.0920 

.09H 

-.1946 

.150 

-.0937 

-.2193  -.5116 

-.5241 

.157 

-.2548 

. 163 

.04BB 

.177 

-.0012 

-229 

- . 1593 

.2H6 

.0533 

.250 

, 

- . 0087 

-.0772  -.3565 

-.5081 

,274 

.0325 

. 345 

-.2653 

.362 

.0000 

.390 

.0875 

.400 

.0266 

-.0260 

-.3486 

.40? 

.0604 

.418 

.497 

.0800 

-.1839 


.503 

.550 


.0352 


.1050 


- , 3099 


DATE  80  CCT  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  019 


ARCll-019  IA91  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT.  {RFTLllJ 


ALPHAOT  11 

• -6.193  0ETAO  C 41 

- 2 

.114 

SECTION  ( 

DLEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8070 

.9720 

1.0000 

x/cw 

.565 

.0254 

.600 

.1060 

.637 

.043! 

.650 

-.0249 

.670 

-.2968 

.700 

.0400 

-.1170 

.785 

-. 1738 

.730 

-.3168 

.750 

-.0272  .0176 

.750 

- . 2660 

.775 

-.1038 

- . 0457 

.798 

-.1600 

.808 

-. 1484 

-.2277 

.839 

- . 1691 

.850 

-.2938 

-.2807  -.2571  • 

.857 

- . 3048 

.882 

-.2087 

.865 

-.2321 

.879 

-.3081 

.900 

-.2815 

-.4151 

-.2459 

.905 

-.4443 

.919 

-.3725 

.950 

-.51  19 

-.4270  -.3928 

.953 

-.4876 

.955 

-.3757 

.965 

-.3093 

5. 000 

-.2753 

-.4540  -.2411 

ALPHAOC  1) 

-6. 1ST  SETAO  1 5) 

» 4, 

,175 

SECTION  { 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2990  ,3640  ,4270 

.5340 

,6730  .7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CN 

.000 

-.2495  -.1983  .1900 

.4089 

.2967  .2409  .2902 

-.2169 

.010 

-.2569  -.1718  .0752 

-.4138 

-.6164  -.5225  -.5035 

.020 

-.2713  -.1630  .0546 

-.3023 

-.5736  -.5266  -.4605 

-.2199 

.040 

-.1459  -.0148 

.050 

-.2237 

-.2408 

-.5631  -.5184  -.4557 

.069 

-.1988 

.090 

- . 1449 

-081 

.0029 

.086 

-.0403 

i' 


DATE  ao  OCT  75  I ASIA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PACE  819 

ARC 11 -01 9 IA8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 

IRETU  n 

ALPHAOt  n 

- ~6. lai  BETAO  t 5) 

- 4.175 

SECTION  < 

IlLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

T/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340  .6730  .7800  .8970  .9720  I. 0000 

X/CH 

.09H 

-.2309 



. 150 

-.0608  -.1406  -.4947  -.4837 

. 157 

ISIS 

.163 

,0474 

. 177 

.0035 

.aag 

-.1596 

,aH6 

.0390 

.250 

.0045  -.0679  -.2601  -.4433 

• 27H 

. 0459 

.345 

. 

-.2841 

.362 

.0000 

.390 

. 0970 

.400 

.0208  -.0221  -.2770 

.402 

.0646 

4ia 

-.1643 

.497 

.0793 

f 

.503 

-.4358 

.550 

-.0299  .1548 

.565 

-.0109 

.600 

.0769 

.637 

.0063 

.650 

- . 0294 

.670 

-.2090 

.700 

-.0181 

-.1231 

.725 

1901 

.730 

-.2828 

.750 

-.0402  -.0102 

.760 

-. 1542 

775 

-.0853  -.0659 

.790 

-.1428 

.BOB 

-.1652 

.834 

-.2393 

.839 

-.1894 

.850 

-.2700  -.2787  -.2789 

— 

.857 

-.2895 

.862 

-. 1595 

.865 

-.2443 

.879 

-.2773 

.900 

-.2528 

-.3953  -,2617 

.905 

- . 3872 

.919 

-.3102 

.950 

-.4794  -.4035  -.4120 

— 

.953 

-.4035 

.955 

-.3135 

.965 

-.2772 

lAStA  - PREBSUfSE  SfiURGC  DATA  TABULATION 


PAOE  850 


DATE  50  OCT  75 
ALPHAQt  n • -6.!'81 


SECTION  ( I ) LEFT  WINS  BOTTOM  GEPENDENT  VARIABLE  CP 

YABM  .5990  .SBi+O  .MB70  .53H0  .6730  .7800  .8870  .9750  1.0000 


X/CM 

1.000  -.5185  -.3895  -.5870 


IRETL 1 1 > 


ALPMAOl  Si  - -4.161  8ETA0  t 1>  - -6,155 

SECTION  ( DLEFT  W'I  NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

X/CU 
.000 
.010 
.050 
.0-0 
,050 
,069 
.080 
.081 
.086 
.094 
,150 
.157 
. 163 
. 177 
,559 
.546 
,550 
,574 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
,600 
.637 
.650 
,670 
.700 
.755 
.730 
.750 


,5990 

. 3640 

.4570 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9780 

.0094 

-.0975 

.3534 

.6564 

.5855 

.5559 

.5683 

-.0433 

-.0587 

1664 

.1541 

-.31 76 

-.4360 

-.3556 

-.3049 

-.0785 

-.071’9 

. 0561 

•'.4703 

-.4801 

-.5345 

- .4139 

-.0350 

- . 0553 

-.1535 

-.1976 

-.3818 

-.4300 

-.4747 

-.4017 

-,0'liBl 

-.3739 

-.8i;65 

-.1533 

-.0741 

-.6048 

,0157 

.0657 

-.0886 

- ,5683 

-.3174 

-.0166 

-.0948 

-.0564 

. 1850 

. 1'440 

.0737 

.0504 

-.1918 

-.0664 

.0000 

.8359 

.3111 

.3358 

.3053 

.1073 

.5101 

.3861 

.3631 

.3816 

.8440 

,1181 

-.1753 

-,0986 

.4377 

-.0353 

-.0038 

,0599 

.0564 

1 . OOOD 


-.0666 


-.3101 


ttfim  ao  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIiON 


PAtjE  sat 


AReil-019  1A0I  LVAptELHL  SEALED!  LEFT  WIND  BOT. 


tRETL 1 1 1 


ALPHAOC  51  ■ -H.JBi  BETAO  r I)  - -6.155 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


Y/8W 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

x/cw 

.760 

-, 13B4 

.775 

.0554 

.798 

-.5593 

.809 

-. 1088 

.834 

-.1603 

.839 

-.1054 

.850 

-.1854 

.857 

- .5655 

.863 

,BB5 

-.1658 

.879 

-.ssia 

.900 

-.3030 

-.3477 

.905 

-.3968 

.919 

-.4501 

.950 

-.4877 

.953 

-.4931 

.955 

:-.49B9 

.965 

-.4313 

1,000 

-.4103 

ALPMAOt  31 

:■  . -4, 

,149  SETAO  ( 5) 

- 

SEGTIQN  t 

IJLEFT 

WING  8OTT0M 

Y/BU 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

X/CW 

.000 

-.0359 

-.1355 

.3054 

.5796 

.010 

-.0808 

-.5158 

.0767 

-.3458 

.030 

-.1046 

-.0389 

.0153 

-.4987 

.040 

-.0451 

-.1660 

.050 

-.5555 

-.4051 

.069 

.oeo 

-.3785 

.08) 

- .3497 

.086 

-.1364 

.094 

-.I0B9 

.150 

.0394 

.157 

. 163 

- .0415 

.177 

• 

.0450 

.339 

-.0555 

.546 

-.0419 

.550 

. 1358 

,574 

.1665 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9730  l.OOOO 

.0946 

-.1640  -.1789 

-.1955 

-.3073 

-.3596  -.3363 

-.3911  -.3510 

lOI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.97E3 

.5409 

.5097 

.5556 

-.0884 

-.4551 

-.3699 

-.3300 

-.4703 

-.5448 

-.5018 

-.0830 

'.H40S 

-.4751 

-.4333 

-.0548 

-.1095  -.351*0 

-.3484 

-.0567 

.OOilB  -.0480 

-.5343 

r WiaVi^Mi  I U.-An'i- 


DATE  SO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0lfl.ATlON 


PACE 


ARCH -019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WINS  BOT.  (RETLU) 


ALPDAOl  2) 

» -4. 

149  BETAO  ( 2) 

■ -4 

. 101 

SECTION  t 

I ILEFT  WItNO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BW 

.2990 

.3640  ,4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8970 

X/GM 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2183 

.400 

.2804 

.2885 

. 1295 

.402 

.2589 

.419 

.497 

. 1953 

.503 

.550 

,2959 

.2257 

.565 

.3148 

.600 

.0911 

.637 

.3323 

.650 

.0585 

.670 

.700 

.3545 

-.0183 

.72'J 

-.0507 

.730 

.750 

.0324 

.0302 

.760 

-. 1509 

.775 

.C23S 

. 0803 

.798 

-.2445 

.808 

-.1391 

.834 

-.2522 

.039 

1704 

.850 

-.2000 

-.1732  -.1900 

.857 

-.3101 

.862 

.865 

-.1659 

.879 

-.2818. 

.900 

-.3135 

-.3655 

-.2105 

.905 

-.4376 

.919 

-.4265 

.950 

-.4937 

-.3662  -.3368 

.353 

-.5073 

.955 

-.5015 

.965 

-.4331 

1 .000 

-.3922 

-.4458 

.9720  I .0000 


-.1864 


-.09SS 


-.2209 


-.0691 


-.3186 


-.1871 


DATE  SO  OCT  T5 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  eS3 


ALPHAOI  31 
SECTION  t 
Y/8W 

X/CM 
.000 
.OiO 
.030 
.OHO 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
. 1:50 
. 157 
.163 
. 177 
.338 
.3H6 
.350 
.37H 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.750 
.775 
.798 
.606 
.834 
.839 
.850 
.857 
.063 


L 


ARC  I t -019  IA61  UVAPI  ELHL  SEALED)  LEFT  WI  NG  BOT.. 
- -4.il9  BETA©  < 3)  - .013 

ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.3990  .3640 


-.1390  -.1934 

-.1537  -.1941 

-.1850  -.1375 

-.1353 

-.3830 


-.1905 

-.1634 


.0553 

-.1360 

. 0840 


.0000 

.1333 


.1316 


. IS93 


.1630 


-.£447 

-.1044 

-.1393 


.4370  .5340 


.3349  .5343 

.0417  -.3105 

. 0053  - ,3769 

. 0.139 

-.1148 

-.0941 

-.0501 


-.0598 


. 0408 


.0370 

.0859 


, 0861 

. 1033 


. 1904 

. 1617 


-.1116 


-.1903 

-.0430 

-.1385 


-.3476 

- .3793 


.6730  .7800 

.4569  .4105 

-.4697  -.4183 

-.5174  -.5746 

-.4383  -.5133 


-.0839  -.3734 


-.0369  -.1163 

.1416 
.1740 

.0177 

-.0673 

-.0033 

.0379 

-.3304  -.3344 


.8870  .9730 

.4197  -.3034 

-.3934 

-.5354  -.3610 

-.5143 

-.3045 

-.4803 

-.1734 

•'.3174 

-.3756 

.1370 

- . 1489 

.0545 

-.0315 

-.0036 


-.3395 


1 . 0000 


-.1369 


-.3314 


fRETLin 


DATE  20  OCT  75  lAailA  - PfiESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  I A81  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  WINS  BOT. 
ALPMAO(  2»  ■ -t.U9  BETAO  f 3>  - .013 

SECTION  ( nuEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .SB'iO  ,4270  .5340  .6730  .7800  .8070  ,9720  1.0000 

X/CU 

.BBS  -.2069 

.879  -.SI  00 

-900  -.il2H  -.4005  -.2335 

.905  -.4365 

.919  -.4401 

.950  -.5127  -.4004  -.3723 

.953  -.5329 

.955  -.4687 

.965  -.3745 

l.OOO  -.3056  -.4747  -.1416 

ALPHAOT  2)  • -4.090  BETAO  t 41  - 4.141 

SECT  ION  ( 1 ILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VAR  I ABLE  CP 


-.4365 


-.4005 


-.5127  -.4004  -.3723 


-.2335 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.9B70 

.9720 

r, 

L 

g 

X/CW 

.000 

-.2B13 

-.1607 

.2409 

.4496 

.3572 

, 3153 

.3607 

-.1201 

.010 

-.2929 

- , 1455 

.1767 

-.2661 

-.4989 

-.4618 

-.4187 

r 

.020 

-.2953 

-.1212 

. 1366 

-.2060 

-.4588 

-.5002 

-.4276 

-.1214 

i\  . 

tj 

.040 

.050 

.069 

- . 1923 

-.0943 

. 0914 

-.1462 

-.4307 

-.4761 

-.4232 

-.0925 

-.0695 


-.2474 


.0115  -.0661  -.1938  -.3971 


.0413  -.0342  -.0211  -.2002 


.0553  .1103 


.0909  .1230 


-.1540 


-.1131 


DATE  eO  OGT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIGN 


ARCH -013  lABil  LVAPCELHU  SEALED!  LEFT  WING  DOT.  tRETLl  1) 


ALPHAO(  21 

- -‘♦,090  9ETA0  ( H) 

- 4 

• I**! 

SECTION  < 

1 )LEFT  WI  NG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/Bw 

.2990  .36‘fO  .H270 

.5340 

.6730  .7000 

.8870 

.9720 

t.oooo 

X/CW 

.5B5 

,omo 

.600 

-.0041 

.637 

. 0257 

.650 

-.0363 

.670 

-,0632 

.700 

.0118 

-.1269 

.725 

1910 

.730 

-.3773 

.750 

-,0695 

-.0636 

.760 

- . 1729 

.775 

-.0962 

-.0354 

.798 

1298 

.809 

-.1677 

.83H 

-,231H 

.839 

1969 

.850 

-.2717 

-.2783  -.2812 

.857 

-.2929 

.862 

-.2076 

.865 

-,2292 

,879 

-.2863 

.900 

-.252‘f 

-.3839 

-.2905 

.905 

-.3914 

.919 

-.3295 

.950 

-.4760 

-.4166  -.4235 

.953 

-,H0B7 

.955 

-,32»^‘4 

.965 

-.2758 

I ,000 

-,2194 

-.4207 

-.2873 

ALPHAOi  ar 

- -4.088  BETAO  < 51 

• 6.203 

SEGTrON  ( 

IILEFT  W'lNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2930  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.9870 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.000 

-.3319  -.1237  .2340 

.5135 

.3690  .2894 

.2913 

-.1969 

.OHO 

-.3350  -.0999  .1344 

-.0510 

-.4607  -.4559 

-.4490 

.020 

-.3346  -.0856  .1617 

-.0329 

-.4139  -.5027 

-.4585 

-.1910 

.Ot^O 

-.0656  .1075 

.050 

-.2005 

-.0069 

-.3311  -.4853 

-.4401 

.069 

-.1739 

.080 

0218 

.081 

.0578 

.086 

.0236 

OATE  20  OGT  75 


EA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  826 


ARC1I-Q19  U8t  LVAPIELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BDT.  (RETLII) 

ALPHAOI  E)  - -^.088  BETaO  ( 51  - 6.203 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.094 

-.2036 

. ISO 

.0001 

. 157 

.163 

.1043 

.177 

. 1 QBB 

.229 

-.1000 

.246 

.0809 

.250 

.0526 

.274 

.0941 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1446 

.400 

.0631 

.402 

. 1 127 

.418 

.497 

. 1258 

,503 

.550 

-.0033 

.565 

.0T33 

.600 

.637 

.0175 

.650 

.670 

.700 

-.0370 

.725 

-.2499 

.730 

.750 

.760  . 

-.2077 

.775 

-.1806 

.799 

-.I'SiS 

.808 

- . 1 B1 1 

.834 

-.2433 

.839 

-.21 01 

.850 

-.2767 

.857 

-.2088 

,862 

.865 

-.2436 

.879 

-.2744 

.900 

-.2530 

-.3451 

.905 

-.3609 

.919 

- . 3068 

.950 

-.3971 

.953 

- . 3551 

.955 

-.2944 

.955 

-.2750 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 

-.0753  -.0985  -.4239 

“.1736 

-.0110  -.0477  -.2669 

-.2485 

.0336  .1662 

-.1798 

-.0942 

.0597 

-.0275 

- . 0578 

-.0717 

-.1587 

-.3731 

-.0909  -.0853 

-.OBSl 

-.2856  -.2974 

-.2947 

-.3053 

-.3983  -.4335 


DATE  20  OGT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  lABl  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WliNG  BOT. 


PACE  027 


(RETLin 


ALPHAOf  2)  • -'♦.088  BETAQ  ( 5)  - 8.203 

SECTION  I IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .3BH0  .H270  -53'+0  ,6730  .7800  -0870  .9720  l.DOOD 

x/ew 

1.000  -.aSHS  -.3729  -.3136 


ALPHAO(  3)  • -2.04H  0ETAO  t 1)  - -6.V59 

SECT  TON  ( HLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


% 


Y/BW 

.2990 

.3640 

x^ew 

.000 

,0077 

- . 0916 

.010 

-.0234 

- . 1045 

.020 

-.071 1 

.0127 

.040 

-.0080 

.050 

-. 1851 

.069 

.080 

.081 

.086 

- .0980 

.094 

-.0799 

. 150 
.157 
. 163 

. 0065 

. 177 
.229 

-.0351 

.246 

.0013 

.250 

.274 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2808 

.400 

.402 

.418 

.497 

,2463 

-503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.4169 

.650 

.670 

.700 

.4713 

.725 

.730 

.750 


.4270 

.5340 

,6730 

.3954 

.6676 

.6382 

.2334 

-.2156 

- . 3205 

. 1538 

-.3509 

- . 3726 

-.0624 

- .2255 
-.1540 

-.2786 

- . 0323 

.0889 

. 1050 

,0773 

. 1997 

.2536 

.2276 

.3804 

.3612 

.3720 

.3438 

.2500 

.3933 

-.01 18 

.0088 

.7800 

.8870 

.9720 

.6117 
- . 2693 
“ . 3928 

.6229 

-.1759 

-.1911 

. 0704 
■ .0743 

-.3057 

-.1727 

.0695 

.0945 

-.0402 

.0997 

.2723 

.1307 

.0521 

.2350 

-.0082 

.0660 

.0841 

-.0453 

,0635 

.0308 

1.0000 


-.0684 


-.4080 


0ATE  eo  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARGM-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED')  LEFT  WINS  SOT.  (RETLll) 


ALPMAOl  3) 

a -2. 

044  1 

BETAO  t n 

- -6. 

169 

SECTION  ( 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8H 

.2990 

. 3B40 

.4270 

.5340 

.6730  .7600  .8870 

.9720  1.00 DO 

X/GM 

.760 

1139 

.775 

.0698 

. 1234 

.799 

-.2101 

: 

.800 

-.0800 

[ 

.834 

-.2196 

d 

.839 

1677 

i 

.950 

- 

. 1596 

-.1524  -.1'698 

.857 

-.3039 

.862 

-.2204 

.865 

-. 1942 

.079 

-.2398 

r' 

.900 

-.3026 

- 

.3271 

-.2073 

S- 

.905 

-.4450 

i 

.919 

-.4057 

. 

1 

.950 

- 

.4721 

-.3541  -.3273 

1 

,953 

-.4971 

.955 

-.4972 

.965 

-.4252 

i 

1-000 

-.4095 

-.3493  -.4289 

ALPHAOC  3)  • -2*029  0ETAO  t 2l  « -2.075 

SECTION  I DLEFT  WI'NS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

X/GM 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.091 
.086 
.094 
. ISO 
. IS7 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.0775 

-.1505 

.2943 

.5927 

.5579 

.5253 

.5262 

.0102 

-.0958 

-.0503 

. 140 1 

-.2323 

-.3507 

-.3134 

-.2503 

-.1316 

-.0684 

. 0744 

-.2676 

-.3533 

-.4372 

-.4159 

.0249 

-.0855 

1 1 18 

-.2322 

1026 

-.2606 

- . 3604 

-.3342 

.0417 

- . O'l  37 

-.0035 

1676 

-.1407 

-.0215 

.1203 

, 01 1 1 

.0096 

- . 0235 

-.1595 

.0135 

-.0838 

.0791 

. 1265 

.0850 

. 1823 

. 1284 

. 1571 


DATE  eo  OGT  75 


ALPHAOl  31 

1 * -2. 

,029  BETAO  ( < 

SECTION  1 

[ DLEFT 

WilNG  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

. ^4:0  . 4270 

x/cw 

.3H5 

.362 

.0000 

.390 

.2140 

.MOO 

.Moe 

,2604 

.me 

.M97 

. 1839 

.503 

.550 

.565 

.2343 

.600 

.637 

.3016 

..650 

.670 

.700 

.3241 

.725 

.730 

750 

.760 

-.1593 

.775 

.798 

-.2528 

.808 

-.1651 

.834 

-.2272 

.839 

-.1798 

.050 

.857 

-.3232 

.862 

.865 

-.1760 

.879 

-.2984 

.900 

-.3131 

.905 

-.4473 

.919 

-.4327 

.950 

.953 

-.3152 

.955 

-.4971 

.965 

-.4284 

^9, 

1.000 

- . 3501 

A Htj 
G ^ 

1% 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC M -01 9 IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  NINO  BOT. 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.2762  .3171 


.2892  .2228 


-.0626 


-.0260 


-.0037 


-.0011 


-.0380 


-.1367 


.0222  -.0021 


-.5983 


. C mO  . 07H6 


-.2118  -.1927  -.2055 


-.3736  -.2361 


-.4990  -.3869  -.3579 


-.H320  -.3505 


DATE  20  OCT  75 


IA6IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  830 


ALi'HAOt  3J  - -2.000  BET  AG  t 3) 

itCTlON  I DLEFT  WTNG  BOTTOM 
Y/BH 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.OBO 
.081 
.086 
.094 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
,550 
.563 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.B50 
.657 
.B62 


ARC  1 1 -Oil  9 IAB1  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT. 
2.060 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETLI n 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.5730 

.7800 

. 8870 

.9720 

-.2170 

-. 1508 

.3146 

.5377 

.4693 

.4298 

.4294 

-.1144 

-.2169 

^.1168 

.2776 

- . 0BB5 

-.3481 

-.3591 

-.3072 

- . 2277 

1291 

.2468 

-.0764 

-.2818 

-.4108 

-.4089 

-.1049 

-.1185 

. 1377 

- . 1669 

-.0752 

-.2410 

-.3540 

-.3982 

-.0391 

-.0466 

.0603 

.0418 

-.2106 

. 1292 

.0677 

. 0178 

-.0135 

-.0532 

-.2082 

- .0426 

-.1450 

.0992 

.1113 

.0681 

.0113 

-.0128 

.0743 

.0283 

.0000 

. 1465 

. 1028 

• l!B54 

. 1839 

. 1358 


. 1277 


.1059 


-.2367 


, 1760  . 1626 


1005 


.0007 


-.0036 


1009 


-. 1545 


.0908 


-.0426 


-.1074 


-.2031 


-.1982 

-.1583 


-.2545 

1856 

-.3120 


-.0364  -.0537 


-.6077 


-.0849  .0002 


-.2792  -.2451  -.2549 


.3099 


: iXU  1m 


OATiE  ao  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-0i9  lABit  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 


tRETLin 


ALPHAOf  3)  » -a. DOS  BETAO  ( 3)  - 3.060 

SECTION  ( IVLEFT  HING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5990 

. 3540 

X/CU 

.855 

-.3056 

.073 

-.3134 

.900 

.905 

-.3758 

.919 

.950 

.953 

-,3813 

.955 

-.3753 

.965 
1 .000 

-.3053 

.*+£70  .531+0  .6730  .7800 

-,4156 

-.4519 

-.5187  -.4180  -,4054 

-.5081 

-.5337  -.4554 


.8670  .9730  t.OOQO 


-.3887 


-.3533 


ALPHAOC  3»  r -1.995  BETAO  ( 4>  - 6.179 


SECTION  ( 1 1 LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/ew 
.000 
. 010 
.030 
,040 
.050 
.089 
.080 
. 081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
. 177 
.339 
.546 
.550 
.574 
..345 
.363 
.390 
.400 
.405 
.418 
.497 
.503 
.550 


.3990 

.3640 

. 4370 

,5340 

-.3711 

- . 1 157 

.3760 

.5407 

-.3676 

-.1009 

.5733 

.0585 

-.3393 

-.0611 

.3545 

. 0315 

-.0317 

,19:15 

-.31 36 

.0019 

.0577 

. 1630 

.0543 

-.3788 

.1435 

. 1 184 

.0677 

-.0933 

.1336 

.1351 

.0950 

.0000 

.1711 

. 1413 

. 1049 

.6730 

,7800 

.8970 

.9730 

.4514 

-.3758 

-.3140 

.3607 
- . 3635 
- . 3366 

.3561 

-.3558 

-.3576 

-.0853 

-.0663 

- . 1883 

-.3941 

-.3351 

- . 0316 

.0048 

-.0083 

-.0673 

-.0005 

.0485 

. 0391 

.0368 

-.0348 

, 1 133 

.1394 

.1457 


.0490  .0933 


.0976 


1.0000 


.3337 


DATE  eo  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  832 


ARC U-01'9  I ABI  LVAPtEUHU  SEALED J LEFT  WIND  BOT.  (RETLIJ) 


ALPHAOC  31 

• *1.995  BET AO  ( 

• 6 

.179 

SECTION  ( 

1 ILEFT  WING  eOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

YifBW 

,2990  .36^0  .H270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

l.OOOQ 

X/CN 

.565 

.o'+tg 

.600 

-.0557 

.637 

. 0*+07 

.650 

-.0619 

.670 

- . 1579 

.700 

-.0113 

-.1534 

.725 

- .2224 

.730 

-.8037 

.750 

- . 1049 

-.1068 

.760 

-.i6.m 

.775 

- . 0908 

-.0642 

.79B 

W9 

.808 

“.1530 

.834 

-.2308 

.839 

-.1850 

.850 

-.2552 

-.2772  -.3078 

.857 

-.2727 

.862 

-.3553 

.865 

-.2342 

.879 

-.2891 

.900 

-.2484 

-.3429 

-.3390 

.905 

-.3540 

.919 

-.3065 

.950 

- . 4092 

-.3876  -.4539 

.953 

-.3546 

.955 

-.2970 

.955 

-.2668 

1.000 

- . 2314 

-.3933 

-.3158 

ALPHAOl  4) 

• .066  BETAO  ( 1) 

- -6, 

,174 

SECTION  1 

nj.EFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/8W 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8970 

.3720 

l.OOOQ 

X/CM 

.000 

.0106  -.0965  .4080 

,7112 

,6994  .6757 

.6950 

. 1520 

.010 

-.0106  .0209  .2980 

-.0415 

-.0618  -.0497 

. 1355 

.020 

-.0522  .0095  .2113 

-.0469 

-.0226  -.0195 

.0114 

. 1813 

.OHO 

.0102  -.0088 

.050 

-.0143 

.0824 

-.0656  .0403 

.1113 

.069 

.1412 

.080 

.0732 

.081 

.0743 

.086 

-.0547 

DATE  £0  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  833 


ARCM-019  !A81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 


(RETLin 


ALPWAOt  4)  - vOBB  BETAO  ( 1)  - -6.174 


SECTION  { llLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARTABLE  CP 

Y/0W  ..£990  . 3640  . 4870  . 5340  . 6730  . 7000  .0870  , 9700  1. 0000 


i 


X7CW 


.094 
.150 
.157 
. 163 
. 177 

-.0891 

.889 

.846 

.850 

.874 

.345 

.0307 

.368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.0000 

.497 

.503 

,550 

.565 

.600 

.637 

.8855 

.650 

.670 

.700 

,5108 

.785 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.934 

.839 

.850 

.857 

.868 

-.3101 

.865 

.879 

-.8049 

.900 
• 90S 
.019 
.050 
.953 
.955 

-.8976 

.965 

-.4453 

.0180 

. 1078 

.0509 

.£739 

.3210 

.4834 

.407! 

.4385 


-.1076 

-.8087 

-.08! 7 

-.1763 

-.8986 

-.8878 

4439 

-.4073 

-.5TQ3 

-.5064 


.1451  .5955 

.3138  .3839 

.4154  .3778 

.3584  .8685 

. 0066 

-.0058 

.0788  .1381 

-.1565  -.1568 
-.3305 

-.4759  -.3739 


.8670  . 8868 

.3077  .8883 

.8344 

.0601 

.0798 

.053!  .0890 

-.1748 

-.8134 

-.3349 


. 1361 


0891 


.0813 


^.0851 


.8313 


-.1995 


-.8530 


QftTE  ao  OCT  75  1 ABil A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  SS*! 


ARCti-019  !A8I  UVAPIELHL  SEALEOl  LEFT  WINS  BOT.  tRETUl) 

ALPHAOC  m • .066  BETAO  ( 1)  - 


SECTION  ( DLEFT  wing  bottom. 


y/Bw 

>£390 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

1. 000 

-.3733 

ALPHAOt  m 

072  8ETAQ  C 2) 

■ -4 

SECTION  ( 

IJLEFT  WIND  BOTTOM 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

. 000 

-.0375 

-.0833 

.3673 

.6671 

.010 

-.050)1 

,0031 

.2566 

-.0959 

.020 

-.0668 

-.0348 

. 1799 

-.1194 

.0*40 

-.0458 

- .0329 

.050 

-.0144 

-.0028 

.069 

.080 

. 1487 

.081 

.0412 

.086 

’tv0950 

.0^^ 

-.1304 

.150 

. 1497 

.157 

. 163 

.0009 

.177 

.2341 

.229 

-.0166 

.2>46 

.0427 

.250 

.2482 

.^7^ 

.2479 

.3*45 

.362 

.0000 

.390 

.2999 

.*400 

,«402 

.*418 

.497- 

.2695 

.3980 

.3944 

.503 

.550 

. 3419 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.4502 

.4022 

.3646 

-.0174 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  ^9730  1.0000 


-.3739  -.5116 

.ISH 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

..9870 

.9720 

.6641 

.6307 

.6539 

. 1200 

-.0790 

-.0344 

-,0386 

-.1339 

.0813 

-.0020 

. 1474 

-.0637 

-.0383 

.0743 

. 1 153 

.1658 

.2803 

.2140 

.1121 

.3141 

.2950 

.2039 

.0696 

.3663  .2188 

-.8328 

-.OOIR 

.2538 

.0*475 

.0678. 

-.0H»49 

-.00*42 

-.6783 

.OH03  .0138 


DATE  eo  OCT  75 


ALPHAOt  HI  • .078  BETAO  ( 8J 

SECTION  « DLEFT  WIND  BOTTOM 


V/BW 

.8590  .3640 

.4870 

.5340 

.6730 

X/CM 

.760 

-.1807 

.775 

.0539 

. 1 187 

.798 

-.8119 

.808 

-.0998 

.834 

-.8735 

.839 

1785 

.850 

-.1701 

-.  1663 

.857 

-.3041 

.868 

.865 

-.1798 

.679 

-.8770 

.900 

-.3017 

-.3384 

.905 

-.4430 

.919 

-.4091 

.950 

-.4811 

-.3648 

.953 

-.5055 

.955 

-.5018 

.965 

-.4333 

1 .000 

-.3740 

-.3011 

ALPHAOl  4) 

.075  BETAO  ( 3) 

m 

.018 

lASTiA  - pressure  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11-019  1A81  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WINO  BOT. 
-H.18H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.7600  .BB70  .9780  1.0000 


PAGE  839 


IRETLll) 


-.1SH8 


-.3H15 


SECTION  ( DLEFT  WIND  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.oao 

.091 

.086 

.09H 

.150 

.157 

.163 

.177 

.889 

.8H6 

.850 

.874 


-.1741 


-.0798 


.0846 

.1771 

.1549 


,1984 


1858 


.1799 


.0459 


.0949  .0906  .0586  .8481 


.1416  .1081  .8985  .8001 


-.8503 


-.8851 


-.4940 


Y/BM 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9780 

X/CM 

.000 

-.1545 

-.1664 

.3590 

.61  IS 

.5703 

.5371 

.5331 

.0789 

.010 

^.1619 

-.0607 

.3364 

.0800 

-.0005 

-.1455 

-.0888 

.080 

-.1841 

-.0888 

.8807 

.0415 

-.0469 

-.1677 

-.8586 

. 1018 

.040 

.050 

.069 

-.0849 

- .0998 

.1341 

. 0043 

-.0993 

- . I;0B8 

-.1300 

.0761 

I. 0000 


.0707 


DATE  eO  OCT  7S 


ALPHAOl  4) 


IA0IA  - PRESStJRE  SOUSCE  DATA  TABULATION 

ARCH *0119  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  HINQ  BOTi 
.073  BETAO  t 3)  • -.018 


PAGE  836 


(RETLin 


, 

SECTION 

f DLEfT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.5730 

.7000  .8570 

fc- 

X/CH 

i- 

.345 

i;, 

.362 

.0000 

: 

.390 

.21139 

i 

.400 

.2650 

.3299 

. 1077 

-402 

.2266 

1 

.419 

.497 

.1845 

E 

.503 

.550 

.2608 

.2158 

,565 

.2489 

.600 

.0132 

.637 

.2392 

.650 

.0259 

.670 

,700 

.2515 

-.0469 

.725 

-.0831 

.730 

• 

1 

.750 

. 

.0081  -.0880 

.760 

-.1618 

.775 

-.0230 

.0573 

.798 

-.2555 

.808 

-.1844 

I;' 

.834 

-.2036 

.839 

1712 

•f 

.850 

-.2287 

-.2130  - 

.2268 

.957 

-.3252 

.862 

't 

.865 

-.1904 

.1 

.879 

-.3173 

1 

.900 

-.3407 

-.3917 

-.2671 

f 

.905 

-.4523 

t 

.919 

-.4520 

-.2858 


-.0467 


-.0933 


-.7090 


-.S903 


.930 

.933 

.955 

.965  -.3318 

t .000 


-.5369 

-.3057 


-,5173  -.4039  -.3936 


-.4459 


-.4249 


DATE  ao  OCT  75 


t A0;l  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC 1 1-019  JA81  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WINO  SOT.  (RETLlll 

ALPHA©  ( H)  ■ ,080  BETAO  I H)  - H.1'05 


SECTION  t DUfT  MINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T/BM  .SgSQ  ,36H0 

X/CM 

.000  -.2B99  -.1553 

.0  HO  - .9706  - . 1337 

.OaO  -.8371  -.0735 

.OfO  -.0331 

.050  -.1663 

.069 
.080 
..081 

.OBB  .0839 

-09H  -.aooe 

.150 

.157 

.163  .1715 

,177 

.389  -.me? 

.346  .1351 

.350 

.374 

.345 

.363  .0000 

.390  .1931 

.400 

.403 

.418 

.497  .1709 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637  .0977 

.650 

.670 

.700  ,097! 

.735 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -.1168 

.806 

,834  -.3071 

.839  -.1713 

.850 

.857 

.863 


.4370 

.5340 

.6730 

.3999 

.3071 

.3037 

.3031 

.5481 
, 1393 
.0906 

. 0640 

.4913 
- . 0595 
- . 0315 

- . 0567 

,1394 

.0753 

.0966 

.0830 

. 1435 

.1601 

.1371 

. 1574 

. 1736 

. 1983 

.3463 

.1111 

. 1548 

.1365 

-.1751 

-.1191 

.3100 

-.1 103 

-.0365 

. 1393 

-.3666 

-.3659 

-.3955 


.7800 

.8870 

.9730 

1 1 

.5365 

.0545 

-.0017 

.0039 

.0398 

-.0331 

.0653 

.0163 

.3341 

.1319 

.0135 

.3191 

. 1 170 

-.0335 

. 1356 

-.0936 

-.0415 

-.0399 

-.1498 

- .0777 

-.0903 

- .3760 

-.3394 


1 .0000 


-.,3671 


-.7540 


DATE  SO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SvU^CE  DATA  TABULATION 


PACE  039 


ARC n-Q 19  lABl  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  MINO  90T.  (RETL11) 

ALPHAOt  »*1  - ,093  BETAO  t ■ H.IOS 

SECTION  C I )LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

T/BW  ,S990  i,3SH0  .HS70  ,5340  . 6730  . 7800  . 8870  . 9720  l.OOOO 

X/GM 


.BBS 

-.2124 

.079 

-.2845 

i 

.900 

-.2484 

-.3947 

-.3162 

L 

.90S 

-.4030 

.919 

-..SESS. 

y 

.950 

-.4987 

-.4220  - 

.4292 

.953 

-.4040 

i 

,955 

-.3114 

I' 

.965 

-.2665 

r 

1.000 

- . 1924 

-.4134 

-.2977 

AtPHAOt  m 

- 

092  ’BETAO  ( 5'! 

- 6. 164 

SECTION  ( 

ntETT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8670 

, ,9720 

I? 

x/m 

.000 

-.3701 

-.1380 

.2628 

.5656 

.472! 

.4439 

.4369 

-.0115 

l" 

.010 

-.3368 

-.1241 

. 3143 

. IBH7 

- . 0528  - 

. 1223 

-.0619 

1: 

.020 

-.2647 

-.0666 

.3236 

.1271 

-.0239  - 

. 1043 

-.1657 

.0145 

i 

.040 

-.0382 

.2668 

.050 

-.2156 

.0899 

-.0353  - 

.0552 

-.0654 

p 

.069 

. 0003 

.080 

.0997 

.081 

.11811 

1 

.086 

.0787 

1 

.094 

-.2466 

1: 

. I SO 

. 1 144 

.0907 

.0826 

.1181 

'i- 

, 157 

-.0096 

?■* 

.163 

.1729 

I' 

.177 

, 1584 

.229 

-.0762 

f. 

.246 

...1605 

i 

.250 

.1399 

. 1212 

.1289 

.1354 

'• 

.274 

.1689  - 

,3t5 

-.0638 

: 

.362 

.0000 

f 

.390 

.2001 

.400 

. 1436 

. 1888 

.1113 

1 

. 4,oe 

,1721 

.418 

.497 

. 1793 

.503 

-.  1210 

.550 

. 0B89 

. 1 V 1'8 

M 


felrtfliniaff>riWamTrr{iiniiiiia¥iiri-iirfj|rra^t?tt}r^^  - -n— iff 


c 


DATE  20  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  B39 


ARC11-0V9  lABJ  LVAPtEUHL  SEALED)  LEFT  WING  90T.  (RETLl!) 


ALPHAOt  «♦)  - .092  BETAO  t 5)  - 6, 16H 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y^BM  .2990  .3&*Q  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  l.OOOO 


X/CM 


.565 

.0745 

.600 

.637 

.0608 

.650 

.670 

.790 

.0270 

.725 

-.2125 

.730 

.750 

.760 

- . 1'406 

.775 

-.0946 

.790 

-.1170 

.808 

-.1393 

.834 

-.2056 

,939 

-.V877 

.830 

-.2571 

.057 

-.2735 

.862 

.865 

-.2156 

.879 

-.2592 

.900 

-.2335 

-.3423 

.905 

-.3446 

. 9 119 

-..2949 

.950 

- . 3B43 

.953 

-.3401 

.955 

-.2064 

,965 

-.2581 

1 ,000 

-.2162 

ALPWAOt  5) 

- 1. 

.116  BETAO  t 1 

) . -( 

SECT  ICN  •( 

DLEFT 

wing  bottom 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.000 

.0027 

-.0832  .4111 

.7496 

.Old 

- . 0104 

.0624  ,3208 

. 15.1 1 

.020 

- .0477 

.0272  .2353 

.091  0 

.040 

.0150  .0188 

.050 

. 1059 

.0764 

.069 

.090 

. 1044 

.0811 

. 0771 

.086 

-.0199 

-.0602 

-.0679 

-.1773 

- . 1502 

-.7628 

-.1079  -.1005 

-.0577 

-.2739  -.3061 

-.3613 

-.3438 

-.4063  -.4528 

-.3746  -.2026 

17\ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.8730 

.7800 

.8870 

.9720 

.7199 

.7164 

.7076 

, 1493 

.0575 

. 1520 

.2903 

.0039 

.1336 

.1614 

. 1965 

. 0746 

. 1509 

.2090 

. 1625 

1 


f. 

DATE  20  OCT  75 

iABlA  - 

PRESSURE  SOURCE 

DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED! 

ALPHAOt  51 

• 1 

116  BETAO  ( 11 

- -6. 171 

SECTION  1 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730 

.7800  .8970 

.9720 

X/GU 

1 

,:09>» 

-.0932 

. ISO 

.2121  i2901 

.3151  .2458 

.157 

,1490 

, 163 

.0305 

V 

.177 

. 1982 

.229 

.0576 

ijV', 

.246 

.2301 

f 

.250 

.3443  ,3471 

.3291  .2413 

?■ 

.274 

.3199 

1 

.345 

.0957 

t 

-362 

.0000 

1- 

.390 

.3540 

i. 

.400 

.4291  .3092 

,.2477 

c. 

.402 

,4396 

.418 

k 

i-; 

.497 

.3047 

.503 

.0278 

.550 

,3646  ,2744 

>: 

.565 

. 

.4163 

1: 

.EDO 

.0862 

t 

,637 

.4472 

t: 

.650 

.0858 

?■ 

.670 

-.0045 

.700 

.5154 

.0109 

.725 

.0002 

jt 

.730 

1- 

.750 

.0462  .0348 

.760 

-.0980 

.775 

.0847  .138:1 

.798 

1972 

.808 

-.0711 

.834 

-.3186 

.839 

-. 1807 

.850 

-.1498  -.1508 

-.1691 

.857 

-.2895 

.862 

-.2269 

.865 

-.1919 

.879 

-.2720 

T 

.900 

-.3004 

-.3550 

-.2063 

.905 

-.4406 

.919 

-.4020 

.950 

-.4704  -.3763 

-.3307 

.953 

-.5068 

.955 

-.5018 

.965 

-.4347 

-.2831 


■,7035 


liRETL  1 1 1 


pace: 


8H0 


i 

j 

! 


DATE  SO  QCT  73 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  em 


ALPHAOC  3> 
SECTION  t 
Y/BM 

X/GW 

1.Q00 

ALPHAOt  5:> 
SECTION  t 
V/BW 

x/cw 
.000 
. oi'd 
• OSO 

.ovo 

.050 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

,750 


ARGl 1-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WINC  0OT. 
- l.tl'6  BETAO  { 1)  - -6.171 

DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  .8670  .9720  l.OOOO 


-.3314 


-.3613 


■ 1.120  8ETA0  ( 2)  - -2.081 


-.5324 


1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.1017 

-.0927 

.3603 

.6737 

-.0982 

-.0666 

.3329 

.1386 

-.mo 

-.0879 

.2804 

.0990 

-.0872 

. 150!1 

-.0537 

.0889 

.0771 

.0541 

.0089 

-.1310 

. 1685 

.1853 

. 1294 

-.0884 

.0834 

.2215 

.2198 

.0000 

.2583 

.34:05 

,3672 

.2289 

.344! 

.3415 

.3225 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6429 
.0183 
. 031  d 

.6091 

-.0175 

-.0577 

.6318 
. 1843 
. 0743 

,0666 

.1345 

-.0236 

.0047 

. 1434 

,1120 

. 1321 

.3022 

.2125 

. 1025 

,3100 

.3009 

.2071 

,0552 

,3590 

,2157 

.2443 

.0406 

-.0091 

-.0153 

.0581 

-.0608 

.0169 

.0032 

I .0000 


-.3438 


-.7427 


tRETL 1 1 J 


DATE  aO  OCT  75 


lAdlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULAUON 


PAGE  5HS 


ARC 1 1-0 19  1A81  UVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 


ALPRAOt  5» 

• 1.180  BETAO  ( 8) 

■ -8.081 

SECTION  ( 

IlLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

y/BW 

.,2990  .36H0 

.4570 

.5340 

.6730 

.7300 

.8870 

X/GU 

.760 

- . 1398 

f? 

.775 

.0391 

. 1061 

s, 

.798 

-.8811 

(.■ 

.808 

-.1800 

r' 

.83<* 

-.,5576 

i 

.839 

-.  1773 

f. 

.850 

-.1818 

-.1810  - 

.1989 

.857 

- . 3089 

.86a 

.865 

174H 

1 

.879 

-.8885 

.900 

-.3863 

-.3509 

-.8358 

e; 

.905 

-.4443 

1 

.919 

-.RS85 

$ 

.950 

-.4054 

-.3900  - 

,3498 

K 

.953 

-.5089 

r- 

h: 

.955 

-.5188 

.965 

-.^336 

K 

1 

1 .000 

-.3857 

-.4101 

-.5047 

i 

AtPHAOr  5) 

- 1 . 138  BETAO  ( 33 

- 8. 

044 

b. 

0 

SECTION  ( 

1 1LEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

i; 

y/BM 

.8990  .36R0 

.4870 

.5340 

.6730 

.7900 

.8970 

X/CH 

Sf 

.000 

-.8358  -.1409 

.3419 

.5875 

.5450 

.5889 

.5145 

.010 

-.8169  -.1850 

.3615 

.1955 

.0381  - 

.0034 

.0398 

.oao 

-.8138  -.0998 

.3383 

. 1878 

.0486  - 

.0898 

-.0619 

.OMO 

-.0739 

.8380 

.050 

-.0755 

.0938 

.0015  - 

.0034 

,0388 

ti 

5- 

.069 

.080 

.0976 

.081 

. 1404 

.086 

.0930 

.09>» 

-.8009 

y. 

. ISO 

. 1 189 

.0935 

.0799 

.8437 

»c 

.157 

|l'. 

.163 

. 1858 

.177 

. 1484 

H 

.889 

-.130? 

t 

.8^G 

.1'47H 

E 

.850 

.1434 

. 1438 

.8756 

.1733 

■ 

.87H 

.1705 

DATE  20  OCT  79 


lAeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  8H3 


ARCH -019  lABl  UVAPtELHL  SEALED)  LETT  MINO  60T. 


(RETLin 


ALPHAOf  5) 

- 1, 

135  BET AO  ( 31 

- 5. 

,044 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

MIND  BOTTOn 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.5990 

.3640  .4570 

.5340 

.6730  ,7800 

.8970 

,9750 

1 .0000 

X/CW 

.3H5 

-.0089 

.363 

.0000 

.390 

. 1988 

.HOO 

.5190 

.5946 

. 1567 

.Hoa 

.5019 

.MIB 

-.4388 

• »*97 

. 1761 

.503 

-.0718 

.550 

.5070 

. 1726 

,565 

.1779 

.600 

-.0171 

.637 

. 1579 

.650 

-.0110 

.670 

-.1546 

.700 

.1557 

-.0914 

.755 

- . 1 355 

.730 

-.7704 

.750 

, 

-.0559 

-.0565 

.760 

-.5486 

.775 

- .0864 

.0109 

.798 

-.5765 

.608 

-.5009 

.63«t 

-.1965 

.639 

14B7 

.850 

-.2716 

-.5535  -.5595 

.857 

-.305B 

.665 

-.3015 

.865 

-.5006 

.879 

-.31115 

.900 

-.58H9 

-.4153 

-.5896 

.905 

-.4351 

.919 

-.4105 

.950 

-.5545 

-.4260  -.4160 

.953 

-.5065 

.955 

-.3651 

.965 

-.5975 

1 .000 

-.5345 

-.4457 

-.4168 

DATE  50  OCT  75 


ALPHAOX  51 


1 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11 -04 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED J LEFT  WINS  BOT. 
, mi  BETAO  t 41  - 6.158 


PAGE 


(RETLin 


SECTION  ( IVLEFT  MING  BOTTOM 
Y/BW 


X/CH 

.000 

.010 

.OPO 

.040 

.050 

.069 

.080 

.08:1 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.£P9 

.£46 

.£50 

.£74 

.345 

.365 

.390 

.400 

.40£ 

.418 

.497 

,503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.634 

,839 

.850 

.857 

.86£ 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.£990 

,3640 

.4370 

,5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9730 

- . 3608 

-. 1634 

.3548 

,5570 

.4915 

.4674 

.4515 

-.0591 

-.3117 

1634 

.3514 

.£618 

.0509 

.0374 

.0868 

-.£485 

-.0906 

.3418 

. 1777 

.0603 

. 01 18 

.0003 

-.0013 

-.0575 

.3776 

- . 53ee 

.1379 

.0£3£ 

.0303 

.0604 

-.0083 

.1318 

. 1961 

.0945 

-.££40 

.1819 

.1737 

. 1379 

. 1 160 

. 1095 

.1368 

-.0351 

-.0340 

.1748 

.1807 

. 1586 

.139£ 

. 1649 

.1343 

-.0693 

.0000 

.£073 

. 16£1 

.3015 

. 1057 

. 1917 


. 1304 


.0736 


.0898  .09S4 


.0716 


-.0750 


-.0786 


.03B3 


■.£147 


-.IBat 


-.1330 


-.1863 


-.5185 


.8006 


-.UE£ 

-.1596 


-.1481 

1404 


-.0843  -.0651 


-.£504  -.5788 


-.1310  -.1144 


.3130 


-.6170 


844 


-.£658 


-.3689 


DATE  80  OGT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  8V5 


ALPHAOt  5) 


ARC! 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  Ml NO  BOT. 
I.IHI  BETAO  ( m • 6.158 


SECTION  < liLEFT  Ml NO  BOTTOM 


.8390  .36H0  .H870 


X/CM 

.865 

.879 

,900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

i.doo 


-.8118 

-.8837 


-.8567 


-.8563 

-.8963 

-.89m 


-.3376 

-.3‘l79 


l.OOO  -.8001 

ALPH'jt  61  - 3.8T7  BETAO  [ IJ 

SECTION.  ( DLEFT  MINO  BOTTOM 


CEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8970  .9780  I. 0000 

-.3899  -.3517 

-.3965  -.3956  -.4607 

-.3485  -.3155 

- -6. 163 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

-8870 

.9780 

c'i_ 

? 

X/CM 

1 

.000 

.0091 

-.0090 

.4073 

.7609 

.7553 

.7467 

.7065 

.0794 

p 

.OlO 

.0088 

.0839 

.3913 

.3318 

.3174 

.4413 

.5088 

I; 

.080 

-.0847 

.0065 

.3558 

.8178 

.5990 

.3579 

. 3831 

.1790 

f- 

.040 

.0095 

.8689 

.050 

,1178 

.8109 

.5589 

.3830 

.3546 

1 

.069 

. 1764 

h 

.080 

,5848 

1 ■ 

.081 

.8381 

1 

.086 

.0666 

4 

.094 

-.0668 

. 150 

.8978 

.3558 

.3711 

.3159 

£ 

. 157 

. 1536 

i- 

.183 

.07:17 

r ' 

.177 

.8730 

ft 

.889 

.0475 

s 

?. 

.846 

.8457 

.850 

.3871 

.3987 

.3679 

.8836 

ill 


.4445  .4055 


.3715  .8949 


-.4411 


DATE  20  OCT  79 


IASI  A - n^SSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S^6 


ARGU'D  1 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LETT  MIND  B07 


(RETLIU 


ALPHAOt  61  • 3vgV7  SETAO  t 1)  - -B.I63 


SECTION  I 1 1LEFT  MIND  BOTTOM 


Y/BM 

.asgo 

.SBtO 

.*<870 

.5340 

X/CW 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.755 

.730 

.750 

.5350 

.VSH9 

.H571 

. 0184 

.760 

-.0897 

.775 

.798 

.808 

-.1891 

-.0574. 

,0978 

.83^ 

-.8888 

.339 

-,mo8 

.850 

-.1376 

.857 

-.8716 

.86? 

.865 

- . ISGS 

.873 

.900 

.905 

-.8831 

-.8360 

-.4085 

-.3137 

.919 

.950 

.953 

-.3865 

-.4781 

-.4599 

.955 
.965 
1 ,000 

-.IIHS 

-.VSI 1 

-.3080 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  ,7800  .8870  .9720  1.0000 

.0789 

.0998 

-.0089 

.0191 

-.7BS9 

.0588  .0639 

. IHSH 

-.1377  -.1578 

-.5  mo 

-.1987 

-.3699  -.3178 
-.333^  -.5660 


ALPHAOf  6)  - 3. ate  BETAO  ( 81  • -V.llH 


SECTION  f DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

,3640 

.4870 

. 5340 

,6730 

.7800 

.8670 

.9780 

X/CW 

.000 

-.0394 

-.0778 

.3708 

.7859 

.7108 

.7080 

.6668 

.0380 

.010 

-.0386 

- ,0474 

.3849 

.3183 

.8657 

.3739 

.4605 

.080 

- . 0567 

-,0484 

. 3655 

. 1961 

.5491 

.2984 

.3417 

.1371 

.040 

.050 

.069 

,0489 

-.0474 

,8195 

. 1843 

.8055 

.5756 

.3198 

. 1406 

.080 

. 1958 

.081 

.086 


- . 0i08 


5301 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  • PRESSURE  SOURCE  DATA  TAPULATION 


PAGE  BHl 


ARCM-01'9  1A8I 

1 LVAPdELlHL  SEALE01  LEFT  WING 

ALPHAOt  6) 

■ 3,218  BETAO  ( 2) 

■ “4, 

.114 

SECTION  < 

1 l.LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

,2990  .3640  ,‘♦270 

.5340 

,6730 

,7800  .8870 

,9720 

1 .0000 

X/GW 

..09H 

-.tool 

I 

. T50 

.2504 

.3115 

.3390  .2880 

S’. 

. 157 

. 1216 

5; 

• ves 

.1362 

L'’ 

. Ill 

.2378 

1 

.3sa 

.0036 

f 

.SHE. 

.2355 

i''. 

.£50 

.3399 

. 3554 

3463  .2576 

1 

.£7<4 

.3134 

k 

.3>t5 

.0733 

.3GS 

.0000 

.390 

.3424 

.too 

.4079 

. 3843 

.2405 

'f 

.*♦02 

.4140 

f. 

.ms 

-.4779 

j- 

.H97 

.3002 

«t 

r. 

.503 

.0120 

¥* 

.550 

.3479 

.2571 

s 

.565 

.3895 

i- 

a.. 

.600 

.0587 

?■ 

.637 

.4118 

X 

.650 

« 

0793 

1 

.670 

-.0375 

,700 

,4716 

,0021 

it' 

.785 

-.0090 

t 

.730 

-.7816 

1 

.750 

0351  .0441 

.760 

-.1163 

1 

.775 

.0729 

.13110 

«. 

.793 

-.2012 

.BOB 

-.097? 

.63H 

-.258? 

I 

.839 

- . 165? 

.850 

-.1562 

-.1588 

1757 

{ 

.857 

- .2959 

.862 

-.2371 

r 

.865 

-.1468 

f. 

.879 

-.£682 

F' 

.900 

-.2924 

-.3282 

-.2190 

ff 

.905 

-.4364 

.919 

- . 3988 

.950 

-.4685 

-.3851 

3339 

1 

.953 

- .4958 

.955 

-.4918 

fi 

k 

.965 

-.4087 

. 

(REVLin 


t 

i 


\ 


h 

1 

1 


> 


! 

I 


I 


5 


DATE  30  OCT  IS 


tAOlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOC  BHO 


ALPHAOC  6)  - 3.318  8ETA0  ( 3>) 


SECTION  ( DLEPT  MINO  BOTTOM 
y/ew  .£990  .36»»0  .‘♦£70 


K/CM 

1 .000 

-.2380 

ALPHAOI  6»  ■ 

3.833 

BETAO  « 3) 

SECTION  t MLETT  MING  BOTTOM 


1' 

Y/BW 

.3980 

.3640 

.4870 

5; 

V 

X/CM 

.000 

-.1693 

-.1:986 

.3481 

i 

,010 

-.1808 

-.1593 

.4023 

.030 

-.0759 

-.0937 

.3981 

.0‘fO 

-.04SE 

.8906 

.oso 

-.0589 

J- 

.089 

a 

.080 

i 

.081 

.8094 

.086 

.0546 

K 

.084 

-.0743 

.150 

i' 

,157 

.163 

.8387 

1 

. 177 

.8055 

j‘ 

.339 

-.0993 

.346 

. 1683 

.850 

5 

K 

,874 

.8318 

.345 

.368 

.0000 

I 

.390 

.859? 

1 

.400 

.408 

.8919 

i 

.418 

\- 

5 

.497 

.8369 

h 

.503 

.550 

.S&5 

.8608 

.600 

.637 

.8574 

1- 

.850 

5 

.670 

I' 

.700 

.8846 

1 

.785 

.730 

.750 

I 

r 

3- 


ARCn-019  tA8l  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 

-4.  i m 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

t . 0000 

-.3804 

-.5680 

« — 

.018 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9780 

1.0000 

.6331 

.3444 

.8359 

.6149 

.8358 

.8046 

.6008 

,8731 

.8154 

.5859 

.3911 

.8776 

-.0467 

.0567 

.1987 
. 1889 

. 1378 

.1834 

.8693 

.0786 

. 1898 

.8048 

.8668 

.8468 

.0618 

.8384 

-8790 

. 3045 

.8137 

.0818 

.3078 

.3339 

. 1991 

-.0356 

-.5646 

.8669 

.8157 

.0384 

. 0193 

-.0666 

-.0450 

.0766 

-.0155 

-.0054 

-.8148 

tRETLl I J 


lABilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 


PAGE  BH9 


DATE  20  OGT  75 


ARGIt-019  IASI  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  MlNO  SOT.  (RETLIU 

ALPHAOt  6)  - 3.223  CtrAO  ( 3)  - -.012 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,t  720 

X/GW 

.760 

- . 1990 

.775 

.798 

-.2536 

-.0262 

.0696 

.808 

.834 

.839 

.850 

-.1657 

-.  1613 

-.IB3B 

-.2266 

-.2151 

-.2200 

.857 

.862 

.865 

.879 

-.1685 

-.2962 

-.3033 

-.2858 

.900 

.905 

-.3007 

-.4319 

-.3863 

-.2626 

.919 

.950 

-.4234 

-.5125 

-.41110 

-.3832 

.953 

-.5142 

.955 

.965 

1.000 

-.3484 

-.4599 

-.2534 

-.4319 

-.5753 

ALPHAOt  6)  « 3.229  BETAO  ( «♦) 

SECT  ION  ( IlLEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YABW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.800 

-.3160 

- .2257 

.2572 

.5587 

.5290 

.5782 

.5180 

-.1309 

.010 

-.2674 

-.2037 

,3345 

-3324 

.2404 

.3639 

.3618 

.020 

-.1999 

-.1001 

.3418 

.2343 

.2153 

.2923 

.2691 

-.0189 

.040 

-.0436 

.2640 

.050 

-.1267 

.1883 

.1553 

.2432 

..2525 

.069 

.0077 

.080 

. 1715 

.081 

.1952 

.086 

.1284 

.094 

-.2102 

.1700  .2t71 


.22E3  .2198 


-.0607 


.2152 
. 1925 


1929 


.2093 


.2019  .2mH  .2R28 


1727 


.0042 


MCC;  850 


OME  eo  OCT  T9  1A81A  - nUESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARGlt-Otg  lABt  LVAPtELML  SEALEOl  LEFT  UINO  BOT. 

ALPMAOC  6)  • 3.989  BETAO  ( H)  - 

SeCTIGM  f ntEFT  MtNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.8^0 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/(^ 

.5*5 

.368 

.390 

.»I00 

.>♦08 

.418 

.0000 

.2366 

.8256 

.8248 

.8576 

.^97 

.503 

.8076 

f; 

.550 

. 1499 

.1384 

.565 

. 1266 

l 

.600 

i 

,637 

. 1 158 

1 

.650 

f 

.670 

.700 

.785 

.1804 

-.1740 

-.1817 

.730 

.750 

] 

.760 

-.2044 

; 

.775 

.798 

.808 

-.0986 

-.1831 

-.1187 

-.0184 

\ 

.B3H 

-.18V9 

.839 

- . 1495 

.850 

-.8457 

-.8649 

,657 

-.8675 

.668 

.865 

-.1880 

.879 

-.8497 

.900 

-.8190 

-.3665 

,905 

- , 3594 

.919 

-.8795 

.950 

-.4488 

-.4148 

I: 

.953 

-.3088 

1" 

.955 

.965 

1.000 

-.8383 

-v8S33 

-.1769 

-.8579 

.IH^B 


-.0382 


-.0368 


-.0386 


-.0833 


‘.1363 


-.^BB 


.0681  -.0586 


-.8388 


-.3886 


-.3139 


-.H887 


IRETUll 


• *iow*P*  .<  w ‘ 


DATE  eO  OGT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASWLATION 


PAGE  851 


ARC! 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED 1 LEFT  WING  BOT.  (RETLIl) 


ALPHAOr  6)  > 3.Eae  5ETA0  t 5)  - 6.167 


SECTION  I ULErr  MING  BOTTOM 


DEPfcNQENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/GH 
.000 
.010 
.030 
.040 
.050 
. 069 
.OBO 
.081 
.086 
.OSH 
,150 
.157 
. 163 
.177 
.BB9 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.634 
.839 
.650 
.857 
.862 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

-.4034 

-.2247 

.2064 

.5376 

.5193 

.4936 

.4653 

-.1754 

-.3479 

-.2486 

.3058 

.3275 

.2126 

.2734 

.3030 

-.271 1 

-.1213 

.3362 

.24 15 

. 1951 

.2188 

.2151 

-.0617 

-.0748 

.2889 

-.2147 

.1999 

.1385 

. 1660 

.2145 

-.0316 

. 1847 

.2265 

. 1 128 

-.2131 

.2007 

.2038 

. 1901 

. 1843 

. 1959 

.1929 

-.0326 

-.0279 

. 1966 

.2082 

.1996 

.1862 

.2098 

. 1480 

-.0652 

.0000 

.2283 

.2031 

. 1847 

.2138 

. 1 160 

.2034 

.OBilS 

.0902 

.0936 

.0814 

-.0698 

-.0621 

-.1173 

-.1709 

.0492 

-.1564 

-.nil  -.0913 

-.1133 

-.0714  -.0507 

-.0994 

-.1223 

-.1959 

-.1526 

-.2082  -.2506  -.2971 

-.2279 


I. 0000 


-.6744 


-.8510 


-.3564 


DATE  20  OGT  75 


PAGE  Q5S 


IA01A  - PRCSSySE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11 -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLl t ) 

ALPHA© ( 61  • 3.656  8ETA0  t 5)  - 6.167 


SECTION  1 ULEFT  WING  BOTTOM  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/ew 

.865 

-.5005 

.079 

-.5258 

.900 

-.sue 

-.3043 

.905 

-.3120 

.319 

-.C752 

.950 

-.3711 

.953 

-.3277 

,955 
.965 
I . 000 

-.5415 

-.5746 

-.1694 

.6730  .7800  .0870  .9780  I. 0000 

-,3Hm 

-.3H80  -.mt37 

-.2H0H  -.*+197 


ALPHAOI  7>  - 5.350  BETAO  t I)  - -H.097 


SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5990 

.3540 

.4570 

x/cw 

.000 

-.0553 

-.1173 

.4161 

.010 

-.0593 

-.0768 

.4845 

.050 

-.0ll'40 

-.0516 

.4644 

-040 

.050 

.069 

.0700 

-.0458 

,3522 

.OBO 

.081 

.5530 

.086 

. 1655 

.094 

^.0902 

.150 

.157 

.163 

.3114 

.177 

.229 

.546 

.0132 

.2233 

.5530 

.250 

.574 

,30.13 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3350 

,mio 

.402  .3955 

.418 

.497  .5390 

.503 

.550 


,5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9750 

,6777 
.4775 
. 3614 

.7156 
.4486 
. 3978- 

.7103 

.5482 

.4453 

,6333 

.5871 

.4824 

-,0811 

.0954 

,2875 

.5577 

. 3178 

.3792 

.4155 

.1340 

.2853 

.3470 

.3813 

,3410 

. 1299 

.3370 

.3600 

, 3654 

.5908 

.0846 

.3861 

.3945 

.2588 

.3269 

.5655 

.0254 

1 .0000 


'.5B9Q 


I A0tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  853 


DATE  eo  OCT  75 


ARCU-019  lABt  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BGT.  CRETLIU 


ALPHAOC  7)  - 5.320  BETAO  ( 1)  - -L.og7 

SECTION  t DLEFT  WINO  BOTTOM  GEPENGENT  VARIABLE  CP 


BM 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CU 

.565 

.3603 

.600 

.637 

.3858 

.850 

.670 

.700 

.4471 

.725 

-.0126 

.730 

.750 

.760 

-.1266 

.775 

.0617 

.79B 

-.2128 

.808 

-.0930 

.834 

-.1768 

.839 

1292 

.850 

-.1593 

.057 

-.2938 

.862 

.865 

-.  1583 

.879 

-.2349 

.300 

-.2811 

-.3351 

.905 

-.4187 

.919 

-.3794 

.950 

-.4624 

.953 

-.4744 

.955 

-.4523 

.965 

-;.36B6 

1 .000 

-.2147 

.6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 

.0748 

.0838 

-.0202 

.0031 

-.8071 

.0569  .0558 

. 1332 

.IH63  -.1641 

-.2240 

-.2074 

.3812  -.3426 

.3185  -.5845 


ALPHAOt  7)  - 5.323  BETAO  f 2)  - -2.054 

SECTION  < IILEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CH 

.000 

-.1324 

-.1986 

.3568 

.010 

-.0907 

-.1473 

.4551 

.020 

-.0519 

-.0977 

.4557 

.040 

-.0809 

.3553 

.050 

.8128 

.069 

.080 

.001 

.086  .1 128 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.6632 

.6667 

.6570 

.5980 

-.1091 

.4679 

.4112 

.5072 

.5563 

.3503 

.3635 

.4055 

,4526 

.0564 

.2824 

.2809 

.3440 

,3933 

.1016 

.2447 

1 . 0000 


.2502 


DATE  30  OCT  75  IA81 A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAaOLATl ON 

ARC  11-01-9  lABl  LVAPtELHL  SEALED1  LEFT  W.INO  BOT. 
ALPHAOf  7J  5.353J  BETAO  t S'l  - -^,05^ 

SECTION  ( I lUEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  654 


(RETLII) 


Y/BW 


x/cw. 

.094 
• . 1-50 


.3390 

-.07B3 


.3640  .4370 


.157 

. 163' 

.3979 

.177 

.3409 

.339 

-.0341 

.346 

,3073 

.350 

.374 

-3751 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.3995 

.400 

.403 

.3467 

.418 

.497 

.2593 

.503 

.550 

.565 

.3151 

.600 

,637 

.3349 

.650 

.670 

.700 

.3855 

.735 

.730 

.750 

.760 

-.1493 

.775 

.730 

-.3400 

.808 

-.1180 

.834 

-.1831 

.839 

-.1543 

,850 

.057 

-.3017 

.863 

.865- 

-.1552 

.879 

-.3666 

.900 

-.2873 

.905 

-.4260 

.919 

-.3933 

.950 

.953 

- .4835 

.955 

- .4459 

,965 

-.3550 

.5340 

,6730 

.7800 

.2577 

.3066 

. 3563 

.3014 

.3385 

.3483 

.3477 

.3634 

.2998 

,2449 

.0655 

.0354 

-.0176 

.0370 

.0357 

.1089 

. 1849 

-.1745 

-.1857 

.3570 

.4899 

-.4053 

-.3588 

.8870 


.3339 


.3748 


.3413 


.9730  I. 0000 


. 1039 


.0593 


-.6293 


.0586 


.0361 


.0035 


- .0433 


-.8359 


.3496 


-.3373 


DATE  ao  OCT  75 

ALPHAOC  75  • 5 

SECTION  { 1 5 LEFT 

Y/BM  .0990 

X/CW 
1 .000 

ALPHAOC  75-  5 

SECTION  < ULEFT 


IA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  IA0I  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WINO  BOT. 
,303  BETAO  ( ai  - -a. OS'* 

WING  BOTTOM  OEPENQENT  VARIABLE  CP 

.3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870,  .8730  I .0000 


PAGE  S55 


tRETLM) 


-.3100 

.335  BETAG  t 3!  - 
WING  BOTTOM 


-.3336  -.5605 

.003 

QEPENGENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

t'' 

.000 

-.1734 

-.3776 

.3835 

.6086 

.6188 

.6103 

.5566 

1600 

. 010 

-.1097 

-.3166 

.4083 

.4597 

. 391 1 

.4698 

.5300 

.030 

-.0596 

-.1039 

.4333 

,3493 

. 3441 

.3753 

.4304 

.0084 

.040 

-.0633 

.3417 

.050 

-.0503 

.3744 

.3587 

.3034 

.3698 

1 

.069 

.0559 

i ^ 

.080 

.3388 

f 

.001 

.3493 

.086 

. 1370 

?• 

.094 

-.0763 

L 

.150 

.3334 

.3749 

.3343 

.3985 

. 157 

.0648 

j' 

. 163 

.3645 

j 

. 177 

.3300 

1'; 

.339 

-.0334 

1 

.346 

.3068 

?■ 

.350 

.3617 

.3879 

.3335 

.3475 

3 

.374 

.3493 

f. 

.345 

.0355 

k 

.363 

.0000 

r;- 

.390 

.3695 

.400 

.3957 

.3306 

.3148 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.735 

.730 

.750 


.3406 


.3870 


.3364 


.3453  .3098 


.3400 


.0406 


.3715 


-.0071 


-.0464 


-.6505 


.0318 


-.0388 


-.0769 


.0086  .0103 


-.8378 


DATE  ao  OCT  75 


I AS  I A - Pf«:SSURE  SOURCE  DA  TA  TABULAT  IOM 


PACE  Q56 


ARC  11-019  Uei  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MIND  BOT,  Cl^TLlI! 

ALPHAGT  7!  • 5.335  «TA0  t 3J  ■ .003 

SECTION  ( ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .3990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7600 

.8070 

.9780 

1 .0000 

1 

X/CH 

.760 

-.81183 

-.0385 

.775 

.0687 

.798 

-.8398 

.BOB 

-.1587 

h 

r- 

.B3>1  - . 1519 

.839 

.850 

-.1:804 

-.8814 

-.8069 

-.8084 

.,857 

.863 

.865  -,16Vt 

.879 

-.c7l5 

-.8676 

-.8766 

.900  -.aee7 
.905 

-.3965 

^.3773 

-.8539 

p 

P- 

.919 

.950 

-.3864 

-t4970 

-.4089 

-.3988 

i 

: 

1 

t. 

.953 

.955 

.965  -.6601 

-.3389 

-.4880 

i.poo 

-.1959 

-.305B 

-.5749 

5- 

1 

\ 

ALPHAOt  7!  • 5 

.383  BETAO  t 4) 

- 8.067 

SECTION  t DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 

Y/SN  .8990 

.3640 

,4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

1 .0000 

ii 

r 

X/CW 

1 

.000  *.^^55 

-.3888 

.8503 

.5713 

,5787 

.5696 

.5193 

- . 1996 

I: 

.010  -.16MH 

-.8491 

.3681 

.4488 

,3740 

.4358 

.4799 

. 2 

[■ 

.080  1050 

-.0971 

.3895 

.3357 

.3875 

.3468 

.3888 

-.0333 

i 

.0«»0 

.050  -.0956 

-.0519 

.3141 

.8808 

.8446 

.3717 

.3368 

k 

} 

i 

i 

.069 

. 

. 0 169 

j; 

.080 

.8841 

i 

• 

.081 

.8306 

\ 

.086 

.1538 

\ 

i,- 

.09H  -.0913 

.150 
.157 
. 163 

.8346 

.8196 

.8446 

,8770 

.8781 

.0304 

1 

. 1.77 

.889  -.0631 

.848 

.1958 

.8188 

f 

.850 

.8386 

.8436 

.8075 

.8188 

; 

.874 

.8881 

i 

L 


( 


DATE  ao  OGT  TS 


1A81A  - PRESSURE  SQURCC  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALEDI  LEFT  MING  BOT. 


PAGE  857 


(RETLl I ) 


ALPHAOi  71  ■ 5,333  BETAO  ( • 3.067 


SECTION  ( I ILEFT  MING  BOTTOM 


Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

X/CM 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.3473 

.400 

.3431 

.408 

.3549 

.416 

.497 

.3300 

.503 

.550 

.1746 

.565 

. 1706 

.600 

.637 

.1696 

,850 

.870 

.700 

.1797 

.735 

-.1408 

.730 

.750 

,760 

-.3633 

.775 

-.0945 

.798 

-,3SK 

,808 

-.1738 

.834 

-.1819 

.839 

-.  1866 

.850 

-.8547 

.857 

- .3694 

.863 

.865 

-.1854 

.879 

-.3599 

,900 

-.3383 

-.3949 

,905 

-.3883 

,919 

-.3815 

.950 

-.4794 

.953 

-.8003 

.955 
.965 
1 .000 

-.3307 

-.1754 

-.3060 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  ,8870  .9780  1,0000 

-.0045 

,8890  . 1836 

-.6888 

-.0460 

. 161 1 

.0015 

.0037 

-.0838 

-.0871 

-.8435 

-.0300  -.01,97 

.0347 

-.8331  -.3358 

-.8837 

-.3643 

-.4107  -.4049 

-.3470  -.4678 


DATE  OCT  75  lA0tA  r-  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIGN 

ARC  11-01,9  ]A8l  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  WtNO  BOT. 
ALPHAOI  71  - 5.355  BET AO  ( 5)  ■ H.155 

SECTION  ( 11 LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  0S8 


IRETLI I ) 


i 

Y/BM 

.5990 

.36R0 

.R270 

.53R0 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CM 

.ODD 

-.3550 

-.3016 

. J983 

.5085 

.5521 

.5601 

.R912 

-.2424 

. 010 

-.233R 

-.,5R55 

. 3075 

.R115 

.3816 

.R787 

.R8&R 

.050 

-.1RB3 

-.1055 

. 3361 

.3185 

• 3R 19 

.3982 

.3930 

-.0756 

.QRd 

-.0619 

.27R7 

r 

.050 

-.1r5R 

.2566 

.2689 

.3167 

.3349 

1 

.089 

-.0171 

?. 

.080 

.2290 

L 

.081 

.,B17R 

.006 

.1305 

f: 

• 09R 

1375 

f 

. 150 

.2523 

.2730 

.5761 

.5591 

S'. 

. 157 

.0029 

L 

'i 

. 163 

.SIRS 

* 

. 177 

.2158 

.559 

-.0576 

1 

,SR6 

. 1892 

k 

.,55  b 

.2337 

.2513 

.2675 

. 1968 

.27R 

.2238 

t. 

.345 

-.0301 

t- 

.362 

.0000 

1 

.390 

.2RR3 

.HOO 

.519R 

.2486 

. 1565 

.ROB 

.Ha 

.*♦97  ,ai83 

.503 

.550 

.565 

.Ron 

.650 

.670 

.700  .1161 

.755 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.BOB 

,03R  -.1903 

.839 

.850 

.857 

.865 


-.70H6 


-.0836 
-.  1H13 


-.183R 

-.1117 

-.537R 


IB90  . 1 1 9B 


-.1586 


-.1155  -.0536 


-.oasR 


-.0595 


-.0806 


-.130H 


-.0BR7  -.ORgS 


-.5515  -.553B  -.S60R 


DATE  50  OCT  TO 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  859 


ARCH -019  lABl  LVAPfELHL  SEALED)  LEPT  WING  BOT. 
ALPHAOI  7J  - 5.355  BETAO  C 5)  - H.ieS 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


YA8W 

.5990 

.36H0 

.H570 

.5340 

X/CM 

.865 

-.1907 

.079 

-.5193 

.900 

.905 

.919 

-.1985 

-.5451 

-.5838 

-.3535 

.950 

.953 

- .54 10 

-.5655 

.955 

.965 

1.000 

-.5555 

-.5575 

-.1661 

DEPENDENT  VARIABLE  CP. 

.6730  .7800  .8870  .9750  t.OOOO 

-.3065 

-.3969  -.H513 

-.1757  -.5561 


tRETLin 


DATE  aO  OCT  75 


PACE  S60 


UeiA  - PRESSWE  SOURCE  DATA  TABUUATTOM 

ABCIl-0ili9  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


REFERENCE  DATA 

SREF  - eS90.0000  SQ.FT.  X«RP  - 

LREF  - IS97.0000  INCHES  VMRP  - 

BREF  - 1£97.0000  INCHES  2MRP  - 

SCALE  * .0300  SCALE 

ALPHAOi  l»  ■ '6.305  SETAO  ( U 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


976.0000  IN,  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  2T 


-H.079 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.081 
.086 
.094 
.150 
. 157 
.163 
. 177 
.589 
.546 
.550 
.£174 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.418 
.497 
,503 
.550 
.565 
.600 
,637 
.650 
.670 
,700 
.755 
.730 
.750 
.760 
.775 


.0010 


-.1348 


.0000 


-.0701 


-.0511 


.0449 


-.1044 


-.0908 


-.1790 


. 1033 


-.5150 


. 1435 


.5580 


“.5100  -.4084  -.4450 


.1595  .0497 


.5798 


.5487 


.5777 


. 0615 


.5505 


.0890 


.1487 


MACH 

ELV-ia 

RUDDER 


(RETL15)  ( 17  OCT 

PARAMETRIC  DATA 

1 .400  RN/FT  ■ 

8. COO  ELV-OB  • 

.000  SPDBRX  - 


Y/ew 

.5990 

.3640 

,4570 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9750 

x/cw 

.000 

.0436 

-.0411 

,5688 

,5919 

.5196 

.4857 

.4094 

-.4505 

.010 

.0534 

-.1057 

-.0573 

-.5459 

-.4155 

-.3041 

-.3007 

.050 

.0150 

- . 1688 

-.0589 

-.3841 

-.4597 

-.4800 

-.4935 

-.4781 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0955 

-.1755 

-.0)73 

-.4059 

-.3693 

-.4974 

- .5195 

-.5317 

-.4673 

-.3365  -.4305  -.4541  -.4656 


.4397 


-.5530 


-.4375 


-.3377 


-.8913 


-.5555 


-.3596 


-.ic39 


-.0607 


.0949  -.1315 


-.1980 


.1337  .1047 


75  ) 


5.550 

.000 

.000 


/ 

V.. 


DATE  50  OCT  75 


lABIA  - PRESSUP"  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  861 


ARC  11 -01 9 IA81  LVAPfELHL  SEALED?  LEPT  WING  BOT. 


IRETLIS) 


ALPHAOt  n 

* -6.305  8ETA0  1 1) 

- -4.079 

SECTION  ( 

1 ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.5990  .3640 

,4570 

.5340  .6730  .7000 

.8970 

X/CW 

.798 

-.1347 

.808 

-.0497 

.834 

-.5071 

.839 

-.0618 

.850 

-.0898  -.1155  -.1347 

.857 

-.5043 

.865 

.865 

-.1305 

.879 

- . 1794 

.900 

-.,5315 

-.5334 

1204 

.905 

-.3185 

. 919 

- .5995 

.950 

-.3518  -.2645  -.5494 

.953 

-.3785 

.955 

-.3847 

.965 

-.3644 

1.000 

-.3995 

- .2744 

-.3290 

ALPHAOf  1) 

» -6.588  8ETAO  ( 5) 

“ -2.056 

SECTION  t 

t ILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.5990  .3640 

.4570 

.5340  .6730  .7600 

.8870 

X/CW 

,000 

.0016  -.0565 

. 1975 

,5116  .4494  .4124 

.4253 

.010 

.0105  -.1031 

-.0968 

-.3129  -.4444  -.3395 

-.3393 

.050 

-.0559  -.0788 

-.1579 

-r.4410  -.4869  -.5066 

-.5125 

.040 

- . 0455 

-.0934 

.050 

^ . 1 1 9S 

-.4593  -.5139  -.5469 

-.5450 

-.5972 


.069 
.080 
. 091 
.088 

• OSH 

• ISO 
.157 
. 163 
.177 
.559 
.546 
.550 
.574 
.345 
.365 


- .0533 


-.0375 


.0000 


-.0791 


-.0109 


-.0539 


-.1963 


-.1601 


-.1376 


-.4256 


-.3736  -.4593  -.4668  -.4869 


-.5347  -.4081  -.4760  -.4477 


.9750  t.OOOQ 

-.4313 

-.4551 

-.3701 


-.3315 


-.5743 


■feiSifT' 


DATE  ao  OCT  73 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATTON 


PACE  S6S 


ARC! 1-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 


tRETLlS) 


5 ALPHAOC  1 ) 

• -6. 

288  BETAO  ( 2) 

• -2 

026 

: . SECrrON  [ 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

.5990 

.3640  .4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

x/cw 

• 

. 390 

-.0915 

^ .400 

.1212 

.0092 

-.2595 

.4  OS 

. 1268 

.418 

[ .497 

-.0855 

F .303 

!■  .550 

.2180 

.2334 

f .565 

. 1976 

1 .600 

-.1801 

f .637 

.2275 

i .650 

.1209 

i .670 

? .700 

.2078 

.0597 

i .755 

.0187 

* .730 

ii  . 750 

,0838 

-.1216 

1 .760 

-.0918 

i;  .775 

.0815 

.0655 

1 .798 

-.1709 

1 .806 

-.0734 

f .834 

-.1935 

.839 

-.0888 

I .850 

-.1274 

-.1305  - 

.1432 

.057 

-.2206 

.062 

r .865 

-.1488 

*:  .879 

1907 

.900 

-.2409 

-.2647 

-.1869 

^ ,905 

-.3336 

r .818 

-.3333 

i .950 

-.3713 

-.2909  - 

.2552 

r .953 

-.4033 

[ .353 

-.4096 

t .965 

-.3664 

r 1 .000 

-.4083 

-.2906 

-.3126 

-.eo6i 


-,Z77*t 


-.3431 


-.2024 


-.3025 


DATE  eO  OCT  75 

ALPHAGC  1)  - -6, 

SECTION  ( DLEFT 


1 A01 A - r-RESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  I 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BGT, 


RASE  863 


tRETLIS) 


373  BETAO  ( 31 
MING  BOTTOM 


.ose 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.0451 

-.0910 

. 1384 

.4424 

. 3738 

.3421 

.36E8 

-.2905 

.010 

-.0504 

-.1315 

-.1513 

“-3435 

-.4703 

-.3710 

‘*.3694 

.030 

-.0717 

-.100? 

-.3151 

-.4609 

-.5234 

-.5200 

-.5027 

-.2741 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1605 

- . 0765 

- . 1659 

-.4413 

-.4200 

-.5392 

-.4895 

-.4554 

-.2507 

.081 
.086 
.094 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.3SS 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857- 
.863 


-.0011 


-.1067 


.0000 


-.0501 


-.3195 


-.1305 

-.0438 

-.0708 

.0199 


1336 


-.3021 


-.1827 


-.0821 


.0968 


. 1292 


. 1449 


-.,312.1 

-a  123 


-.1307 

-.1011 

-.2407 


.2047  -.4999  -.4597  -.4489 


-.0509  -.2044  -.4075  -.3702 


.0889  .0135 


1 1620  .3082 


-.2769 


.0933 


-.0097 


.0274 


.0323  -.0645 


.0486  .0493 


-.1642  -.1494  -.1737 


-.3333 


-.2133 


-.3038 


-.1623 


-.3420 


-.3680 


- .3089 


-.3703 


date  ao  OCT  7S 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASyUATlGN 


PAGE  S6H 


ARCl 1*019  tA8I  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


(RETL13! 


ALPHAOf  U • -B.273  BETA©  ( 3)  - .02B 


SECTION  t 

1 »LEFt  WING  BOTTOM 

Y/8W 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

X/CU 

.865 

-.1089 

.879 

-.2242 

.900 

-.2918 

-.2973 

.905 

-.3438 

.919 

-.3621 

.950 

-.3906 

.953 

-.4255 

.^5 

-.4337 

.965 

-.3404 

1 .000 

-.4140 

ALPHAOt  n 

- -8.241  BETAO  ( 4J 

- 2 

SECTIGN  C 

tlLEFT  UINO  BOTTOM 

Y/ew 

.2990  .3840  .4270 

.5340 

x/cu 

.000 

^.1009  -.1248  .1219 

.3802 

.0:10 

-.1070  -.1401  -.0742 

-.3914 

.020 

-.1155  -.1267  -.0948 

-.4990 

.040 

-.1135  -.1991 

.050 

1913 

-.4492 

.069 

.080 

-.4511 

.OBI 

-.2222 

.066 

-.1490 

.094 

-.1031 

. 150 

-.2310 

. 157 
.163 

-.1101 

.177 

-.1160 

.229 

-.1428 

.246 

-.0784 

.250 

.0748 

.274 

-.0007 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0469 

' 

.400 

.0634 

.408 

.0905 

.410 

.497 

-.8176 

.503 

.550 

,0349 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7600  .6670  .9730  1.0000 

-.1683 

-.3096  -.3757 

-.3290  -.3939 

117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.3130 

-.5030 

-.5439 

.2783 
-.4009 
- . 4009 

.3066 

-.3887 

-.3544 

-.2141 

-.2104 

-.4907 

-.3950 

— .3i>0t 

-.2009 

-.4417 

-.4189 

-.3541 

-.1860 

-.2674 

-.3989 

-.3559 

-.1789 

.03^7  -.3237 

-.1476 


0349 


0469 


-.2076 


DATE  ea  OCT  75 


lAeiA  - PRESSUPE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  665 


ARC M ^019  lABI  LVAPiELKL  SEALED)  LEFT  WtNG  BOT.  (RETLl'S) 


ALPHAOt  n 

• >S. 

841  BETAO  t 41 

- 8 

.117 

SECTION  t 

IILEFT  MI NO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/DM 

.8990 

.3640  .4870 

.5340 

,6730 

.7800 

.8970 

,9780 

X/GH 

.SB5 

.0560 

.500 

-.3386 

.63^,^ 

.0746 

.660 

.0729 

.670 

-.3403 

.700 

.0408 

-.0058 

.725 

-.0606 

.730 

.750 

- 

, 0053 

-.0536 

.760 

-.1898 

.775 

-.0158 

.0171 

.798 

-.8581 

.909 

-.1325 

.83H 

>.8509 

.939 

1884 

.950 

-.1990 

-.1806  - 

.8006 

.957 

.852 

-.8268 

. 

-.4046 

.665 

-.8886 

.979 

-.8450 

.900 

-.8604 

-.3109 

1079 

.905 

-.3511 

.919 

-.3361 

.950 

-.4070 

-.3153  - 

.89% 

.953 

-.4318 

.956 

-.3598 

.965 

1.000 

-.8958 

-.3686 

-.3666 

-.8485 

ALPHAOl  1)  - >6.629  BETAO  I 5»  • ‘I,  ITH 


SECTION  i ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/CM 

.000 

-.1681 

-.1571 

. 1073 

.3281 

.8517 

.8374 

.8701 

- .8148 

VOID 

-.1635 

- . 1514 

-.0319 

-.4194 

-.4836 

-.3551 

-.3789 

.020 

1686 

-.1373 

-.1323 

-.4484 

-.4412 

-.3061 

-;3392 

-.8133 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.8885 

-.1313 

-.8407 

-.4831 

-.3734 

-.4249 

-.3073 

-.3349 

-.8093 

.066  -.12H7 


1 .0000 


.8133 


l 

f 


1 .0000 


DATE  ao  GCT  75 


IA9VA  - PRESSURE  SOimCE  DATA  TABULATION 


PACE  BG8 


ARC 1 1*01 9 lABI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MING  BOT, 


ALPHAOt  IJ 

- -e.aaa  betao  t 5> 

4. 

174 

SECTION  t 

MLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

T/8M 

.8990  .3640  .4870 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CM 

r 

• 094 

-.1546 

.150 

1758 

-.3888  -.3359 

-.3410 

.157 

. 163 

-.1479 

[. 

.177 

-.0797 

\c 

,aag 

-.1461 

,946 

-.0895 

,350 

.0586 

-.0304  -.3895 

-.3188 

i 

,^7^ 

.0438 

,345 

.368 

.0000 

.390 

.0756 

.400 

.0548 

.0867 

-.1170 

.4oa 

.0099 

r- 

,410 

t 

,497 

.0898 

.503 

f. 

.550 

.01 40 

-r.0140 

i; 

.565 

.0376 

.600 

-.8588 

i: 

.637 

.0408 

t 

.650 

.0663 

.670 

.700 

-.0198 

-.0316 

.735 

-.1360 

.730 

(. 

,750 

-.0816 

-.0887 

.760 

-.8665 

.775 

-.0718 

-.0168 

.798 

-.8180 

.008 

-.1585 

.834 

-.8530 

.839 

-.1653 

.850 

-.8175 

-.8049  -.8808 

.857 

-.8481 

.eea 

.065 

-.8447 

.879 

-.8684 

.900 

-.8557 

-.3195 

-.8179 

.905 

-.3460 

.919 

-.3139 

.950 

-.4089 

-;38Se  -.3167 

.953 

-.3919 

.955 

-.3831 

.965 

-.8758 

-.aoeo 


163*» 


-.3577 


-.9103 


-.3019 


DATE  SO  OCT  75  lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  IA61  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  HI NO  BOT. 

ALPHAOC  t)  - -S.SS9  BETAO  ( 5)  - 
SECTION  ( ULEFT  WINO  BOTTOM  DEPW'flDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  .eSCO  .3640  .4370  .5340  .6730  .7000  .8070  .9760  I. 0000 


A/CM 

1.000  -.3790  “,383B  -.18SE 

ALPHAOt  6)  • -4.196  BETAO  t 1)  - -6.158 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.1825 


Y/BM 

.6990 

.3640 

-4670 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9760 

X/CH 

.000 

.0836 

-.0163 

,3667 

.6653 

.6136 

.5033 

.*'907 

-.3150 

.010 

.0849 

-.0600 

. 0781 

-.1709 

-.30B4 

-.6351 

-.1867 

.060 

.0465 

-.1613 

,0373 

-.3069 

- . 3654 

-.4016 

-.4005 

-.4633 

.040 

.050 

.069 

-.0669 

-.0946 

. 0576 

-.3669 

-.3985 

-.4331 

-.4419 

-.3736 

-.1193 


-.6667 


.1330 

-.0047 


-.1947  -.3667  -.3699  -.3716 


-.16B4  -.2843  -.^09  -.3686 


-.3769 


.6493  .6665 


.3778  ,3334 


-.0017 


-.0406 


-.1858 


-. 1831 


,1633  -.0068 


-.1565 


DATE  ,20  OGT  75  i A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATfON 

ARC  1 1-019  I ASI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WINO  BDT. 


tftETUB) 


PAOE 


ALPHAO(  ei  • -‘♦.tga  betao  ( d - -e.  rss 


SECTION  ( ni-tTT  WHS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  ,£990  ,3BH0 


x/cu 


.760 

.775 

.790 

-.0995 

.808 

.834 

-.  ns4 

.B39 

-.0640 

.950 

.857 

.862 

-BBS 

-.1276 

.879 

- . 1448 

.900 

1970 

.905 

.919 

-.2SB9 

.950 

.953 

.955 

-.3646 

.965 

-.3413 

.000 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

-.0142 

, 1782 

.1896 

.0207 

-.1655 

-.0295 

-.0711 

-.liOilS 

-.2961 

-. 1905 

-.3591 

-.3252 

-.2694 

-.2:1 99 

-.3841 

- .2747 

8870  .9720  1.0000 


- . 1549 

-.MSB 


-.3337 


ALPHAOt  £»  - -*t,  180  BETAO  ( ST  ■ -4. 103 


SECTION  { DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

,0385 

- . 0474 

.2946 

.010 

.0441 

- . 0B7T 

.1380 

..320 

.0106 

-.1475 

. 1349 

. 040 

-.1104 

-.0250 

.050 

-.0941 

.069 

.090 

.081 

-.1633 

.096 

-.0257 

,094 

-.0117 

. 150 

.157 

. 163 

. 0515 

, 177 

-.0837 

.229 

-.0999 

.246 

-.0751 

.250 

.274 

-.1702 

dependent  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6099 

.5524 

.5337 

.5421 

-.3526 

-.2151 

-.3462 

-.2600 

-.2328 

-.3516 

- . 3961 

-.4267 

-.4354 

-.4 162 

-.3662 

-.4280 

-.4576 

-.4670 

-.3908 

-.3327 

-.2625 

- . 3579 

-.3905 

-.4054 

-.3689 

-.2093 

-.3251 

-.3505 

-.3717 

1. 0000 


868 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC II -01 9 IA81  LVARIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 


ALPHAOI  2) 


-H. 100  BETAO  ( 2)  - -4.103 


SECTION  ( ULEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  t.OOOO 


X/CU 

^345 

.362  .0000 

.390  -.0096 

.400 

.402 

.410 

.497  -.0603 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637  .3502 

.650 

.670 

.700  .3259 

.725 

.730 

,750 

.760 

.775 

.798  -.1190 

.806 

.034  -.2421 

.839  -.1100 

.850 
.057 
.862 

.665  -.1252 

.079  -.2073 

.900  -.229U 

.905 

.919  -.3077 

.950 

.953 

.955  -.3905 

.965  -.3633 

1 . 000 


-.0403 


,2231  .2185 


.3404  .3102 


-.0323 


-.0647 


-.2910 


-.2750 


-.1100 


-.1735 


.0949  .0249 


-.1717 


. 1445  . 1524 


-.3266 


-.0625  -.0952  -.1204 


-.2113 


-.3415  -.2752  -.2431 


-.1241 


-.^091 


DAtE  eo  OCT  75 


IA91A  - PHESSORE  SOORGE  OAT A TABULATION 


ALPHAOt  E) 
SECTION  ( 
Y/BH 

X/GW 
.000 
.OilQ 
.020 
.OHO 
.050 
.063 
.080 
.OBI 
.086 
. 09H 
.150 
. t57 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.2^ 
.3H5 
.352 
.390 
.HOiJ 
.H02 
.Hie 
.H97 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.796 
.808 
.83H 
.839 
.850 
.857 
.862 


- -H.1S7  BETaO  t 3) 

DLEFT  WINS  BOTTOM 


ARC 11-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT, 

-.002 

DEPENDENT  VARIABLE.  CP 


IRETLIB) 


.2990 

. 36HO 

.H270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6970 

.9720 

-.0516 

-.09HH 

. 1 75H 

.H6H0 

,4408 

.4292 

.4415 

-.3751 

-.0521 

-.1212 

-.0635 

-.2774 

-.4029 

-.3067 

-.2871 

-.0716 

-.0991 

-.0913 

-.4014 

-.4444 

-.4653 

-.4704 

-.3633 

-.0739 

-.0635 

- . l€l  9 

-.3306 

-,4651 

-.4912 

-.5026 

-.2969 

-.3603 

19H6 

-.1038 

-.0603 

-.0229 

-.IH91 

-.1787 

-.4078 

-.4420 

-.4281 

-.2459 

-.1183 

-.0538 

-.0173 

.0415 

-.0435 

-.1995 

-.3912 

-.2570 

^0000 

.OBHl 

.1678 

.1390 

.1143 

-.1643 

-.0100 

. 1979 

. 11659 

.2117 

.2499 

.1 106 

.1130 

-.2796 

-.1835 

.I88H 

I OSH 

.0063 

.0490 

.0395 

-.0230 

.0675 

.IDI'6 

-.1883 

-.0938 

-.21H3 

-.1155 

-.1386 

-.1407 

-.1640 

-.I30H 


-.2129 


-.2393 


1758 


c 


DATE  ao  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  071 


ARGll-0t9  lABt  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  WINS  BOT.  (RETI.iS) 

ALPHAOt  a>  • -H. 157  BETAG  C 31  - -.002 

SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eu 


2990  .3640  .“270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I .0000 


! 


i. 

f: 


X/CM 

.865 

.879 

.900 

.805 

.919 

,950 

,953 

.955 

.965 

l.QdO 


-. V683 

-.2194 

-.2008  -.2771  -.1859 

-.3488 

- . 3487 

-.3864  -.3095  -.2769 

-.4175 

-.4243 

-.3470 

-.4212  -.3268  -.3170 


ALPHAGI  21  » -4.134  BETAO  { 4J  - 4.138 


SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.1739 

-.1506 

.1315 

.010 

-.1666 

-.1349 

-.0271 

.020 

-.1688 

-.1280 

-.0695 

.040 

-.1267 

-.1874 

.050 

-.2043 

.069 

.080 

.081 

-.0349 

.086 

-.0937 

.094 

-.1676 

. ISO 

. 157 

.163 

-.1226 

.177 

-.0318 

.229 

-.1259 

.246 

.0140 

.250 

.274 

. 1079 

.345 

.362 

.0000 

-390 

. 1293 

.400 

.402  ,1114 

.418 

.497  .0714 

.503 

.550 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.3711 

.3411 

.3366 

.3410 

-.3050 

-.3131 

-.4153 

-.3396 

-.3252 

-.2955 

-.3789 

-.4106 

-.4380 

-.2835 

-.2238 

-.3642 

-.3853 

-.3957 

-.2671 

- . 1651 

.0587 

- .0996 

-.2866 

-.3490 

-.2474 

,0692 

-.0072 

-.0721 

-.3029 

-.2702 


.0834  .0399  -.0719 


t . 0000 


-.1758 


.0352 


0093 


1986 


DATE  SO  OCT  75 


tAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S78 


I- 

I 

i: 


ARC U -019  I A8l  LVAPTELHL  SCALED)  LEFT  WIND  80T.  (RETLJE1 

ALPHAOl  2)  - BET  AO  C H)  * ‘♦.138 

SECTION  i ULEFT  MINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.36W0 

.‘*270 

.53«*0 

.6730 

.7000 

.8870 

X/CH 

.565 

.0531 

.600 

.1119 

.637 

.0661 

.650 

.0700 

.670 

.700 

.0295 

.0022 

.725 

-.1033 

.730 

.750 

-.0083 

-.0503 

.760 

-.2550 

.775 

-.0467 

.0349 

.798 

-.202** 

.808 

-.1372 

.B3N 

-.21‘t2 

.839 

-.1521 

.850 

-.2038 

-.1908 

-.2143 

.857 

-.2363 

.862 

.865 

-.2285 

.879 

-.2567 

.900 

-.ff*90 

-.3107 

-.2258 

.905 

-.3H«*S 

.919 

- .3125 

.950 

-.3974 

-.3291 

-.3181 

.953 

-.3938 

.955 

-.3211 

.965 

-.2671 

l.OOO 

-.2818 

-.3816 

-.2548 

.9720  1 .0000 


-.lOifS 


-.2200 


-.2095 


ALPHAOl  2)  • -N.I23  BETAO  i 5> 

SECTION  t ULEFT  MI NO  BOTTOM 


Y/8H 

.2990 

.3640 

;4270 

X/CN 

.000 

-.2455 

-.1675 

.0793 

. OilO 

-.2451 

- . 1487 

-.0421 

.020 

-.2418 

- . 1493 

-.0406 

.040 

.050 

-.2269 

- . 1442 

- . 0244 

.069 

.080 

.001  -.0559 

. 086  - . 1067 


•>  6.209 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.3565 

.3232 

.2766 

.2785 

-.2349 

-.2855 

-.3923 

-.3668 

-.3589 

-.2960 

' 3513 

-.4045 

-.3775 

-.2312 

-.2050 

-.1301 

-.3243 

-.3912 

-.3701 

-.2176 

DATE  50  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAMOM 


ALPHAOT  2) 


-H.123  BETA0  t 5) 


SECTION  ( IJLEFT  WING  BOTTOM 


ARCH-019  lABl  LVAPtELHU  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990  .3640  .4270  ,5340  .6730  .7900  .8870  .9720  1,0000 


II 


X/GU 

.094  -.2037 

. 150 
, 157 

.163  -.0107 

.177 

.229  -.1304 

.246  -.0109 

.250 

.274 

.345 

.362  .0000 

.390  .1154 

,400 

,402 

.418 

,497  .0703 

.503 

.550 

,565 

.600 

.637  .0466 

.650 

.670 

.700  -.0410 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -. 1978 

.808 

.834  -.2497 

.839  -.2015 

.850 

.957 

.852 

.865  -.2454 

.079  -.2745 

.900  -.2512 

.905 

.919  -.3100 

,950 

.953 

.955  ’ -.3075 

.965  -.2641 


.0817  -.0701  -.2519  -.3565 


.0545  -.0167  -.0266  -.2034 


-.2130 


-.2676 


-.3644 


.0672  ,0320 


.0198  .0011 


-.1669 


-.2066 


-.0753 


-.0708 


-.2693 


-.1663 


-.0470  -.0724 


-.1468  -.0227 


-.2380  -.2255  -.2489 


-.2235 


. -.2602 


.4128  -.3329  -.3456 


DATE  20  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 
ALPHADt  2)  - -H.123  BETA©  < 5)  « 6.209 

SECTIQN  { DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

V/BW  .2990  .36R0  .M270  .53HO  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 


X/GW 

1.000  -.2122 

ALPHAOt  3)  - -2.103  8ETA0  ( 1) 

SECTION  1 11 LEFT  WINS  BOTTOM 


-.3708  -.2188 

-6.173 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X.'CW 

.000 

.0812 

-.0306 

.3433 

.6883 

.6593 

.6370 

.6489 

-.2017 

. 010 

.1118 

-.0633 

. 1774 

-.1002 

-.2324 

-.1726 

-.1033 

.020 

.0637 

-.1007 

.2696 

-.2377 

-.2896 

- . 31 15 

-.3265 

-.2406 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0533 

- . 0639 

.0668 

- . 2275 
-.2049 

- . 31 03 

- . 3445 

-.3552 

-.2149 

-.0095 


-.1363 


-.0890 


-.  O'+OH 


-. 1628 


-.1416  -.2265  -.2653  -.2681 


-.1366  -.1844  -.2294  -.2504 


-.1702 


-.0041 


-.0193 


-.01^*7 


-.2230 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  B75 


ALPHAO(  3)  - -2.103  BETAG  ( 11 

SECTION  I I) LEFT  WING  BOTTOM 


arc  11 -019  lABt  LVAPIELHU  SEAUEOl  LEFT  WING  BOT. 
-S . 173 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETLISL 


y/Bw 

.2990  .3640 

.4270 

.5340  ,6730 

x/cw 

-760 

. 0051 

.775 

. ISS9  .2206 

.738 

-.0785 

.aoa 

.0447 

,034 

-.  2107  • 

.039 

-.0751 

.850 

-.0149  -.0539 

.857 

-.1554 

.662 

,065 

-.1345 

.079 

-. 1925 

‘ 

.900 

1998 

- . 1796 

,905 

-.2990 

,919 

-.2767 

V' 

. ’ 

.950 

-.3193  -.2533 

•*' 

.953 

-.3747 

\r. 

.955 

-.3539 

,965 

-.3454 

l.OOO 

-.3869 

-.2883 

- 

ALPHAOt  3) 

- -2.089  BET AO  1 21 

» -2.072 

-.1159 


-.ima 


-.3406 


section  ( J ILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.673.0 

.7800 

.8870 

.9720 

x/m 

.000 

-.0162 

- . 0636 

.2667 

.5915 

.5636 

.5356 

.5544 

-.2442 

. 010 

-.0020 

-.0607 

. 1483 

-.1770 

-.2050 

- .2259 

-.1728 

.020 

-.0261 

-.0427 

. 1493 

- . 3GS3 

-.3435 

-.3705 

-.3744 

-.2396 

.040 

.050 

.069 

-.0958 

-.0135 

- . 0166 

-.3032 

- . 3655 

- . 3977 

-.4047 

-.1653 

.080 
.081 
.086 
.094 
.150 
■ 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 


- . 2580 


-.0568 


.0729 


- . 1624 


-.1195  -.2933  -.3097  -.3156 


-.0462 


.0290 

.0100 


-.1220 


.0917 


-.0584  -.0522  -.18.17  -.2710 


-.0247 


1 

1 

0ATe  eo  OCT 

75 

IA81A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -Dig  1A01  LVAPtELHL  SEALED) 

.EFT  MI NO  BOT. 

IRETLiai 

ALJ^AOt  3» 

- -2. 

089  8ETAQ  C 2) 

- -2.072 

SECT  ION  ( 

HLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BU 

.2990 

.3640  .4270 

.5340  .6730  ,7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CU 

1 

.3H5 

-.1226 

.368 

.0000 

.390 

.0889 

/ 

.HOO 

.2594  .2812  ,0274 

; 

.•*os 

.2615 

.ms 

-.0488 

f 

0160 

j: 

.503 

-.0735 

i 

i. 

.550 

. 3458  . 3242 

1 

t 

.565 

.3263 

1, 

.600 

.2111 

r 

.637 

.3299 

h ( 

.650 

. 1635 

V ^ 

.670 

-.0229 

.700 

.3201 

.0989 

.725 

,0639 

‘ 1 

•;  r 

.730 

-.2955 

;•  1 

.750 

.0744  .0191 

.760 

-.0353 

.775 

.1338  .1657 

.738 

- . 1247 

.808 

-.0341 

.034 

-.2456 

.839 

-.1133 

.850 

-.0807  -.1047  -.1427 

.857 

-.2048 

.862 

-.1433 

.865 

-.1463 

.879 

-.2298 

.900 

-.3306 

-.2288  -.1621 

.905 

-.3339 

.919 

-.3114 

.950 

-.3460  -.2991  -.2615 

.953 

-.4003 

.955 

-.3808 

.965 

-.3561 

1 , 000 

-.4029 

-.2728  -,34U2 

PAGE  077 


DATE  20  GCT  75 


ALPHAOt  3)  - -2.053 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1 -01 9 1A81  LVAp  fELHL  SEALED!  LEFT  MING  POT. 
BETAO  ( 3)  - 2.068 


(RETLiai 


SECTION  t ULCTT  WIND  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


eu 

x/cw 

.2990 

.3640 

.000 

-.  tSI  c 

-.1314 

.010 

-.1274 

- . 1 148 

.020 

-.1302 

- . 0824 

.OHO 

- . 0799 

.050 

.069 

.080 

.081 

-. ISBI 

.086 

-.0912 

.09H 
.150 
. 157 

-.1189 

.1:63 

,177 

- .0683 

.229 

-. 1031 

.2H6 

.250 

.274 

,345 

.0377 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

. 1614 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.1154 

.637 

.650 

.670 

.1287 

.700 

.725 

.1212 

.730 

.750 

.760 

.775 

.790 

.808 

-.2392 

.834 

-.2036 

.839 

.850 

.857 

-.1080 

.862 

.4270 

.5340 

.6730 

. 21 14 

.4937 

,4685 

.1051 

-.2224 

- . 3142 

. 0531 

-.3258 

- . 3377 

-.0939 

-.2394 

-.0936 

-.2724 

- . 0565 

.0852 

.0120 

-.0117 

.1415 

.0544 

.1384 

. 1239 

.0873 

.1571 

.1640 

.2510 

.1272 

-.0321 

.0285 

-.1562 

,0244 

.0904 

-.1167 

-.1700 

1590 

.7800 

.8870 

.9720 

.4497 

-.2579 

-.3682 

.4582 

-.2100 

-.3919 

-.2536 

-.2348 

-.3104 

-.3223 

-.2101 

-.1027 

-.23B8 

1830 

.C173 

-.1:206 

.0340 

.0352 

.1078 

. 1454 

.1078 

-.0570 

.0148 

-.0299 

-.1921 


1 . 0000 


-.08R9 


-.2RH3 


-.22LI 


DATE  eo  OCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IA81  LVAP(EL^.1  SEAUED)  LEFT  WINO  BOT. 
AUPHAOf  3)  • -e.053  BETAO  t 3)  - B.OBB 


SEGTtON  ( DLEFT  WING  BOTTOI1 


v/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cu 

.665 

-.1617 

.879 

-.2428 

.900 

-.2658 

-.3009 

.905 

-.3493 

.919 

-.3527 

.950 

-.4027 

.953 

-.4277 

.955 

-.3891 

.965 

-.2915 

1 .000 

-.3792 

ALPWAOC  31 

- -2.034  BETAO  t 4) 

6 

ACTION  ( 

IJLEFT 

MING  BOTTGH 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/GM 

.000 

-.2787 

- . 1500 

. 1654 

.4393 

. OTO 

-.2691 

1442 

. 1406 

1412 

.020 

-.2554 

-.1398 

. 1253 

-.1162 

.ONO 

-.1266 

. 0553 

.050 

IBB7 

-.0785 

.069 

.080 

.1291 

. 081 

.0203 

.086 

-.0336 

.09H 

-.2323 

.150 

.0302 

.157 

.163 

.0898 

. 177 

.0681 

.229 

-.1307 

.2H6 

.0389 

.250 

.0791 

.27H 

: 1090 

.3^5 

.362 

. 0000 

.390 

. 1456 

.400 

. 1032 

.402 

.1331 

.418 

.497 

. 1003 

.503 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1,0000 

-.2123 

-.3329  -.3056 

-.3706  -.3H*tO 

160 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

.4081 

-.2722 

-.2232 

.3639 

-.2688 

-.3231 

.3482 
-.2506 
- .386! 

-.2192 

-.2015 

1802 

-.2706 

-.3202 

-.  1839 

-.0133 

-.0247 

-.1653 

-.1716 

.0384 

-;0021 

-.0548 

.0893 

.0778 

.0375 

-.1330 


(RETLISI 


0631 


DATE  aO  OGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8UI.ATION 


PAOE  B79 


ARCII-Oig  1AB1  LVAPtELHL  SEALED)  LETT  HIND  SOT. 


ALPHA©'  31 

• -8.034  BETA©  { 41 

- S 

.180 

5 

SECTION  C 

ULEFT  WIN©  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990  .3640  .4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

i 

)C7rw 

.565 

.0568 

.600 

.0998 

\j_ 

.63*» 

.0645 

i 

.650 

.0601 

i\ 

.670 

h- 

.700 

0088 

-.0370 

i 

.785 

-. tSi 1 

.730 

. 

< 

.750 

-.0497 

-.0799 

i 

.760 

-.8401 

i 

.775 

-.0875 

.0090 

i 

.738 

- . 1684 

.808 

-.  345 

[. 

.83H 

-.8896 

.839 

-.1705 

f 

f- 

.850 

-.8090 

-.8114 

-.8480 

757 

•■3> 

- .8548 

f' 

-.8814 

.879 

-.8464 

.900 

-.8338 

-.31 15 

-.8717 

K 

.905 

-.3391 

.919 

-.8905 

.950 

-.3948 

-.3893 

-.3558 

? 

.953 

-.3569 

-955 

-.8899 

.985 

-.8490 

1. 000 

-.8880 

-.3688 

-.8961 

1 

ALPHAOt  m 

■ .003  BETA©  f n 

- -6, 

.180 

7 

SECTION  e 

ULEFT  MINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ri. 

Y/BM 

.8990  .3640  .4870 

.534.0 

.6730 

.7800 

.8370 

X/^CW 

r 

.000 

.0781  -.0471  .4061 

.7843 

.7080 

. 6834 

.6879 

.010 

.1845  -.0438  .3814 

-.0805 

-^■1477 

-.0913 

.0147 

.080 

.0733  -.0467  .3819 

-.1588 

-.1750 

-.8038 

- .8340 

.0>i0 

.0036  .1069 

.050 

-.047) 

-.1850 

-.1508 

-.8183 

-.8370 

.069 

tf 

.080 

-.1154 

.081 

-.0380 

i. 

.086 

-.0093 

.97a0  I. 0000 


.1380 


-.3671 


-.88X9 


.9780  l.OOOO 


.0078 


.01)9 


.0538 


(RETL18) 


5] 

ff 


s 

( 

\ 

S 


} 


DATE  eo  OCT  75 


Al-RHAOC  H) 


.003 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11 -019  l ABt  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
BETAO  t I)  < -6.1 BO 


PACE  880 


CRETLIE) 


SECTION  ( ULEFT  UING  aOTTOM 
Y/BW  .2990  .36^0  .Ha70 

X/CW 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .BB70  .97B0  1.0000 


.094 

.0508 

.150 

-.0554 

. 157 

.163 

. 1867 

.177 

-.0218 

.229 

-.0806 

.£46 

,0874 

.£50 

-.1027 

.274 

-.0MB 

.345 

.362 

.0000 

. 390 

.0486 

.400 

,4740 

.402 

.4219 

.418 

.497 

.0017 

.503 

,550 

.4514 

.565 

.4849 

.600 

.637 

.5051 

.650 

.670 

.700 

.5465 

.725 

.1251 

.730 

.750 

.760 

.0297 

.775 

.2125 

.799 

.BOB 

.0590 

.834 

-.2259 

.839 

-.0733 

.850 

-.0015 

.057 

-.1455 

.862 

.865 

-.1647 

,B79 

-.2105 

.900 

-.2165 

-.1694 

.905 

-.2978 

.919 

-.2760 

.950 

-.31105 

.953 

-.3907 

.955 

-.3728 

.965 

-.3453 

.0177 


MSI  -.I5S4 


, 1737  . 1532 


. 1079 


.2060 


.3575 


-.0457 


.3844 


.1465 


.2453 


.2066 


.2168 


.1352 


-.0196 


.0993  .0279 


-.4271 


-.1659 


-.1583 


DATE  eo  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  esi 


ARGt 1-019  IA8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


tRETUS) 


ALPHAOt  ■ .003  BETAO  ( 1)  - -6,180 


SECTION  ( DLEFT  HTNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .8990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7000  .B870 


X/GW 

l.OOO  -.3951 

ALPHAS ( 4)  - .006  BETAO  < SJ  - 

SECTION  I ULEFT  HI NO  BOTTOM 


-.3208  -.3543 

-4.126 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.9780  I. 0000 


Y/BH 

.8990 

. 3640 

.4270 

X/CW 

.000 

.0839 

- . 0703 

.3638 

.010 

.0313 

- . 0819 

.3083 

.080 

.0073 

.0808 

.8685 

.040 

.0318 

.0695 

.050 

-.0695 

.069 

.080 

. 081 

-.0760 

.036 

- . 0861 

.094 

-.0049 

.150 

.157 

, 163 

.1007 

, 177 

-.0878 

.889 

.0888 

.846 

.0409 

.850 

.874 

.0367 

.345 

.368 

.0000 

.330 

.1885 

.400 

.408  .3735 

.418 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

.6806 

.6565 

:638Q 

.6357 

-.0194 

- . 051 1 

-.  lai  1 

- . 1815 

-.0860 

-.1789 

-.8109 

-.8384 

-.8647 

.0088 

-.1516 

-.8003 

-.8479 

-.8641 

.0888 

- . 1665 

-,CQ73 

1544 

-.1504 

-.1910 

.0638 

-.0566 

.0181 

.1477 

.0935 

.1834 


.>*314  .4618  , 3397 


.437  .0187 

.503 

.550  .4888  .3GB8 

.565  .4408 

.600 

.637  .4500 


.1810 


. 1998 


.650 

.670 

.700  .4B91 

.785 

.730 

-750 


.1970 


. 1880 

.1059 


-.0868 


1.0000 


-.1000 


0774 


0174 


4733 


DATE  20  OCT  7S  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC11-0S9  1A81  UVAPI.ELHL  SEALED)  LEPT  WINO  BOT.  IRETLI2) 


ALPHAO  I »♦)  - .006  BET  AO  t S ) • -4 

SECTION  I I JLEFT  WINO  BOTTOM 


Y/BU 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.760 

.0052 

.775 

.1848 

.798  . 

- . 0743 

.808 

. 0305 

-.2421 

.839 

-.0978 

.850 

-.0282 

.857 

-. 1644 

.852 

.865 

-.1605 

.879 

-.2281 

.900 

-.2259 

-.1861 

-905 

-.3078 

.919 

-.2993 

.950 

-.3238 

.953 

-.4010 

.955 

-.3615 

.965 

^.3484 

1.000 

-.4060 

ALPHAOt  H> 

- 

015  BETAO  t 31 

m - 

SECT TON  ( 

DLEPT 

WIND  BOTTDM 

Y/8U 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CU 

.000 

-.0596 

-.1456 

.3022 

.5789 

.010 

-.0519 

-.1283 

.2446 

- . 1 143 

.020 

-.0677 

-.0292 

.1920 

-.2234 

.OHO 

-,0122 

.0110 

.050 

-.1334 

-.1378 

.069 

.080 

-.0963 

.081 

1 127 

.086 

- . 0905 

.09H 

-.0720 

. 150 

-. 1013 

.157 

. 163 

.0357 

.177 

-.0822 

.229 

-.0793 

.2H6 

.0311 

.250 

.2228 

.27M 

.2119 

. lee 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

.2158 

-.0683  -.1278 

-.1782 

-.1679 

-.2671  -.gkfSH 

-.3001  -.3617 

.027 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5647 

-.2335 

-.2661 

.5422 
- . 1830 
-.2748 

.5602 

-.0768 

-.2941 

-.0655 

-.0510 

-.2323 

-.2052 

-.2130 

-.0272 

.0378 

-.0010 

-.0030 

.0525 

. 1833 

. 1263 

.0729 

882 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S83 


ARGll-OtS  IASI  LVAPIELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BOT.  (RETL12> 


ALPHAOt  H)  • .015  BETAO  ( 3)  ■ 

SECTION  t IILEFT  HINO  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.345 

.382 

.0000 

.390 

.2337 

.400 

.2404 

.402 

.2540 

.418 

,497 

.1587 

.503 

.550 

.3397 

.565 

.2800 

.600 

.637 

.2794 

.650 

.670 

.700 

.2765 

.725 

.0416 

.730 

,750 

.760 

. -.0507 

.775 

. 1078 

.798 

-.1448 

.808 

-.0668 

.834 

-.2433 

.839 

-.1368 

,030 

-.1023 

.857 

-.2243 

.862 

.B65 

-.1669 

.879 

-.2344 

.900 

-.2679 

-.2568 

.905 

-.3492 

.919 

- . 3425 

.950 

-.3743 

.953 

-.4180 

.955 

-.4190 

.965 

-.3628 

1 .000 

-.4224 

-.027 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,6730  ,7800  .8870  .9720  t.OOOO 

, 1660 

.2536  .3079 

- . 17H5 

. IIHI 

.3256 

.1635 

.1550 

-.0776 

.08^3 

-.5008 

.0399  -.0210 

. 1501 

-.1212  -.IBHl 

-.2289 

-.^07^ 

-.3193  -.2988 
-.3010  -.3852 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PHESSUPE  SOifl^GE  DATA  TASULATION 

ARC 1 1-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


PAGE 


IRETUH) 


ALPHAOI  4) 

- .024  8ETA0  ( 4) 

M t 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

Yi^BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.000 

-.2064  -.1527 

.2165 

.5335 

. DIO 

-.1661  -.1329 

. 1985 

.0530 

.020 

-.1782  -.1190 

. 1950 

.0490 

.040 

-. 1099 

. 1283 

.050 

-.1520 

.0740 

.069 

.060 

.0672 

.081 

.0659 

,085 

-.0605 

.094 

-. 1779 

. 150 

. 0821 

.157 

.163 

.0924 

.177 

.1217 

.229 

-.1021 

.246 

.0888 

.250 

.1334 

.274 

. 1623 

,345 

.362 

.0000 

.390 

.1903 

.400 

. 1558 

. 402 

.1716 

.4  IS 

.497 

.1438 

.503 

.550 

, 1612 

.565 

. 1 149 

.600 

.637 

.1135 

.650 

.670 

.700 

.0997 

.725 

- 

.0685 

.730 

.750 

.760 

-.2137 

.775 

- 

.0274 

.796 

-.1800 

.008 

-.1179 

.834 

-.2035 

.839 

-.1316 

.850 

- 

.2002 

.057 

-.2364 

.862 

.105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5002 

.4687 

.4649 

-.0676 

-.0760 

-.1218 

-.0711 

-.0373 

-.1453 

-.2305 

-.0512 

-.0735 

-.0030 

-.1372 

-.0564 

.0770  .OBBS  .0300 

-.0156 

.0S9I  .0656  .0SS7 

.0975 

.1395  .SH09 

-.1957 

. 0460 

.B4BI 

. 1051 

.0685 

-.1424 

.0037 

-.5604 

-.0387  -.0710 

.0602 

-.1523  -.2231 


084 


-.2028 


DATE  SO  OCT  75 


lABTA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  BBS 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  UINO  EOT.  tRETLlB) 

ALPHAOl  HJ  • BETAO  t * H.  105 


SECTION  t DLEFT  Mil  NO  BOTTOM 


Y/BM 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.865 

-.1876 

.079 

-.2611 

.900 

-.2509 

-.3139 

.905 

-.3650 

,919 

- . 3320 

.950 

-.4062 

.953 

-.4193 

.955 
.965 
1 .000 

- .2764 

-.3342 

-.3091 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7600  .8670  .97B0  1.0000 

-.2663 

-.3557  -.3*+m 

-.3838  -.3871 


ALPHAOl  m - ,038  BETAO  1 5)  - 6.165 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

x/cw 

,000 

-.2861 

-.1602 

.2019 

.010 

-.2647 

1671 

.2032 

.020 

-.2449 

-.1422 

. 1 826 

.040 

-.1259 

. 1 189 

.050 

1859 

.069 

.080 

.081 

.0662 

.086 

-.0828 

.094 

-.2367 

.150 

. 157 

. 163 

. 1 129 

. 177 

. 1230 

,229 

-.1254 

.246 

. 0781 

.250 

.27‘»  .mSB 

.3‘*5 

.362  .0000 

. 390  . 1769 

.400 

.402  .1648 

.410 

.497  .1392 

,503 

.550 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,5153 

.4663 

.4207 

.4128 

-.0537 

. 1435 

-.0659 

-.1352 

-.0986 

.1312 

-.0340 

-.1411 

-.2369 

-.0414 

.0631 

-.0591 

-.0864 

-,  1450 

-.0525 

.0424 

.1012 

.0606 

.0437 

.0433 

.0404 

. 1206 

.0872 

.0722 

.0401 

.0531 


.1423  .1257  .2298 


1.0000 


-.B6EB 


.0872 


.1711 


01 1 1 


DATE  eO  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUUATION 


PAGE  886 


ARCl 1-019  IASI  UVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  80T. 


IRETLIE) 


ALPHAOt 

m 

.033  BET AO  ( 5) 

« 6. 

. 165 

SEGTION  t 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIAELE  CP 

Y/BH 

.2990 

.SBi+O  .*+270 

,5340 

.6730  .7800  ,0070 

.9720 

xvcw 

.565 

.OBHe 

.600 

.0741 

.637 

.0BB3 

.650 

.0530 

.670 

-.1699 

,700 

.01*40 

-.0349 

.725 

. 1320 

.730 

.750 

-.0760  -.1001 

.760 

- .2035 

.775 

- 

.0766 

.0152 

.790 

135*4 

.000 

-.1071 

.03H 

-.812H 

.839 

-.1430 

.050 

- 

. 1948 

-.2106  -.2570 

.657 

-.2300 

.862 

-.3089 

.865 

-.2106 

.879 

-.2363 

.900 

- .2200 

- 

.3064 

-.2934 

-905 

-.3340 

.9)9 

-.2870 

.950 

- 

.3907 

-.3434  -.3690 

.953 

-.3518 

.955 

-.2845 

.965 

-.2>+35 

1. 000 

-.2444 

-.3644  -.3786 

ALPHAOf  5)  - e.l30  BET AO  ( 1)  » -6.171 


SECTION  ( 1 )LEFT  WUNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/QM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

.6070 

.9720 

x/cw 

.000 

.0247 

-.0324 

.4536 

.7460 

.7439 

.7218 

.7213 

,2249 

.010 

. 1230 

-.0213 

.4092 

.0803 

.0258 

.0611 

. 1403 

.020 

. 0052 

.0251 

.3457 

.0232 

.0664 

-.0324 

.0354 

.2811 

.040 

.050 

.069 

.000 

-.0350 

.0789 

.1399 

-.0354 

-.0011 

-.0074 

-.0419 

. 1227 

.2343 

.061 

.065 


.0279 


.0066 


DATE  SO  OGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  8S? 


ALPHAOt  51 
SECTION  t 
Y/BM 

X/CM 
.09H 
. ISO 
.157 
. 163 
. 177 
.2S9 
.SH6 
• S50 
.S74 
.3^5 
.36S 
.390 
.400 
.40S 
.410 
,497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
,650 
.670 
.700 
,7B5 
.730 
.750 
.760 
,775 
.798 
.BOB 
.034 
.839 
.850 
.857 
,S6S 
.865 
.079 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINQ  DOT. 
- S.  130  KTAO  ( n « -6.171 

J )LEFT  MIN6  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0733 


.0161 


. 0000 


.0873  ■ 


. 1691 


.1435 


.S816 


.01 3S 


.1333 


.5057 


.5076 


.5328 


.5856 


-.2127 


1445 

-.1976 


. 0417 


-.0617 


-.1964 


•,2657 


.0379 


.0706 


-.1303 


-.2088 


-.3B2a 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

. 0221 

.0333 

.2370 

.3522 

.2263 

.3932 

.4774 

.4526 

.3443 

. 1899 

.5154 

.4919 

.3385 

- . 1688 

.4657 

-3864 

. 1842 

. 1451 

.1380 

.1480 

.2069 

.0754 

.0219 

-.0354 

-.5435 

.2235 

.2599 

.0149 

-.0470 

-.1140 

-.1789 


-.  1614 


-.3065  -.2465  -.2329 


•.1639 


-.3207 


tRETLia) 


-.3582 


DATE  ao  GCr  75 


JA8VA  - PBESSUfiE  SOURCE  DATA  TABULATIOW 

ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  iEALCOJ  LEFT  WIND  0OT. 


PAGE 


rRETLi ai 


ALPHAOt  51  - a. 130  BET AO  I U - -6.171 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIADLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

,0780 

t .0000 

X/GW 

1.000 

-.3670 

-.3576 

-.4113 

ALPHAOC  5) 

- a. 

133  BET AG  t 2) 

- -2. 

078 

SECTION  t 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

. 6730 

,7800 

.8070 

.8720 

1.0000 

X/CM 

.000 

-.0439 

-.1222 

.3504 

.6703 

.6565 

.6294 

.6336 

.1824 

. 010 

-.0216 

- .0599 

.3221 

.0826 

-.0405  - 

,0174 

.0761 

.oao 

-.0396 

-.0511 

.2747 

.0439 

.0100  - 

. 1001 

-.1241 

.2093 

.040 

-.0470 

. 1069 

.050 

-.0459 

- 

.051 1 

-.1269  - 

.0760 

-.9192 

.069 

.2210 

.000 

- 

.0511 

.081 

.0792 

.086 

- . 0508 

.094 

,150 

.157 

.163 

-.0260 

. 1044 

- 

.0217 

.0032 

. 1507 

.2163 

.1942 

. 177 

-.0202 

.829 

-.0347 

.248 

.0296 

.250 

.3401 

.2649 

.3072 

.3408 

,274 

.345 

.1766 

.1920 

.362 

.0000 

.390 

.2560 

.400 

.3649 

.4413 

.3273 

.402 

.3464 

,410 

-.2476 

.497 

. 1522 

.503 

.1125 

.550 

.4079 

.3986 

.565 

.4015 

.600 

.1673 

.637 

,3970 

.650 

.1742 

.670 

-.0685 

.700 

.4054 

.1170 

.725 

.730 

.0921 

-.5851 

.750 

.0442 

-.0059 

esa 


DATE  20  OGT  75 


3A01A  - PRESSURE  SHURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  809 


ARCn-0!9  IA9J  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  HINO  BOT. 


tRETLiaJ 


ALPHAOl  5)  - 2.133  BETAO  t 2)  « -2.078 


SECTION  ( IILEFT  NIN5  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aw  .2990  .36^0  .H270  .53H0  .6730  .7000  .8870  .9720  I .0000 


X/CH 

.760 

.775 

.798 

.800 

.83N 

.839 

.850 

.857 

.862 

.965 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.985 

1.000 


-.0165 

.1598  .2t7H 

-.0888 

.0097 

-.2238 

-.  lOait 

-.0HH5  -.oao*t  -.mei 

-.1750 

-.2195 

-.1353 

-.2047 

-.2356  -.2025  -.1912 

-.3154 

-.3003 

-.3245  -.2932  -.2714 

-.3852 

-.3836 

-.3602 

-.4117  -.2895  -.4144 


ALPHAOl  5J  - 2.141  BETAO  t 31  • 2.056 


SECTION  t IILEFT  HING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

,3640 

.4270 

X/CN 

.000 

-.1129 

-.2179 

.2498 

.010 

-.0934 

-.1353 

.2389 

.020 

-.0913 

-.0713 

.2018 

.040 

.050 

-.O&iS 

-.0847 

.0913 

.069 

.080 

.081  .1405 

.088  -.0091 

.094  -.0946 


.5340 

.6730 

.7800 

,8970 

.9720 

.5949 

.5980 

,5787 

.5512 

.0180 

.2038 

.1133 

. 1010 

.1145 

.1613 

. 1 192 

.0566 

-.0167 

.0600 

.1169 

.0333 

.0658 

.0256 

.0711 

.1175 

.150 

.2089 

.157 

.163 

. 0615 

.177 

.1374 

.229  -.0536 

.246 

.1644 

.250 

.1085 

.274 

.2171 

.1371  .1114  .0938 

.1616 


. t SOH  . 1240  .0918 


1.0000 


OAT£  eo  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  890 


ARCn-f>-.9  IA01  LVAPIELHL  SEALED*  LEPT  MING  BOT.  tRETLlS* 

ALPMAOt  51  “ 2.141  BETAO  ( 3)  - 2.056 

SECTION  ( IILEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2990  .3640  .4.'.  .5340  . 6730  . 7800  . 8070  . 9720  l.OOOO 


x/cw 

.345 

.362  ,0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497  .20? 

.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
,650 
.670 

.700  .1990 

.725 

.730 

,750 

.760 

.775 

.790 

.Boa 

.834  -,2058 

.839 
,850 
,857 
.862 

.865  1548 

.879 

.900  -.2456 

.905 

.919 

,950 

,953 

.955 

. 965  -.2897 

i.doo 


.2341 

.2280 

,2183 

.2128 


1209 

.2082 

-.1172 

-.1259 

-.2600 

-.2297 

-.3400 

-.3410 

-.4050 

-.3881. 

-.3929 


.2117  .2259 

.2787  . 3:113 

.0600 

.0011 

. 0508  , 1275 

-.1283  -.1423 

-.2716 

-.3859  -.3336 

-.3209 


.3475 
. 1483 

.1401 

-.0016  -.0366 
-.1865 

-.2355 

-.3164 

-.4272 


.1317 

-.3513 

.0838 


-.1135 

-.6289 


.2595 


DATE  ao  (XI  75 


1A91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  891 


ARCM-019  TA81  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  MING  BOT. 


tRETLiai 


ALPHAOl  51  - a.l5S  BETAO  ( M)  - 6.169 


SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BM 


X/CM 

.000 

.010 

.OBO 

.oto 

.050 
.069 
.OBO 
.081 
.0B6 
• 09H 
.150 
. 157 
.163 
.177 
-EB9 
.BH6 
.E50 
.B7H 
.3H5 
.362 
.390 
.HOO 
.HOB 
.H18 
.H97 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.850 
.670 
.700 
.785 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.83H 
.839 
.850 
.857 
.86B 


.3390 

.36H0 

.HB70 

.53H0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.2913 

-.2256 

.1993 

.5161 

.5015 

.4740 

.4547 

-.0379 

- . BBHH 

-.2287 

.2518 

.2H72 

,1352 

.0999 

.1318 

-.B216 

-. 1708 

.2618 

. 19H3 

. 1327 

.0768 

.0323 

. 0 129 

-.  ms3 

. B2H 1 

-.157H 

. 155H 

.0590 

.0796 

.0644 

.0296 

..V693 

. I6H6 

-.0H15 

-. 1933 

. IH9S 

. 1618 

. 1507 

. 1213 

. 1 178 

.1077 

.0762 

- . 1270 

. mi6 

.1901 

. 1646 

. 1486 

.1373 

. 1225 

.0339 

.0000 

.31 10 

. 1731 

.1882 

.2251 

. 1967 


,1756 


. 106H 


,0BH5 


. IE76  . IBBH 

.108B 


-.0369 

-.IB77 


-.0035 


.0H55 


.0613 


-.I79H 


-,09SH  I0H3 

-. 1869 

-.07H3  .0183 

-.1188 

- . 0990 

-.2038 

-.1309 

-.1930  -.2DH7  -.aS9B 

-.3337 


l.OOOO 


-.H769 


-.6H0E 


.3131 


DATE  eO  OCT  75 


I AS  I A - pressure  source  DATA  TABULATION 


PAOe  S93 


ARC! 1-019  lABl  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT.  (RETLIB) 


ALPHAOi  5)  - 2.152  EETAO  t H)  • 6.169 


SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800  .8070 

.9720  1 . 0000 

X/CH 

.865 

-.1936 

.879 

-.2324 

.900 

-.2149 

-.3021 

-.2875 

.905 

-.3371 

.919 

-.2817 

.350 

-.3914 

-.3503  -.3717 

.353 

-.3346 

.955 

-.2697 

.965 

-.2382 

1.000 

-.2464 

-.3396  -.4325 

ALPHAOC  B)  « «t.219  BETAO  ( 1)  - -6.15B 

SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/GW 

.000 

,010 

.020 

.OHO 

.050 

.069 

.080 

.OSl 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

,246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.419 

.437 

.503 

.550 


.2990 

.3640 

.4270 

.0263 

- .0427 

.4263 

. 1267 

. 0351 

.4197 

.0943 

.0971 

.3665 

.0980 

. 17 1 1 

-.0277 

.0445 

.0393 

.0627 

.1468 

.0430 

.1026 

.1492 

.4294 

.0000 

.4316 

.4846 

.3800 


.5340 

.6730 

.7800 

.7405 
.2230 
. 1587 

.7785 

.2334 

.2220 

,7960 

.4005 

.3420 

.0826 

in 

CD 

IP 

.3141 

.0801 

. 1826 

.3953 

.3620 

.4171 

.3848 

,4145 

.4690  .4749 


.S87Q  .9720  1.0000 

.7647  .1521 

.5030 

.3747  .2418 

.3707 

.2427 

.3760 

.2297 

.3505 

. 1979 

.3465 

-.3303 


4458 


.3782 


.1407 


DATE  20  GCT  TS 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  893 


ARCll-019  1A81  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  MING  BOT. 


(RETL12) 


ALPHA01  61 

■ 4. 

.219  1 

3ETAO  { n 

- -6 

SECTION  t 

IILEFT 

MING  BOTTOM 

Y/BM 

.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

X/CM 

.565 

.4867 

.600 

.637 

.5128 

.650 

.670 

.700 

.5769 

.785 

. 1336 

.730 

.750 

.760 

-0266 

.775 

.2158 

.798 

-.0547 

.808 

.0683 

.834 

-.5269 

.839 

-.0788 

.850 

.0022 

.857 

-.1392 

.868 

.865 

- . l637 

.879 

-.5150 

.900 

-.5026 

- 

. 1653 

.905 

-.2919 

.919 

-.5740 

.950 

- 

,3031 

.953 

-.3849 

.955 

-.3562 

.965 

-.3201 

1. 000 

-.3760 

ise 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9750  1.0000 

.1901 

.203‘4 

-.0881 

. 1451 

-.Bom 

.0597  .0383 

.8461 

-.0498  -.1161 

-.1753 

-.1645 

-.5451  -.5435 

-.3734  -.4558 


ALPHA0(  61  • 4,518  BETAO  t 5l  - -4.108 


SECTION  { ULEFT  MING  BGTTOH  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

x/cw 

.000 

. 0351 

-.0916 

.3784 

.7310 

.7289 

.7381 

.7095 

, 1517 

.010 

-0569 

.0137 

.3942 

.5693 

.2092 

.3061 

.4524 

.020 

.0398 

.0556 

.3438 

. 1970 

.2030 

.2484 

.3255 

.5092 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0576 

.0562 

. 1555 

.0700 

.0503 

. 1003 

.2703 

.3299 

.5163 

.081 

-086 


,0137 


1500 


DATE  SO  QCT 

75 

IASI A - 

PRESSURE 

SOURCE  DATA  TABULATtCN 

ARCH -01 9 IA81  LVAPfELHU  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 

CRETL18> 

ALPHAO(  61 

■ 4, 

.218  BETAO  ( 2) 

- -4, 

108 

SECTION  1 

ULEFT 

WIND  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7000  .8970 

,9720 

I. 0000 

X/CW 

.094 

.0395 

. ISO 

. 1 145 

.3660  .3376  .3373 

.157 

.2089 

. 163 

.1471 

. 177 

.0152 

.2S9 

.0965 

.SHS 

.1129 

.550 

,3789 

.3676  .3780  .3285 

.574 

.3777 

.345 

.1792 

.365 

.0000 

.390 

.3846 

.400 

.4382 

.+444  .3322 

.405 

.4341 

.ma 

-.3593 

.497 

.2780 

.503 

.1335 

.550 

.4237 

.3623 

.565 

.4452 

.600 

.1826 

.637 

.4657 

.650 

. 1925 

.670 

t.0442 

.700 

.5055 

. 1313 

.755 

. 1 198 

.730 

-.6123 

.750 

. 0552  . 0241 

.760 

.0065 

.775 

. 1979 

.2317 

.79S 

-.0660 

.806 

.0461 

.834 

- .2060 

.839 

-.0802 

.850 

-.0‘123 

-.0598  -.1233 

.857 

-.1553 

.865 

'. 1885 

.865 

-.1359 

.879 

-.2118 

.900 

-.2182 

-.1797 

-.1721 

.905 

-.3033 

.919 

-.2954 

.950 

-.3121 

-.2598  -.2523 

.953 

-.3884 

.955 

-.3559 

.965 

-.3250 

PAO£ 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  895 


ARC  11-019  lAei  LYAPfELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BOT.  (RETLiai 

ALPHAOl  61  - M.eiB  BETAO  t 21  - -H-lOB 
SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aU  .5990  .3BH0  .>+270  .S3^a  .6730  .7900  .8870  .9750  1,0000 

X/CW 

1.000  -.3937  -.3256  -.*4555 

ALPHAOt  6)  - *+.224  BETAO  ( 3)  « -.013 


section  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CM 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
-362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.BSD 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.2990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.0814 

1667 

.2765 

.6629 

,6599 

,6364 

.6013 

,0419 

- . 051 6 

-.1143 

.31  19 

.3722 

.2914 

.3055 

.3432 

-.0616 

-.0756 

.2079 

.2902 

.2707 

.2475 

.2196 

, 1351 

-.0715 

.2602 

.0554 

.2072 

, 1748 

.2151 

.2147 

.1567 

.1031 

. 1967 

.0466 

^.0680 

. 0615 

. 1:681 

.2303 

.2243 

.2193 

.2246 

. 1675 

. 0235 

.2161 

.2727 

.2451 

.2181 

.2434 

.2703 

,1302 

.0000 

.2907 

.2899 

,2926 

.3494 

,3376 

.2490 

. 

.2879 

.3369 

. 3312 

.1558 

.0962 

.2913 

. 1513 

-.0324 

.5909 

.0434 

.0833 

.0024 

-.0201 

l.OOOO 


.4531 


-.6518 


DATE  30  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC 


ALPHAOt  Bl 

- 4.224  BE TAD  t 31 

B « 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990  ,3640  .4270 

,5340 

x/cw 

.760 

- . 0850 

.775 

.0927 

.790 

-.1531 

.808 

- . 0656 

.esi 

1692 

.839 

-.1081 

.850 

-.0897 

.857 

.852 

-.2162 

.855 

-.  1294 

.879 

-.2064 

.900 

-.2352 

- , 2426 

.905 

-.3298 

.919 

-.3093 

.950 

-.3641 

.953 

-.3911 

.955 

- . 3749 

.965 

-.3070 

l.OOO 

-.3B05 

ALPHAOt  6) 

- 4.228  BET AO  ( 4) 

• 4, 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  BOTTOM 

Y/BW 

.2390  .3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.000 

-.1918  -.3144  .2593 

.5714 

.010 

-.1554  -.2880  .3474 

.3822 

.020 

-.1228  -.1866  .3546 

. 3038 

.0*»0 

-.1649  .2752 

.050 

.069 

- . 0474 

,2077 

.080 

, 1071 

.081 

. 1643 

.086 

-.0038 

.09>+ 

-.1329 

. 150 
. 157 

.2158 

.163 

.2356 

. 177 

.1330 

.229 

-.0739 

.246 

. 1474 

.250 

.2198 

.274 

.2216 

11-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
.013 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

. 1673 

-.116'+  -.1691 

- . 2370 

-.Bins 

-.3219  -.3033 

-.3'+29  -.471H 

1 16 

dependent  variable  gp 


6730 

. 7000 

.8B70 

.9720 

5644 

3017 

2754 

.5483 

.3073 

.2548 

.5140 

.3263 

.2177 

-.0740 

.0297 

1864 

.2023 

.2158 

.0603 

2071 

.2004 

.2146 

.0031 

2046 

.2133 

.2106 

1RETL12) 


PACE 


BS6 


,2216 


DATE  20  QGT  75 


lA&tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11 -Q 19  lABl  LVAPlELHt  SEALED)  LEFT  MIND  BOT. 


(RETL18) 


ALPMAOt  61  - H.8a6  6ETAO  t m - 


SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2492 

.400 

.2232 

.402 

.2322 

.418 

.497 

.2092 

. 503 

.550 

. 1982 

.565 

. 1625 

.600 

.637 

. 1490 

.650 

.670 

.700 

.1453 

.725 

-.0696 

.730 

.750 

,760 

- ,2047 

.775 

-.0309 

.793 

1649 

.805 

-.0982 

.834 

-.1705 

.839 

-.1084 

.850 

-.178:1 

.857 

-.2116 

.862 

.865 

-.1581 

.879 

-.2271 

.900 

-.2186 

-.2940 

.905 

-.3309 

.919 

-.2937 

.950 

-.3833 

.953 

- , 3B60 

.955 

-.2900 

.965 

-.2400 

1.000 

-.21 38 

4.116 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

.0659 

.2591  .2461 

-.5375 

.029H 

.2230 

.0939 

. 0840 

-.1425 

-.0029 

-.6776 

-.0657  -.0659 

.0660 

-.1832  -.2256 

-.2836 

-.2672 

-.3529  -.346'*; 

-.3226  -.4712 


DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  B90 


ARCtt-Q19  lABl  LVAPxELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLlE) 

ALPHAOt  6>  » H.218  0ETAO  t 5)  - 6,193 

SECTION  ( DLEFT  MINO  BOTTOM  DEPENDENT  VaRTABLE  CP 


Y/aw 

.2990 

.3640 

x/cw 

,000 

-.2064 

-.3006 

,010 

-.2331 

-.2883 

.020 

-. 1724 

1994 

.D>+0 

-. 1655 

.050 

-.1429 

.069 

.080 

.081 

.086 

-.0010 

• 09H 

-.1563 

. ISO 
. 157 
.163 

, 1947 

. 177 
.229 

- . 1 165 

.246 

. 1512 

.250 

,274 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2317 

.400 

.402 

.410 

.497 

.2016 

.503 

.550 

,565 

.600 

.637 

.1 173 

.650 

.670 

.700 

.0311 

.7P5 

.730 

,750 

.760 

.775 

.790  -.1072 

.808 

.834  -.1897 

.839  -.12H8 

.850 

.857 

.862 


.4270 

.5340 

.6730 

. 1907 

,4986 

.5125 

.2927 

.3257 

.2732 

.3182 

.2527 

. 2516 

.2497 

.1984 

. 1664 

. 1957 

- 1573 

. 1938 

.1946 

. 1519 

.2095 

. 1875 

.2139 

. 1980 

.2254 

.2149 

. 1427 

. 1659 

, 1227 

- . 1 199 

-.0459 

. 1705 

-.0710 

.0118 

.0830 

- . 1761 

-.2136 

-.2219 


,7800 

.0070 

.9720 

I. 0000 

.5060 

.2921 

.2434 

.4676 

,3102 

.2120 

-. 1216 
-.0116 

. 1931 

.2074 

,0225 

. 1925 

.2024 

.0486 

.1987 

.1979 

.0319 

.2164 

-.0089 

-.5649 

.0602 

.0433 

- . 1700 

.1089 

-.0956 

-.6831 

.2553 

-.3062 


DATE  ED  OCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  899 


ARCll-019  lABt  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL12J 


(: 

\r 


ALPHAOt  6)  • 4. a 10  BETAO  t 5)  • 6,193 

SECTION  { nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VAR I ABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730 

.7800 

.8870 

X/CM 

.865 

-. 1848 

.879 

-.2179 

.900 

-.1952 

-.2867 

-.2916 

.905 

-.3200 

.919 

-.2580 

.950 

-.3694  -.3578 

-.3677 

.953 

-.2562 

.955 

-.24:38 

.965 

-.2196 

1.000 

-.2334 

-.2666 

-.4713 

ALPHAOI  7) 

- 6.323  SE 

TAD  ( 11 

- -4.082 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.9720  1.0000 


i- 


Y/BW 

x/ew 

.000 

.010 

.020 

.040 

.050 

.069 

.OBO 

.081 

.085 

.094 

,150 

.157 

.163 

.177 

.SS9 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.0184 

-.1174 

.3643 

.7582 

.0404 

.0202 

.4161 

.5148 

.0258 

.0523 

.3799 

.3770 

.0497 

. 2575 

-.0147 

.3257 

.2768 

.2601 

.0214 

.0358 

. 1542 

,2494 

-2141 

.1128 

,2164 

.3051 

.3278 

.0000 

.3230 

.4002 

.4069 

.2615 


.6730 

-7800 

.8870 

.9720 

.7529 

.4578 

.4160 

.7406 

-5432 

.4391 

.6855 

.6063 

.5008 

.0133 

.1626 

.2772 

.3724 

.4464 

.2016 

.3348 

.3928 

.3648 

.2096 

.3856 

.3904 

.3454 

. 1768 

.4132 

.3351 

1.0000 


-.4676 


ifaitotfiVi^liV'Ti  nV''  I'i 


I i.i !.  V' 


.3742 


.3325 


.1323 


Date  20  OCT  73 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  300 


AflCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MIND  SOT. 


tBETLia) 


ALPHAQT  7)  ■ 6.323  BETAO  ID-  -H.O02 


SECTION  < IIILEFT  WING  BOTTOM 


BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.565 

. 3918 

.800 

.637 

.4172 

.650 

.670 

.700 

.4656 

.725 

.0889 

.730 

.750 

.760 

-.0250 

.775 

.1541 

.798 

-. 1072 

.808 

.0172 

.034 

-.2117 

.839 

-. 1091 

.850 

- . 0325 

.857 

-.1775 

.062 

.BBS 

-.1460 

.879 

-.2187 

.900 

-,2154 

-.1973 

.905 

-.3206 

.919 

-.2922 

.950 

- . 3238 

.953 

-.3957 

.955 

-.3521 

.965 

-.3203 

1.000 

-.3739 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .B870  .9720  1-0000 

.1793 

. 1780 

-.0473 

. 1076 

-.6515 

.0053  .0244 

.2102 

-.0740  -.1370 

-. 1932 

-.1815 

-.2609  -.2703 

-.3505  -.4895 


ALPHAOt  71  - 6.327  BETAO  t 2)  - -2.045 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.0485 

-.1595 

.2908 

.7062 

.7005 

.6099 

.6374 

-.0277 

.010 

-.0046 

- . 0824 

.3916 

.4977 

.4323 

.5132 

.5423 

.020 

.0282 

-.01 73 

.3810 

.3786 

.3898 

.4257 

.4305 

.1300 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0308 

-.0100 

.3548 

.2876 

.2476 

.2747 

.3361 

.3942 

. 1714 

.081  .3121 

.086  .0803 


DATE  go  OCT  75  (ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  901 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLIEI 


ALPHAOE  7)  - 6.337  BETAO  ( 2) 

SECTION  « IILEFT  WING  BOTTOM 


-g.045 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CM 
,09*4 
. ISO 
, 157 
, 163 
. 177 
.229 
,2H6 
.250 
.27R 
• 3H5 
.362 
.390 
.400 
.H02 
.H18 
,H97 
.503 
.550 


.2990 

006*4 

.0165 

.0000 

.2637 


.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
• BOB 
,83*4 
.839 
.850 
.857 
.852 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


.36*40 

. 1795 
.2729 

.32*41 


.4270  .5340 


.6730  .7800 


.BB70 


.3923 


-.2505 

-.1481 

-.2341 

-.3093 


I 84l 


. 31 86 


.3327 


.3299 


.3439 


1334 

-.1467 

-.2387 

-.3113 


-.0537 
- . 0094 

-.2011 

-.3433 

-.4185 


.2285  .3049  .3186  .3631 


.9720  1.0000 


. 1860 


. 2079  . 2934 


.3519  .4087 


. 3557  . 3446 


.3325 


1544 


-.4986 


.3557 


.0731 


.3367 


1000 


.1683 


. 1667 


,111*4 


-.0652 


.0108  .0122 


-.6635 


.1331  .1964 


-.0546  -.0801  -.1525 


-.2107 


-,2162 
- . 3427 


“,‘1932 


-.2853 


.2870 


-.3724 


DATE  eo  OGT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


RASE  goa 


ARGl 1-013  !A81  LVAPPELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT. 


tSETLiaj 


ALPHAOt  71 

SECTION  I 

Y/aw 

x/ew 

1.000 

ALPHAOl  7) 
SECTION  ( 


“ 6.357  BET AO  C 21 

IlLEFT  WINO  BOTTOM 
-2990  .SS'tO  .4270 

-.3889 

• 6.326  BE-TAO  t 3) 

ULEFT  WING  BOTTOM 


■ -2 . OHS 

DEPENGENT  VARIABLE  CP 
■53H0  .6730  .7800  .8870 

-.3H95  -.H067 

» .008 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.157 
.163 
. 177 
.229 
• 2H6 
.250 
.27H 
.3H5 
.362 
-390 
-HOO 
.H02 
-H18 
-H97 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.0112 


.0000 


.2679 


.2933 

.1958 

.2986 


.2HHH 


.2660 


.3060 


.273H 


. 2931 


.3e^6 


.3185 


.286H 


. 2985 


,03H3 


.2790 


. 3621 


. 3031 


. 07 10 


. 3193 


.31H6 


.31 18 


. 1507 


, IH86 


.9720  1.0000 


Y/BM 

.2390 

.3SH0 

.4270 

. 5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/ew 

.000 

IOH7 

-.22M2 

.2831 

.8404 

.6592 

,6430 

.5338 

-.0821 

.0-10 

-.0365 

-. 1553 

-4108 

.5052 

.4462 

,5001 

.5207 

.020 

.0322 

-.0696 

.4282 

.3895 

.4081 

.4201 

.4181 

. 0784 

,0H0 

-.0460 

.3393 

.050 

.0170 

.3210 

.2892 

.3312 

.3795 

.069 

. 1270 

.080 

.2980 

,08:1 

.2547 

.086 

.0918 

.09H 

'.0155 

. 150 

.2732 

.2883 

.3115 

.3303 

1510 


1260 


*.5331 


.0836 


-.0876 


.6750 


-.01H2 


.0082 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  903 


ALPHAOt  7) 
SECTION  ( 
V/BW 
X/CM 


- 6.226  BETAO  ( 31 

1 >LEFT  WIND  BOTTOM 
.2990  .36HC  .H270 


ARC  I 1-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 
• .008 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7900  .9870  .9720  l.ODOO 


(RETLI2) 


,760 

-.1304 

.775 

.0814 

. 1569 

.798 

-.1875 

.808 

-.0842 

.834 

-.1362 

.633 

-.0821 

.850 

-.1009 

-.1215 

.857 

-.2175 

.862 

.865 

-.1377 

.679 

-.1937 

.900 

-.2307 

-.2499 

.905 

-.3170 

.919 

-.3009 

.950 

-.3691 

-.3163 

.953 

-.3754 

,355 

.535 

1.000 

-.2903 

-.3512 

- 31 26 

-.3543 

ALPHAOt  7)  • 6.323  BETAO  t 4) 

SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


.OBI 
.0B6 
.094 
. ISO 
. 157 
. 163 
, 177 
.229 
.246 
.250 
.274 


-.0775 


-.0038 


.0704 

.2467 

.2004 


.2431 


.2281 


.2512 


-.2340 


-.2129 


- . 4899 

2.079 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BM 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GM 

.000 

-.1434 

-.2899 

.2423 

.8041 

.6036 

.59<*2 

.5421 

-. 1363 

.010 

-.0833 

-.2368 

.3720 

.4936 

.4162 

.4736 

.4939 

.020 

-.0263 

- . 1497 

.3973 

.3904 

.3819 

.3958 

.3963 

.0341 

.040 

,050 

.069 

.080 

-.0096 

-.1260 

.3291 

.3015 

.2687 

.2701 

.3128 

.3617 

.0856 

.2487  .2691  ,2909  ,3181 


.2628  .2620  .2925  .2908 


.1179 


DATE  eo  GGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  9QH 


ARCl  1-019  lABl  LVAP'CELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLta) 

ALPMAOi  7)  - B.323  SETAO  ( m - 3.079 

SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

X/GW 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.3736 

.400 

.3835 

.403 

.3792 

• 41B 

.497 

,3428 

.503 

.550 

.2435 

.565 

. 3235 

EDO 

.637 

.2257 

.650 

.670 

.700 

.2364 

.735 

-.0270 

,730 

.750 

.760 

1637 

.775 

.0151 

.798 

-.2241 

.808 

-.1304 

.834 

1773 

.839 

-.1074 

.850 

-. 1393 

.857 

- . 3369 

.863 

.865 

-.1578 

.079 

-.2316 

.900 

-.2373 

-.2753 

.905 

-.3200 

.919 

-.3148 

.950 

-.3864 

.353 

-.3843 

.955 

-.3494 

.965 

-.3607 

1 .000 

-.3341 

.6730  .7800  .8870  ,9720  1.0000 

.0998 

.3159  .2830 

-.5571 

.0578 

.2502 

, 1235 

.1117 

I09S 

.0368 

-.6037 

-.0H83  -.0313 

. 1058 

-.1506  -.1990 

-.3559 

-.3337 

-.3366  -.3351 

-.1861 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  90? 


ARC  1 1-019  I A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLIS) 


ALPHAO(  7)  - C.317  BETAO  f 5) 

SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


H,  ma 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2253 

-.3776 

. 1812 

.5284 

.5596 

.5496 

.4927 

-.1976 

.010 

-. 1651 

-.3270 

.3061 

.4669 

.4147 

.4597 

.4713 

.020 

-.0938 

-.2036 

. 3357 

.3717 

.3807 

.3371 

.3706 

-.0199 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0588 

1709 

.2883 

.2932 

.2638 

.2661 

.3038 

. 3459 

.0347 

.081 
.086 
.084 
• 150 
, 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

,670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.308 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 


-.  1377 


-.0323 


.0000 


.2242 


. 1551 


. 0391 

.2326 

.2049 

.2570 


, 1571 


-.1-^ 


.2332 


.2273 


.2385 


.2497 


. 1672 


-.1782 

-.1072 


.2494  .2596  .2769  .2970 


.2531  .2476  .2686  .2654 


.2543  ,2750 


.2004  . 1966 


-.2151 

-.1056 

-.2089 


.2490 


.0733 


-.0217 


-.0652 


>.0284  .0502 


-.1839  -.1981  -.2277 


.0769 


.0646 


.0908 


-.5839 


.0236 


>.1371 


-.6923 


-.0853  -.0612 


-.2791 


DATE  EO  OGT  "JS 


UaiA  ^ PRESSURE  SOURGE  DATA  TABULATION 


PAGE  306 


ARCI 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEET  WING  BOT. 
ALPHAOt  71  - 6.317  BETAO  t S)  « 142 


SECTION  ( I) LEFT  WiNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.534:0 

X/CU 

,865 

-.1797 

,B79 

-.2263 

.900 

-.2202 

- , 2972 

.905 

- . 3273 

.919 

-.2866 

.950 

-.3830 

.953 

- . 3773 

.955 

-.2809 

.965  -.2293 

1 .000 


6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOu 


-.2602 

. 3573  - . 3477 


I RETL 12) 


-.1083 


- .2669 


-.4859 


DATE  aO  OCT  75.  I ABl A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  907 

ARCn-019  IA81  LVAPTELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT.  (RETLI3)  ( 17  OCT  75  > 


REFERENCE  DATA 


5REF  - 

3690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

LREF  • 

1397.0000 

INCHES 

YMRP 

- .0000  IN.  YT 

BREF  - 

1397.0000 

INCHES 

ZMRP 

■ 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  - 

.0300 

SCALE 

ALPHAOI 

1 ) ■ -6. 

055  BETAO  ( 

11  • -.005 

SECTION 

( I (LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340  ,6730  .7000 

.8970 

x/Ch 

.000 

-.0305 

.0356 

. 1637 

,3003  .0378  -.0919 

-.0607 

.010 

-.0304 

-.0d07 

-.1389 

-1,0355  -1.3307  -1.5333 

-1 .4568 

.030 

-.0346 

.0075 

-.3303 

-.8574  -1.1867  -1.3380 

-1 .3489 

.OHO 

.0173 

-.3833 

.050 

- , 0396 

-.4970  -.5963  -.77! 6 

- 1 . 055n 

.069 

.080 

-.3768 

.081 

-.3379 

.086 

.0397 

.09H 

-.0356 

.150 

-.3355  -.3030  -.3788 

-.4318 

.157 

. 163 

-.0445 

.177 

-.1530 

.339 

.0045 

.3H6 

1308 

.350 

-.1610  -.3355  -.3765 

-.3013 

.374 

-.1080 

.3H5 

.363 

.0000 

.390 

-.0569 

.HDD 

-.1333  -.1831 

-.3353 

.HD3 

-.0673 

.419 

• 

.497 

-.0467 

.503 

.550 

-.1837  -.3160 

.565 

-.1636 

.600 

- .3499 

.637 

1430 

.650 

-.3539 

.670 

.700 

-.0943 

- .3305 

.735 

-.1476 

.730 

.750 

-.1783 

-.3633 

.760 

-.1105 

.775 

-.0730  -.1130 

PARAMETRIC  DATA 

MACH  ■ .000  RN/FT  ■ 3.250 
ELV-IB  - 9,000  ELV-Oe  * .000 
RUDDER  • .000  SPDBRK  - .000 


.9730  1.0000 

- . e^56 
-.5"33 

- ..'j373 


-.3970 


-.331«t 

-.38H0 

-.3160 


-.3300 

-.39H3 


DATE  £0  GCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SG3 


ARC  n-0  T9  tAB  I LVAPdELHL  SEALED  I LEFT  WING  BOT, 


(RETLISI 


ALPHAOt  IJ  - -6.055  BET AO  { 1) 

SEGTIGN  1 ITLEFT  WtNG  BOTTOM 


IN 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

:/CW 

.798 

-.1043 

.808 

-.1507 

.834 

-.1660 

.839 

- . 1:873 

.850 

-.2071 

-. V831 

.857 

- . 2503 

..0B2 

.865 

-.1871 

,879 

-.2209 

.900 

-.2097 

T819 

,905 

-.2033 

,919 

-.21 16 

.950 

-.0060 

-.0924 

.953 

-.1172 

.955 

-. 1492 

.965 

-.1700 

1 .000 

-.0010 

.0487 

.005 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.7800  .8870 


ALPHAOt  8)  « -H.OeO  BET AO  ( 1) 

SEGT IGN  t 1 TLEFT  WlNC  BOTTOM 


.OBI 
.QBB 
.094 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
. 2B9 
.SHB 
,550 
.574 
,345 
.365 


'.0157 


.0352 


.0773 


.0041 


-.0550 


-.1451 


-.0705 


-.0330 


,1359  -.1932 


.5367  -.2740 


-.0762  -.1382  -.1874  -.2232 


.9720  1.0000 


-.248 


1315 


.0514 

-4.0B4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M 

.2990 

.3640 

-4270 

.5340 

.6730 

,7000 

.0870 

.9720 

X/GW 

.000 

.0160 

.0806 

.2920 

.4136 

,3312 

.2623 

.2887 

-.3561 

.010 

.0034 

.0634 

.0423 

-.6414 

-.8106 

-1.04 16 

-.9668 

.020 

-.0056 

.0541 

- . 0594 

-.5624 

-.6675 

-.8136 

-.9158 

-.4040 

.040 

.050 

.059 

.090 

-.0147 

.0613 

- . 1662 

-.3389 

-.2403 

-.4103 

-.5133 

-.5736 

-.3594 

-.2662 


.0000 


.5206 


DATE  30  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCU-0I9  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  NINO  BOT.  IRETLI3) 


ALPHAOt  5) 

- -4. 

.050  BETAO  r 1) 

• ..1 

SECTION  ( 

1- 

li. 

Ill 

_l 

WIND  BOTTOM 

Y/BM 

.5390 

,3640  .4570 

.5340 

X/CW 

.390 

.0137 

.400 

-.0615 

.405 

.0077 

.418 

.497 

.0190 

.503 

.550 

1^'5S 

.565 

-.0898 

.600 

.637 

-.0787 

.650 

.670 

.700 

-.0117 

,755 

-.1190 

.730 

.750 

.760 

-.0639 

,775 

-.0390 

.798 

-.0596 

.808 

-.1354 

.834 

-.5534 

.833 

- . 1805 

.850 

-.1960 

.857 

-.5199 

.865 

.865 

-.5431 

.879 

-.5355 

.300 

-.5605 

1816 

.905 

-.5143 

.919 

-.5585 

.950 

-.0855 

,953 

-.1185 

.955 

-.ISIS 

.965 

- . 18&3 

t.OOO 

.0548 

0E^ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  ,7000  .0970  .9750  l.OOOO 

-.1553  -.1780 

-.1953 

-,S1BI 

-.1770 

-.5565 

-.5595 

-..SHS7 

-.5096 

-.1895 

-.1689  -.5545 

- . 0859 

-.1604  -.5074 

-.1367 

-.1531 

-.0911  -.0335 

.0439  .0709 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATroN 


page  9ao 


ARCl  1-019  IA81  LVAPCELHI.  SEAUEO)  LEFT  MINO  BOT. 


(RETL13) 


ALPHAOt  B)  « -3.9B5  BET AO  t 2)  « .001 


SECTION  1 

[ 11  LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.0150 

,0532 

.2366 

.3256 

.2092 

. 1290  . 1633 

-.4408 

- . 0 ms 

,0532 

.0203 

- .69^ ' 

-.8909 

-1.1718  -1.1187 

.020 

-.0149 

.0480 

-.0644 

-.BCfC 

-.7920 

-.9180  -1.0255 

-.4475 

.040 

.0603 

-.1696 

.050 

-.0209 

-.371  1 

-.4603 

-.5711  -.6260 

.069 

-.4107 

.080 

- . 2839 

.08:1 

1625 

.086 

.0686 

.09‘t 

-.0164 

.1'50 

-.1695 

-.2267 

-.2711  -.3139 

. 1'57 

-.2735 

. 163 

-.0059 

.177 

-.1.048 

.229 

.OSl'B 

.246 

-.0764 

.250 

-.1172 

-.  1757 

-.2145  -.2470 

.274 

-.0670 

.3HS 

-.2286 

.362 

.0000 

.390 

-.0303 

.4.00 

-.0902 

-.1491 

I960 

.402 

-.0394 

.418 

-.2489 

.497 

-.0174 

.503 

-.2261 

.550 

-.1690 

-.1984 

.565 

-.1308 

.600 

-.2424 

.637 

-.1293 

.650 

-.2451 

.670 

-.2449 

.700 

-.0750 

-.2277 

.725 

-.1377 

.730 

-.2310 

.750 

-.1854  -.2608 

.760 

-.0940 

.775 

-.0618 

-.1110 

.798 

-.1000 

.808 

-.1425 

.834 

1636 

.839 

- , 1801 

.850 

-.2053 

1830 

-.2145 

.857 

-.2120 

,862 

-.1300 

DATE  eo  OCT  75 


IA8tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  91 1 


ARC11-DI9  lABl  LVAPfELHL  SEALED!  LEPT  MING  BOT. 


(RETL13) 


ALPHAOt  Si  - -3.9S5  BETAO  IB)-  .001 

SECTION  { ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/Bw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.865 

-.1887 

.879 

-.2135 

.900 

-.2102 

-.1875 

.905 

-.2053 

.919 

-.2017 

.950 

-.0942 

.953 

-.1129 

.955 
.965 
1. 000 

-.1614 

-. 1447 

.0029 

.6730  .7800  .8870  .87BQ  1.0000 

-. IB6B 

-.1013  -.0457 
.0463  .0832 


ALPHAOI  21  « -3.974  BETAO  f 31  » 4.077 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.0538 

.0349 

.2023 

.010 

-.0421 

.0462 

.0315 

.020 

-.0421 

. 0514 

-.0405 

.040 

.0622 

-.1371 

.050 

-.0406 

.069 

.060 

.001 

-.1469 

.086 

.0632 

,094 

-.0401 

. ISO 

.157 

. 163 

.0029 

. 177 

-.0991 

.229 

-.0027 

.246 

-.0724 

.250 

.274 

-.0744 

.345 

.362 

.0000 

.390 

-.0424 

.400 

.402 

-.0641 

.418 


.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

.2663 

.1328 

. 061 1 

.0741 

-.4440 

-.6649 

-.8540 

-1.1205 

-1,0000 

-.5703 

-.7725 

-.9081 

-.9830 

-.4125 

-.3519 

-.4510 

-.5558 

-.6179 

-.3048 

-.2739 

-. 1737 

-.2293 

-.2751 

-.3135 

-.2545 

-.1278 

-.1811 

-.2268 

-.2519 

-.2170 


-.1138  -.1641  -.2061 


.497  -.0355 

.503 

.550 


-.1804  -.2127 


-.2124 


1 .0000 


-.2521 


DATE  aO  OCT  75 


lAQJA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PASE  312 


ARC!  1-019  IA9I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETU3) 

ALPHAGt  2)  • -3.37H  BET AO  ( 3)  - 4.077 


SECTION  f DLEFT  HI NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990  , 3640 

.4270 

.5340 

X/CH 

,565 

-.1571 

.600 

.637 

-.1650 

.650 

.670 

.700 

- . 1420 

.725 

-.1582 

.730 

.750 

.760 

-.1368 

.775 

-. 0890 

.798 

-.1396 

.808 

-.1712 

.034 

- . 1769 

.839 

-.2032 

.850 

-.2154 

.857 

-.2158 

.862 

.865 

1925 

.879 

-.2250 

.900 

-.2137 

-. 1995 

.905 

-.2065 

.919 

-.2193 

.950 

-.1161 

.953 

-.1409 

,955 

-.1759 

.965 

-- 1849 

1. 000 

-.0429 

AUPHAOl  3) 

• .096  BET AO  ( n 

- -6 

.6730  .7800  .0B7O  .9720  1.0000 

-.2396 

-.2515 

-.2293 

-.2376 

- .2289 

-.1878  -.2632 

1340 

-.2029  -.2269 

-.1225 

-.1328 

-.1196  -.0615 

. 0216  .0536 

i;tl 


SECTION  t DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

X/GH 

.000 

.0278 

. 1009 

.3755 

.5587 

.5329 

.5195 

.4884 

-.0607 

.010 

.0503 

. 1417 

. 3127 

-.0020 

-.0566 

-.0175 

.0081 

.020 

.0442 

.1550 

.2425 

-.0851 

-.0602 

-.1060 

-.1395 

-.0541 

.040 

.050 

.069 

.080 

. 0334 

.1678 

.0845 

- . 0605 
-.0350 

-.0798 

- . 1034 

-.1263 

-.0869 

. 081 

.086  .1832 


0338 


DATE  eO  OCT  73 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUL  ATJON 


PAGE  913 


ARCU-019  1A01  LVAPtELHL  SEAUEO)  LEFT  giNO  BOT.  fRETLlS) 

ALPHAOt  3)  • .096  BET AO  { H - -6.VGI 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/0W  .9990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


X/CW 


.094 

.0298 

.150 

.0006 

.157 

. 163 

. 1221 

.177 

.0486 

.229 

.0834 

.246 

.0504 

.250 

.0374 

.274 

.0692 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0927 

,400 

.0092 

.402 

.0803 

.418 

,497 

.0932 

.503 

.550 

-.0066 

.565 

- .0566 

.600 

.637 

-.0437 

.650 

.670 

.700 

.0540 

.725 

-.0770 

.730 

.750 

.760 

-.0308 

,775 

-.0047 

.798 

-.0326 

.808 

-.1093 

.834 

-.1791 

.939 

-.1613 

.850 

-.1788 

.057 

-.2155 

.862 

.065 

-.2173 

.879 

-.2234 

.900 

-.2657 

-.1730 

.905 

-.8123 

.919 

-.2028 

.950 

-.0026 

.953 

-.11  IS 

.955 

-.1325 

.965 

-.1783 

-.0122  -.0438  -.0836 

-.1016 

-.0149  -.0522  -.0943 

-.1230 

-.0459  -.0900 

-.2660 

-. 1433 

-.1161 

-il879 

-.1934 

-.2261 

-.1779 

-.4709 

-.1625  -.2399 

-.0512 

-.1462  -.2253 

1637 

-.1516 

.0945  -.0617 


date:  20  DCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOUf^CE  DATA  TABUuATlON 


ALPHAOt  3) 

SECTION  ( 

Y/BM 

X/CW 

t.OOO 

ALPHAOt  31 
SECTION  t 


- .096  BETA©  t 1) 

I ILEFT  HI NO  bottom 

.3990  .3640  .4370 

.0419 

- .090  BETAO  ( 31 

ULEFT  WING  BOTTOM 


ARC 11-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 
- -6.101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9730  I. 0000 

.0443  .0480 

■ -4 . 070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETL13J 


Y/8M 

.3990 

.3640 

,4370 

' .5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

.0033 

.0834 

.3473 

.5380 

.4993 

.4815 

.4570 

-.0910 

-010 

.0397 

. 1338 

.3887 

-.0517 

-.1186 

-.0994 

-.0534 

.030 

.0377 

, 1391 

.3147 

-.1330 

-.1113 

- . 1638 

-.3004 

- .0808 

.040 

.050 

.069 

.080 

. 0361 

. 1471 

.0577 

- . 0889 
-.0644 

-.1197 

1411 

-.1584 

-.1113 

.081 
.086 
,094 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.4:03 
.4l'S 
,497 
,503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 


,0351 


.0766 


.0000 


.0766 


. 1640 

.1064 

.03B1 

.0715 


.0040 


,0360 


.0393 


.0508 


.0866 


-.0313  -.0408  -.0715  -. U07 


.0133  -.0371  -.0773  -.1130 


-.1338 


-.1411 


.0171 


-.1166 


.0616 


1367 


•,1153 


-.3735 


-.0789 


- . 190B 


-.3067 


,0174 


1011 


-.1911 


1584 


-.3361 


-.1499  -.3513 


-.4330 


DATE  eO  OCT  75 


IA81A  ■“  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  915 


ARCU-019  1A81  LVAPIELHL  SEALEOl  LEFT  WING  BOT.  (RETL131 

ALPHAOl  31  • .098  BETAO  f Bl  - -4.070. 

SECTION  t nUEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2890 

.36^0 

.*+270 

.53H0 

.6730 

.7800 

,8870 

X/CW 

.760 

-.0617 

.775 

-.0181 

-.0658 

.798 

-.060*+ 

.808 

-.1191 

,83H 

1976 

.B39 

-.169*+ 

.850 

-.1069 

-.1573 

-.2272 

• B57 

-.2109 

.662 

.BBS 

-.2167 

.879 

-.2229 

.900 

-.2538 

-.  178*+ 

-.1562 

.905 

-.2162 

.919 

-.2033 

.950 

-.090*+ 

-.1039 

-.0636 

.953 

-.1091 

.955 

-.1292 

.FS5 

-.1596 

l.OOO 

.0‘♦^*+ 

.0357 

.0*+26 

.9720  I.QOOQ 


-.IBtH 


ALPHAOt  3)  ■ .086  BETAQ  t 3)  » -.016 


SECTION  I n LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/GW 

.000 

-.0570 

.0360 

.2904 

.010 

-.0262 

.0672 

-2360 

.020 

-.0190 

.0879 

. 1672 

.OHO 

. 1 DB9 

.0289 

.050 

-.0098 

.089 

.080 

.081 

-.0283 

■ oas 

. 1322 

.09H 

-.0072 

.150 

.157 

.163 

,0799 

.177 

-.0205 

.229 

.0*461 

.246 

-.0032 

.250 

.274 

-.0068 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

.4557 

.4194 

.3976 

.3958 

-.1432 

-.1445 

-.2426 

-.2411 

-.2103 

-.2014 

-.2159 

-.2626 

-.3174 

-.1436 

-.1421 

-. 1902 

-.2243 

-.2519 

-.1713 

-.1164 

-.0586 

-.0833 

-.  121 1 

-. 1654 

-.1609 

-.0360 

-.0933 

-.1096 

-.1516 

1. 0000 


DATE  EO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  PIS 


ARCl 1-019  3A01  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MINO  60T.  tRETLl3l 


ALPHAOC  3) 

m 

.096  BETAO  t 3)  - 

. 016 

SECTION  t 

r I LEFT 

WIND  BOTTOM 

DEPENDENT  variable  CP 

Y/8M 

.2990 

.36H0  .4270  .5340 

,6730  .7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CH 

,3HS 

-.1682 

,362 

.0000 

.390 

.0226 

,H00 

-.0523 

-.0356  -.1412 

.M02 

.0021 

.m9 

-.2529 

.‘+97 

.0271 

.503 

-.1823 

.550 

-. 1342 

-.  1610 

.565 

-.1172 

,600 

-.2159 

.637 

-.1120 

.650 

-.2247 

.670 

-.2457 

.700 

-.0605 

-.2029 

.725 

-.1143 

.730 

-.3313 

— 

.750 

--.1687  -.2687 

.760 

-.0748 

J 

.775 

-.0371 

-.0041 

.799 

- . 0821 

.808 

1274 

• f. 

.83“+ 

-.1758 

.839 

-. 1699 

,850 

-.1992 

-.1634  -.2330 

— 

.857 

-.2191 

.862 

-.isea 

.665 

-.1958 

* 

.879 

-.2115 

.900 

-.2250 

- ■ 1908 

-.1563 

.90S 

-.2107 

1 

.919 

-.1967 

.950 

- , 0930 

-.1060  -.0630 

, 

.953 

-.1174 

* 

.955 

-.1357 

.965 

-.1567 

1 .000 

.0122 

. 0384  - 0539 

DATE  ao  OGT  75  . lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  IA8 I LVAPtELM.  SEALED)  LEFT  MINO  BOT, 
ALPHAOl  3)  • .il7  BETAO  ( H)  • ‘♦.075 

SECTION  I n LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1 

.8990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7600 

.8670 

.9730 

CM 

.000 

-.1033 

-.0183 

.8350 

.3901 

.3531 

.3396 

.3164 

-.1833 

.010 

-.0014 

.0146 

.3100 

-.1373 

-.3453 

- .3560 

-.3171 

.080 

-.0644 

.0477 

.1597 

-.1834 

-.3145 

-.3761 

- .3344 

-.1663 

.040 

.0633 

.0386 

.050 

-.0431 

-.1336 

- . 1913 

-.3303 

-.3536 

.069 

-.1913 

.080 

1 139 

.081 

-.0360 

.086 

.0953 

.034 

-.0840 

• ISO 

-,0B5l 

-.0916 

-.1334 

-.1710 

.0835 


.0000 


.0133 


.069*4 


-.0039 


.0013 


•.  0S5E 


-.0831 


-.030*4 


-.ms7 


-.0657  -.1098 


-.mei  -.1715 


- . 1H05 


-.8303 


-.1345 


-.8310 


-.11B7 


-.1693 


-.1133 


-.1500 


- .1954 


.0594  -.1067 


•.1999  -.1908  -.8490 


-.1005 


-.0495  -.0937  -.1194  -.1658 


-.1538 


-.3893 


-.1636 


-.1984 


-.8483 


-.89% 


-.1731  -.3698 


-.3437 


-.1519 


PAGE  917 


IREtLll) 


PAOE  918 


DATE  eo  OCT  73  I A8t A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ABGll-019  IA81  LVAPIELHL  SEAtEO)  LEFT  MINO  EOT. 
ALPHAO;  « .117  BETAO  ( HI  - 4,075 

SECTION  { IILEFT  UINQ  BOTTOM  DEPENDENT  V«11ABLE  CP 


ISETL13) 


V/8H 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.885 

-.1778 

.879 

-.2189 

.900 

-.2067 

-.1926 

-.1647 

.905 

-.1954 

.919 

-.2117 

.950 

-.1145 

-.1227  -.0776 

.953 

-.1350 

.955 

1660 

.965 
1 .000 

1715 

-.0323 

.0252 

.0471 

ALPHAOI  3) 

121  BETAO  1 5) 

6 

.104 

SECTION  ( 

IILEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CM: 

.000 

-. 1389 

-.0250 

.1834 

.3764 

.3215  .2922 

.2801 

-.2055 

.010 

-.1219 

-.0113 

.1852 

-. 1290 

-.2638  -.2910 

-.2457 

.020 

-.0958 

.0224 

. 1323 

-.1760 

-.2224  -.3030 

-.3402 

-.1901 

.040 

.0375 

.0505 

.050 

-.0626 

-.1269 

-.2022  -.2397 

-.2684 

.lOBS 

.080 

.081 

.086 

.0^ 

.150 

.157 

.183 

.177 

.289 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.330 

.400 

.402 

.*^18 

.437 

;503 

.550 


-^,0431 


.0074 


.0000 


<0069 


.0718 

.0594 

-.0009 

-.0027 


-.0147 


-.0215 


-.0257 


-.0386: 


-.1065 


-.0659  -.0967  -.1405  -.1949 


-.0590  -.1034  -.1389  -.1666 


-.2056 


•.1975 


-.1912 


-.0747  -.1149 


-.1479  -.1789 


1676 


-.3074 


-.1953 


■ M 


o 


DATE  aO  OCT  TO 


ALPHAOC  31 


lAe  iA  - FRESSUrtE  SOURCE  DATA  TAeUL  AT  I ON 

ARCn-OlS  lAat  LVAPCELM.  SEALEOt  LEFT  UINQ  BOT. 
BETAO  t 5>  - 6,1  OH 


SEGTIGN  t IJLEFT  HINQ  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.3990 

.3640  .4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

X/GW 

* " 

i-  V565, 

-. 1357 

t .600 

-.3368 

^ .637 

-.1456 

t..  .650 

-.3359 

.670 

.700 

-.1310 

-.3188 

.735 

1430 

i .730 

.750 

-.1736 

-.3688 

.760 

-.1133 

.775 

-.0830 

-.1133 

i - ' .798 

-.1168 

vBOB 

-.1554 

.83H 

-.1633 

,839 

-.1963 

? .850 

-.1865 

-.1944 

-.3437 

.857 

-.3047 

,863 

,865 

-.J8II 

.979 

-.3339 

.900 

-.3035 

-.1761 

-.1598 

.905 

-.1968 

.919 

-.3197 

.950 

-.1096 

-.1316 

-.0735 

.953 

-.1434 

■ .955 

-.1800 

. .965 

-.1884 

1.000 

-.0505 

.0153 

,0534 

i;  ALPHAOt  4 

> - 4. 

341  BETAO  < 11 

. -4 

.063 

SECTION 

1 liLEFT  NINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.3890 

,3640  .4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/cw 

.000 

-.0643 

-.0*155  .3891 

.4818 

.4349 

.3840 

.3317 

.010 

-.0003 

.0533  .3809 

.3900 

.3985 

.3885 

.3877 

.030 

,0331 

.1363  .3503 

.1706 

.3386 

.3479 

.3535 

.040 

.1597  .3171 

.050 

.0454 

.1014 

.1308 

.1395 

.1436 

.069 

.080 

.0830 

.081 

. 1350 

,086 

.3154 

,9730  t .0000 


-.3131 


-.IH68 


.9730  1.0000 


-.1543 


1 1iii'iiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 


PAGE  S20 


DATE  50  OGT  75  lABTA  -PRESSl^E  SOURCE  0#TA  TABULATION 

AROli-Cig  lABTLVAPtELHL  SEALS))  LEFT  WINO  BOt. 
ALPHAOC  >♦)  - t.eni  BETAO  < t»  - -•♦.062 

SECTION  (l)LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .5990  .SB'+O  .4570  ,5340  .6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 


X/GM 


.094 

*0530 

. 150 

. 157 
.163 

.1810 

* 1 9 9 

.229 

.1021 

.246 

.1:037 

.250 

.274 

.345 

.362 

.0000 

.330 

. T193 

.400 

.402 

.418 

.497 

.1239 

.0794 

.1016 


.0752 

. 093S 


.0291 

.0874 


.503 

.550  -.0052 

.565  -.0531 

.600 

,637  -.0535 

.650 

.670 

.700  .0383 

.725  -.0789 

.730 

.750 


.760 

-.0415 

.775 

.0)34 

.798 

-*0410 

.808 

-.1135 

.834 

-.1807 

.839 

-.1658 

.850 

-.1773 

.857 

-.2136 

.862 

.065 

-.2172 

.879 

-.2237 

.800 

~-S5SB 

-.1850 

.905 

r.2137 

.919 

-.2071 

.950 

-.0961 

.953 

-.1208 

.955 

1279 

.965 

i4ra 

.0871  .0823  .0368 


-.1331 


.0452  .0270  -.0123 


-.  1487 


.0099 


-.0563 


-1.0228 


-.0905 


-.1621 


-.1685 


■.1747 


1609 


-.8657 


-.1923  -.2481 


-1.4205 


-.0403 


-.1479  -.2445 


.2309 


‘.1876 


.1112  - . 0894 


<RETLI3) 


i j 


GlIGlNAIi  PAGE  IS 
.OF  POOR  QUAliTX; 


PAOe  931 


DATE  aO  OCT  75  IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TA0W.f;TlON 

ARCU-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  UINO  BOT. 


ALPMAOC  - H.ani  BETAO  ( 1)  ■ -»t 

SECTION ' < ) JLEFT  NINO  BOTTOM 


Y/BW 

.8990  .3640 

.4870 

.5340 

X/CK 

1.000 

.0484 

ALPMAOt  4) 

• 4,840  BETAO  ( 8) 

SECTltm  ( 

IILEFT  WING  BOTTOM 

Y/BM 

.8990  .3640 

.4870 

.5340 

X/CM 

.000 

-.1363  -.0710 

.8339 

.4309 

.010 

-.0765  -.0880 

.3134 

.8198 

.080 

-f.0378  . 0697 

.8936 

. 1 010 

.i040 

.1057 

.1738 

.050 

-.0083 

.0503 

.069 

vOBO 

.0388 

.OBt 

.0869 

.085 

, 1756 

.03<t 

.0109 

.150 

.0398 

.157 

.163 

,1569 

.177 

.0608 

.889 

.0742 

.846 

.0635 

-850 

.0335 

.874 

.0551 

,345 

.368 

.0000 

.390 

.0734 

.400 

-.0067 

.408 

.0447 

.418 

.437 

.0747 

.503 

.550 

-.0998 

.565 

-.0917 

.600 

.637 

-.0938 

.650 

.670 

.700 

-.0317 

.785 

-.0857 

.730 

.750 

,G6S 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7300  ,8870  .9780  1.0000 

.0890  -.0113 

.004 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8970 

.9780 

,4009 

.3574 

.8338 

-.3948 

. 801 3 

.8844 

.8983 

. 1499 

.1573 

. 1634 

-.8815 

,0618 

.0645 

.0698 

-.1915 

.0431  .0860  -.0136 

-.1676 

.0068  -.0146  -.0608 

-.1783 

-.03B1  -.0930 

-.9377 

-.I85B 

.1805 

-. 1951 

-.8010 

-.8791 

. 1913  • 

-1.1746 

-.1958  -.8609 


(RETU3) 


I t CU  UU  I /3 


l.fliBlA  - HKtbbUKE  bOURet.  BATA  TABULATION 


PAGE  9Se 


ARC! 1-0 19  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  MING  BOT. 


ALPHAOl  H)  - H.SH0  BETAO  t 2 1 « -.00>* 


SECT I ON  < tlLEFT  WINS  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

<2990  .3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/GH 

.760 

-.0480 

.775 

-.0073  -.0611 

.798 

-.0621 

.BOB 

-.1073 

.034 

-.1603 

,839 

-.1575 

.050 

-.1866  -.1616  -.2506 

.857 

-.2104 

.862 

-.2294 

.865 

-.2034 

.879 

-.2075 

.900 

-.2181 

-.1835 

-.1079 

.905 

-.2104 

.919 

-.1939 

.950 

-.1047  -.1220  -.0923 

.953 

-.1177 

.955 

-.1309 

.965 

-.1456 

1.000 

.0256 

.0213 

.0008 

ALPHAOl  41 

• 4.238  BETAO  1 3) 

4.073 

SECTION  ( 

IILEPT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3840 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.2107 

-. 1302 

.1663 

.3067 

.3463 

.3019 

.1791 

-.4647 

.010 

-.1604 

-.1110 

.2609 

. 1004 

.1459 

.2282 

.2404 

.020 

-.1148 

-.0054 

.2490 

.0788 

. 1026 

. 1 152 

.1150 

-.2927 

.040 

.0315 

.1462 

.050 

-.0590 

.0355 

.0300 

.0307 

.0333 

.089 

-.2510 

.000 

.0184 

. OBI 

.0699 

.086 

.1 166 

.094 

-.0261 

.150 

.0200 

.0161 

.0020 

-.0376 

.157 

-.2144 

<163 

.1210 

.177 

.0481 

<229 

.0388 

.246 

.0557 

.250 

.01158 

-.one 

•-.1'320 

-.0786 

.274  . 0367 


1.0000 


liOOOO 


(RETL131 


PAGE  923 


OATE  ao  OCT  75 


1A61A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARGI 1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT.  IRETLtS) 

ALPHAOf  m « H.S3S  BETAO  ( 3)  - ^.C73 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/eii 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

i_ . . 

X/GN 

]■ 

.345 

s 

.362 

.0000 

1: 

.390 

.0521 

•f. 

.400 

-.0222 

-.0550 

f'-'. 

.402 

.0123 

.419 

.497 

.0545 

.503 

1' 

.550 

-.1139 

-.1303 

.565 

-.1101 

■ 

■ 

.600 

C' 

.637 

-.1074 

.650 

r 

.670 

r 

.700 

-.0854 

-.1958 

r. 

.725 

-.1076 

i 

.730 

V- 

.750 

.760 

-.0375 

t- 

.775 

-.0357 

-.0820 

h 

.798 

-.1002 

1 

.806 

-.1394 

.834 

-.1655 

'y,  ■ 

.839 

-.1724 

'h. 

.850 

-.1903 

-.1812 

.857 

-.1922 

t: 

y • 

.862 

\-  ■ 

.865 

-.1822 

.879 

-.2015 

t 

i’ ' 

.900 

-.1974 

-.1815 

?-■ 

.905 

-.1907 

r; 

.919 

-.1952 

pi_ 

.950 

-.1077 

-.1303 

PT-" 

>953 

1249 

f' 

.955 

-.1521 

.955 

-.1625 

1.000 

-.0203 

.0152 

t' 


.7600 


-.2076 


167S 


-.2576 


-.0969 


.6670 


-.1070 


-.aOHB 


-.2696 


-.1937 


.0060 


^9720 

-.8087 

-.2I2H 

-.2891 


-.2285 


1.0000 


-.970>l 


-1.0603 


i 

i- 


DATE  ao  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC1I-0T9  IA81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  MING  BQT. 
ALPHAOt  5)  • 8.305  BETAO  C 1)  - -.010 

SECTION  I I >LEFT  WING  BOTTOM  GEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.8990 

. 3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

.000 

-.aS94 

-.3711 

.0735 

.3970 

. 1666 

.0300 

-.3759 

-1.1797 

.010 

- . 1599 

-.  197a 

.8975 

.4359 

.4519 

.4037 

,4343 

.080 

-.0774 

.0033 

.3536 

.3313 

. 3668 

.4144 

. 3955 

-.6299 

.040 

.0657 

.3799 

.050 

-.0018 

.3125 

.2641 

.2863 

.3854 

.069 

-.4099 

.080 

.1709 

.081 

. 1795 

.086 

.3084 

.094 

.0287 

. I SO 
.157 

.1333 

.1669 

. 1690 

. 1334 

-.3661 

. 163 

.8183 

.177 

.1348 

.aag 

. 1008 

.246 

. 1291 

.aso. 

. 1049 

.0991 

.0955 

.0413 

.374 

.1104 

.345 

.363 

.390 

.0000 

.1803 

-.3108 

.400 

.0444 

.0274 

-.0319 

.Hoa 

•Hie 

•H9?  .1160 

.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 

.700  -.0018 

.7as 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

,83rt  ^.1378 

.839 

.850 

.857 

.86a 


.0901 


-.0617 


-a. 1360 


-.0633  -.0689 


-.ana 


-.0633 


1607 


-.  1574 


-.0598 


-.1564 


-.3083 


-,035a 


■.1466 


-.0347 


-.0934 


-.1958 


-.1600  -.9438 


-1.SB3I 


.0131  -.0387 


-.1709  -.11^0  -f-.asoo 


IRETL13) 


PAGE 


324 


-.3033 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PHESSUfiE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ges 


ARCU-019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
ALPHAOl  5)  - 8,385  BETAO  ( 1)  ■ -.010 

SECTION  C IILEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T/BM 

.2990 

.36t0 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.665 

-.I7M8 

.879 

^.1996 

.900 

-.2 lot 

-.1781 

-.2143 

.905 

-.acts 

.919 

-.1866 

.950 

-.1083 

-.1169 

-.0990 

.953 

-.1199 

.955 

.965 

1.000 

-.1300 

-.1252 

.0)42 

.0243 

-.0545 

ALPHAOl  6)  - |iD.^56  BETAO  ( 1)  - .002 


(RETL13) 


SECTION  I ULEFT  MINO  BOTTOM 


Y/BH 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

X/CW 

.000 

-.3226 

-.3638 

,0148 

.2006 

.010 

-.2163 

-.2715 

,2615 

.4611 

.020 

-.0914 

-.0283 

.3327 

.3626 

.040 

.0461 

.2754 

.050 

.0028 

.2573 

.069 

.OEtO 

.2060 

.081 

. 1940 

.086 

.2082 

.094 

.0364 

.150 

.1685 

.157 

.163 

.2205 

.177’ 

.1546 

.229 

.1131 

.246 

.1368 

.250 

. 1275 

.274 

. 1331 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.1332 

.400 

.0556 

.402 

.1075 

.me 

.*♦97  . 1276 

.503 

.550 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

.0646 

-.1540 

-.5470 

-1 .7201 

.5237 

.5084 

.4215 

.4676 

.4920 

.4464 

-.8726 

.3413 

.3714 

.3670 

-.5235 

.2123 

.23)5 

.1857 

-,1161 

. 1349 

.1409 

.0900 

-.2213 

.0H76  .0126 

-2.5632 

-.2198 


>0558  -.0591 


j. 

r';- 

date  eo  OCT 

73 

lABIA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  928 

i. 

AReil-OI9UBj  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  W I NO  EOT. 

CRETL13) 

• 

AUPHAOI  6) 

. liQ. 

«t5G  BETAO  ( I) 

- .003 

SECTION  ( 

ULEFT 

W UNO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.£990 

.36H0  ,‘♦£70 

.53>40  . 6730  . 7800  .B870  .9720  1. 0000 

X/CM 

f ■ 

.565 

.600 

- - CJ4TS 

1260 

. 

t"' 

.6"7 

r 

.&!3U 

-.1376 

■ 

.670 

-.3069 

‘ 

.700 

.0053 

-.1519 

...  - 

r 

--■>660 

ff.. 

-1.5359 

1 

.750 

-.1050  -,33HQ 

1 

?"■ 

.760 

-.0399 

! 

.773 

.0002  -.OHOil 

^ ■ 

.790 

^ 0390 

F " 

.800 

-.0963 

-.1391 

r 

' -iC.J' 

-.160't 

by.- 

¥; 

.850 

-.1785  -.1673  -.BB**? 

! 

1/ 

.957 

-.1899 

f .. 

' 

.£?B2 

-.3353 

b 

.865 

11^ 

h 

.879 

-.2Q5H 

.900 

~iSS\£ 

-.1936  -.2364 

u.. 

.905 

-.ao»^2 

.919 

- . 1906 

t i ■ ' 
&- .. 

.950 

-.use  -,13fO  -.1177 

r 

.953 

E13V 

t 

t;  , . 

.955 

.965 

-.1308 

-.less 

: 

1. 

i.doo 

. OtO£ 

.0133  -.D7BB 

r '• 


t:- 


G 


DATE  ao  OCT  15 


i lAeiA-PflESSUHE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-013  1A01  LVAPtELHL  SEALEOJ  LEFT  MING  BOT. 

REFERENCE  DATA 


SREF  • SB90.^0000  SQ.FT.  XMR|»  - 

LREF  • 1297.0000  INCHES  YMRP  - 

BREF  ■ 1297.0000  INCHES  ZMRP  - 

SCALE  • .0300  SCALE 

ALPHAQI  11  * -B.31B  BETaO  ( II- 

SECTION  < U left  MING  BOTTOM 


976.0000  IN.  XT 
.0000  JN,  YT 
HOOvOOOO  IN.  2T 


-4.066 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


•^.OOSO 


-.1547 


,0431 

-.1114 


- . 1644 


-f,0B42 


-.1969 


MACH 

ELV-I0 

RUDDER 


PACE  987 

IRETLIHI  I 17  OCT  75  1 

PARAMETRIC  DATA 

1.400  RN/FT  * 2.250 

8.000  ELVr(»  - -4.000 

.000  SPOStOC  ^ .000 


l;  - 

Y/BN 

.2990 

.3640 

.4270 

•-5340 

i6730 

.7600 

.BB70 

.9720 

' • • 

X/CN 

.000 

.0367 

-.0449 

.2603 

.5988 

.51SB 

.4783 

.4822 

-.4251 

. 

. 010 

i0454 

-.1114 

-.0173 

-.8749 

-.4214 

-.3074 

-.3116 

C:  . 

5 ' 

i020 

.0097 

-.1^8 

-.0226 

-.4156 

-.4617 

-.4835 

-.4980 

-.4752 

.040 

-.1823 

- . 00,18 

.050 

-.1020 

-.4363 

-.4937 

-.5209 

-.5370 

.069 

-.4507 

-.3607  -.4366  -.4583  -.4700 


-.4146  -.4477  -. 


-.4247 


-.1015 


-.0795 


-.3517 


-.3350 


-.0510 


DATE  20  OCT  75  lASilA 

ALPHAOl  t»  • -6.3ie  BETAO  ( 

SECTION  C HLEFT  lIlNS  8OTT0M 


( Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.7SB 

-.1451 

.808 

-.0330 

.834 

-.2038 

.839 

-.0530 

.830 

: .B57 

-.1795 

■ .862 

.865 

-.1558 

1:  .879 

-.1841 

^ .900 

s .305 

-.2297 

-.2824 

b .919 

-.3143 

r .950 

.953 

-.3549 

r .955 

-.3978 

^ .965 

i;  1,000 

-.3811 

-.3318 

ALPHAOl  VI 

* “6, 

.235  BETAO  1 e 

SECTION  t 

MLEFT 

UING  BOTTOM 

5 Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

h X/GH 

; .000 

-.0112 

-.0669 

. 1879 

.010 

-.0055 

-.1 143 

-.1073 

.020 

-.0388 

-.0940 

-.1648 

.040 

-.0524 

-.0838 

i -050 

- . 1354 

J .069 

r .080 

- 

^ .081 

-.2098 

f .086 

-.0897 

J .084 

-.0EB6 

S'  .ISO 

. V57 

.163 

-.0190 

.177 

-.1623 

.229 

-.0479 

r -246 

-.0570 

.250 

r .274 

-.1417 

. 345 

ts  .362 

.0000 

- PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC!  1-019  IA91  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WIND  80T. 
1)  - -^.06B 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


-.0950  -.1242  -.2447 

-.2938 

-.2398  -.2379 

-.3584  -.2843  -.3225 

-.2052  -.3344 

- -2.013 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

.5058 

.4389 

.4071 

.4147 

-.4269 

-.3246 

-.4607 

-.3415 

-.3515 

-.4546 

-.5037 

-.51 17 

-.5282 

-.4093 

-.4708 

- .5289 

-.5506 

-.5531 

-.3631 

-.4366 

-.3764 

-.4750 

-.4841 

-.4993 

-.3138 

-.2337 

-.3913 

-.4657 

-.4523 

-.27BB 


PAGE  B2B 


tFETLlH! 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAOE  9S9 


DATE  eO  OCT  75 

ALPHAOC  n - “6.295  BETAO  ( 2) 

SECTION  f I) LEFT  WING  BOTTOM 


ARCH -01 9 IA01  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
-a.Oli 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM  .8990  .36HQ  .^870  .53H0  .6730  .7800  .8870  .9780  l.DQQO 


1RETLI«*I 


X/CM 


.390 

-.0899 

.400 

.1189 

.408 

. 1851 

.418 

.497 

-.0978 

.503 

.550 

.2805 

.565 

.8008 

.600 

.637 

.8198 

.650 

,670 

.700 

. I960 

.785 

.0096 

.730 

.750 

.760 

-.1029 

,775 

.0713 

.799 

-.1797 

.808 

-.0816 

.834 

-.1885 

.839 

-.0759 

.850 

-.1405 

.85? 

-.2270 

.888 

.865 

-.1415 

.879 

-.1998 

.900 

-.8488 

-.8793 

.905 

-.3418 

.919 

-.3416 

.950 

-.3857 

.953 

-.4068 

.955 

-.4191 

.965 

-.3608 

1.000 

-.4188 

.0817  -.8596 

-.8146 

-.3060 

.8335 

-.8000 

. 1840 

-.8933 

.0538 

-.8550 

-.1888  -.8038 

.0600 

.1445  -.8537 

-.8999 

-.8964 

.3094  -.3891 

.3088  -.3834 


DATE  eo  OCT  7*5 


ALPHAOt  1) 
SECTION  ( 


IA9tA  T.  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  l ABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
• -B.25B  8ETAQ  { 3)  * .056 

I TLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  930 


tRETLlHl 


Y/BM 

.2990' 

-3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7B00 

.8670 

,9780 

XV  C« 

.000 

-.0560 

- . 1005 

. 1276 

.4299 

.3703 

.3314 

.3513 

-.2578 

.010 

-.0831 

-.1426 

-.1658 

-.3570 

-.4891 

-.3041 

-.3841 

.080 

-.0848 

-.1125 

-.2855 

-.4734 

-.5300 

-.5403 

-.4748 

-.2507 

.040 

.t)5d 

;0S9 

.QBD 

-.1736 

-.08,42 

-. 1674 

-.4490 

-.4269 

-.5433 

-.4910 

-.4471 

-.2384 

,oet 


.086 

094 

.150 

,157 

.183 

iT7 

-.0918 

-.1299 

-.0511 

• 1 / / 
.229 
.248 

-.1 150 

-.0703 

v25d 

.274 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0220 

.400 

.402 

.418 

.4,97 

.503 

.550 

.565 

-.0469 

.600 

.837 

. 1356 

.650 

^5!7h- 

.700 

.1294 

-.2168 


-.1952 


-.0736 


.0398 


.186^ 


-.2138  -.5018  -.M639  -.H’+B5 


-.owes  -.2156  -.4099  -.3733 


-.2110 


.0862  .0:126 


1610  .2016 


-.3236 


-,3058 


.1017 


.725 

.730 

.750 

.760 

.ITS 

.796 

.608 

^634  -.8206 

.‘839^ 

.850 
.657  ^ 

,:et62: 


-.0170 


.0122 


-.2151 


-.2532 


-!-.3170 


1655 


-.2238 


-.11615 


-.1455 


-.M78 


-.2497 


-.1653  ...1410 


-.2306 


.0403  .0324 


-.1782  -.1749  -.2798 


'^*.3341 


© 


GRIGINAIi  PAGE  JS 
OP  POOR  QUAIXr^ 


DATE  50  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 

ARCnH)l9  IA01  LVAPXELHL  SEALEOI  LEFT  MINO  80T. 
AUPMAOt  tJ  ■ -6.558  BETAO  ( 31  « .056 

SEGTIpN^X  IILEFT  MIW  B DEPENDENT  VARIABLE  CP 


■ ■ 

Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

I- 

:*'CM 

« 

.‘IBS 

-.1867 

: ,B73 

-,3355- 

' 

,900 

-.3996 

-.3064 

.90S 

-.3547 

.919 

-.3748 

1'  ■ 

.950 

-.4084 

-.3303 

.953 

-.4388 

!'  ■' 

.955 

-,4417 

C-' 

f . ■. 

.965 

-.3466 

1,000 

-.4300 

-.3593 

-.3531 


i.OpO  -.M200  -.3593  -.3011 

ALPHAOC  1)  • BETAO  ( H»  - 3. 136 

SECTION  ( IILEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  ,3990  .36H0  .H370  .53H0  .6730  .7BQ0  .8970  .9730  1.0000 

■X/GM^  ■ ■ ■ 

.000  -.1108  -i 1353  .1166  .3713  .3019  .3731  .3975  -.3163 

.010  -.1169  -.1589  -.0933  -.3763  -.5166  -.H103  -.3973 

.030  -.1373  -.1337  -.1105  -.48H7  -.5530  -.4053  -.3550  -.3159 

.040  ^.1349  -.3145 

.050  —.3037  -.4349  -.4927  -.3939  -.3597 

.069  -.3063 

.080  -.4368 

.081  -.3317 

.086  -.1618 

.094  %.1I54 

.150  --3137  -.4514  -.4168  -.3610 

.157  -.1930 

.163  -.1198 

.177  -.1199 

,339  -.1530 

.346  -.0788 

.350  .0915  -.3680  -.4140  -.3608 

,374  -,0083 

.345  -.3039 

.363  .0000 

.390  .0443 

.400  .0774  .0351  -.3383 

.403  - .0836 

.418  -.1616 

.497  -.0333 

.503  -.3370 

.550  .0504  .0371 


DATE  aa  OCT  7S  I A81A  - PRESSURE  SOURCE  ; PACE  938 

ARCH-019  !A01  LVAPJELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETbt^) 


t.- 

ALPHAOX:  ;l  ) 

- “6* £44  BETAO  f HI 

• a 

. 106 

SECTION  1 

1 ILEFT  KINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0990  .36H0  .He70 

.5340 

.8730 

.7000 

.8870 

.9700 

1.0000 

X/CM‘ 

.565 

;■  .04H0 

!:r. 

.800 

-.3370 

.637 

V'  .0675 

.650 

.0660 

ii;; 

.670 

-.3466 

S'  ' ■ 

, .700 

.0303 

-.0130 

• 

■■  .735 

-.0491 

F. 

n::' 

: .730 

-.0165 

k ■ 

.750 

-.1830 

-.1600 

?■  '■ 

.760 

-.0039 

, ■ .775 

-.0001 

.0043 

l- 

.730 

■ . -.057H 

f-"  ' 

.806 

-. 1395 

. ■ .834 

-.0576 

.039 

-.1264 

■ .050 

-.0001 

-.0000 

-.3000 

T::  ■ ••■ 

.057^ 

-.2349 

{T 

■ .860  ■ 

-.3033 

■ .865 

-.0301 

' .079 

-.0473 

.900 

-.0690 

-.3300 

-^.0688 

■ ■ 

j-l;' 

■ .905 

■ -.3607 

, .919 

■ -.3400 

t:' 

: .950 

-.4194 

■*.3381 

-.3635 

. .953 

-.4400 

.955 

■ -.3635 

r ■ 

:v  .965 

•P.09B8 

1.000 

-.3764 

-.3077 

-.0685 

ALPHAOl  n 

-6.033  BETAO  r 5> 

■ 4 

.107 

SECTION  C 

1 ILEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

> . 

y/BW 

.0990  .3640  .4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9700 

1.0000 

X/CM 

.000 

-i.1879  -.1654  .0997 

.3835 

.0455 

.0393 

.0611 

-.0039 

■t. ' 

.010 

-.1715  -.1584  -.1016 

-.4256 

-.4857 

-.3635 

-.3907 

.oao 

-.1761  -.1404  -.1404 

-.4451 

-.4435 

-.3084 

-.3554 

-.0007 

r=- 

.040 

-.1383  -.0473 

.050 

^.0316 

-.4043 

-.4307 

-.3118 

-.3499 

.069 

-.0165 

.080 

-.3TO5 

.081 

-.1056 

.086  , 

-.1313 

DATE  20  OCt  IS  tWi A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAOE  931 

ARClt-Ojg  lABl  LVAPCELW.  SEALEOr  LEFT  WIND  BOT.  «BETLIH» 

ALPHAOt  l»  * -6.233  BETAO  I 51  • t.VB? 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2990  >36»tO  .‘♦BTO  .SS^fO  .6730  . 7800  . 8870  . 9720  t.0000 


cu  wi-i  I.J  iMotH  - rpic-ooune.  ouurn^iC.  UHiA  r^auL-fti  lUN  PftGE  S3W 

ARG11“Q19  I ASlLVAPtELHi.  SEALED J LEFT  WING  BOT.  (RETLIM) 

ALPHAOC  n - -6,533  BETAO  ( b>  - H.197 

SECTION  ( I) LEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9750  1.0000 

Xi'CWvL:.  ' 

KOOl)  -.2783  -.4028  -.2357 

ALPHAOC  S)  - -4.504  BETAO  CD-  3. 151 

SECtIblij  C DEPENDENT  VARIABLE  CP 


f". 

■ Y/BW 

.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

.6730 

,7800 

.e8*«i 

,9750 

■ 

x/Gu 

3'- • 

ET'' 

.000 

.0759 

- .0525 

.3180 

.6655 

.8097 

.5015 

.5937 

•^.3250 

.010 

.0044 

-.0679 

.0780 

1804 

— . 31 66 

-.2391 

-,2064 

r ; ■ • , ■ . 

■■  .020 

.0429 

- . T269 

. 0328 

-.3190 

-.3741 

-.4001 

-.4230 

-.4545 

■ .040 

-.0916 

.0587 

1- 

.050 

-.0725 

>.3357 

-.4054 

-.4409 

-.4554 

h- 

" . 069 

-.3789 

.080 

-.5936 

.081 

1508 

'■  ; 

.086 

-.0158 

.094 

.0509 

i>:;  ' 

■ .150 

-.£040 

-.3331 

-.3056 

-.3045 

. 157 

-.3693 

f.  ■ ■■ 

.163 

,1596 

.177 

-,0556 

p'" ; ■ ■ ' 

.229 

-.1439 

fi-  ■ ■ 

■ .246 

-.0071 

.250 

1703 

-.5884 

-.3348 

-.3755 

.574  -.5054  . ' 

.345  -.5961 

.365  .0000 

.390  -.0516 

.400  .5450  .5306  -.0116 

.405  .5579 

.4 IB  - -.1014 

.497  -.0546 

.503  -.5980 

.550  .3737  .3355 

,565  ■ ■ ■■  .3951 

.600  -.0596 

.637  .4138 

-650  .1983 

-670  -.1686 

.700  .4555  .1554 

.755  .0915 

.730  -.1671 

.750  0917  -.1030 


ORIGINAII  page  13 
PE  ^oOR  QUAiiorsr, 


' © 

DATE  ab  OCT  75 

ALPHAOt  SI  • -H.aO»t 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  IA9I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MIN8  BOT. 
BETAO  ID  - -B-15J 


PACE  035 


iREILlii) 


r:"  ' 

SECTION 

DLEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i' ■ 

/.-■  Y/BM 

.2990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730  .7000  .8870 

X/CH 

.760 

-.0203 

i:'-  ■ ■ . 

' 

.775 

. 1681 

. 1789 

.799 

-.1042 

I'-  - 

.800 

.0175 

|i'  :' ' ' 

.B3M 

-.1787 

iiS39 

-.0671 

.050 

-.0373 

“ . 0053  -.2216 

if- 

.657 

- .1686 

.862 

.965 

-.1537 

‘ .079 

-.1493 

I- 

.900 

-.2023 

-.2003 

-.2821 

rr  ■ 

.905 

-.2904 

r-'  • . ■ 

.919 

-.2742 

!i. 

.950 

-.3350 

-.3041  -.3083 

t 

.953 

-.3599 

.955 

-.3700 

r-  ■ 

.955 

-.3P*92 

1.000 

-.3890 

-.3063  -.3457 

'.SS66 


AITWVOI  2)  ■ -*f. 

SECTION  t DLEFT 


193  BETAO  t a) 
MING  BOTTOM 


-H .092 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

X/CM 

.000 

.0333 

-.0526 

.2049 

.6079 

.5502 

.5264 

,5402 

-.3560 

.010 

.0385 

-.0930 

.1367 

-,2180 

-.3515 

-.2675 

-.2357 

.020 

.0059 

-.1544 

.1423 

-.3532 

-.4011 

-.4340 

-.4392 

-.4136 

( 

.040 

-.1160 

-.0200 

.050 

-.0977 

-.3691 

-.4314 

-.4664 

-.4689 

,069 

-.3925 

.080 

-.3315 

.081 

-.1653 

.086 

-.0284 

.094 

-.0142 

'v-:' 

.150 

-.2580 

-.3614 

-.3955 

-.4150 

iJ57 

vl63 

.177 

vSS9 

.2H8 

.S50 

.sm 


-.1135 


.0H88 

^.075H 


-.3610 


-.OBB? 


-vl7BS 


-.2127  -.3209  -.3553  -.3709 


DATE  eO  OCT  75  1A0IA-  PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULATIGN  PAOE  936 

ARC! 1>>0 19  I A9l  LVAPtELHL  SEALED*  LEFT  WJNGBOT,  fRETUlH* 


: ALPHAOC  2) 

• -4. 193  BETAO  ( 21 

■ -4 

.098  ■ 

SECTION  t 

I lLEFT  HI, NO  aOTTOli 

dependent  variable  CP 

Y/BU 

.8930  ,3640  .4870 

.5340 

.6730  .7600  .eaTO 

.9780 

l.QOOO 

X/CW 

-3H5 

-.8991 

i; ' . 

.368  . 

.0000 

^'v.,  ■ 

.390 

-.0933 

.400 

.8889 

,.2|98  -.0343 

.408 

.8004 

.Hie 

1784 

■ 

.497 

-.0715 

.503 

-,3009 

-550 

.3401 

.3070 

h:  - ■■ 

.565 

.3371 

.600 

-.0754 

.637 

.3409 

T' 

.650 

.1783 

.,670 

-.1949 

.700 

-3838 

.0991 

1'. 

.785 

.0675 

F>.; 

.730 

-.1618 

.750 

-.1080  -.0699 

.760 

-.0449 

ir. 

,775 

.1419 

.1397 

.798 

--1849 

.eoE 

-.0846 

.634 

-.8448 

.639 

-.1143 

1; ' 

.050 

-.0648 

-.1119  -.8339 

T'  ■ 

.857 

-.1985 

.868 

-.8441 

-865 

-.1891 

.079 

-.8009 

.000 

-.8380 

-.8145 

-.8404 

f'.' 

.905 

.3895  - . 

k :■ 

.919 

-.3181 

r.< 

.950 

-.3468 

-.3096  -.3881 

.953 

-.3944 

.955 

-.3930 

I- 

.965 

•^.^57 

5: 

3.- 

t.OOO 

-.4109 

-.8987  -.3449 

PAOE  sy7 


OAT£  ao  OCT  75  1 A8! A - PRESSURE  SOURCe  DATA  TABULATION 

ARCU-019  tABt  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  HtN8  BOX. 


ALfWiOt  B»  ■ rH.164  BETAO  ( 3)  • 

SECTION  t 1 )LErr  HINO  BOTTOM 


Y/BH 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

X/CM 

.000 

-.0612 

-.1019 

.1660 

.4745 

.010 

-.0647 

-.1296 

-.0686 

-.2896 

.020 

-.0646 

-.1031 

-.0990 

-.4127 

.040 

-.0756 

-.0606 

.050 

-.1746 

-.4043 

.069 

.060 

-.3677 

.081 

-.2006 

.096 

1138 

.094 

-.0718 

.150 

-.1873 

.157 

. 163 

-.0266 

.177 

-.1501 

.229 

-.1277 

.246 

-.0502 

.250 

.0543 

.274 

-.0109 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0818 

.400 

.1349 

.402 

.1611 

.418 

.497 

-.0104 

.503 

.550 

.2050 

^565 

,1798 

.600 

.637 

.1913 

.650 

.670 

.700 

.17^ 

-725 

-.0040 

.730 

,750 

.760 

-.1130 

.775 

.0580 

.79a 

-.1969 

.BOB 

-. 1030 

.834 

-.2c  43 

.839 

-.use 

.650 

-.1479 

vB57 

-.2474 

.eea 


.031 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7600  .6670  .9780  l.OOOO 

.4361  .4234  ,4306  -.3448 

-.41)5  ^.3)76  -.2969 

-i4553  -.4769  -.4B23  -.3212 

-.4755  -.4853  -.4845 

-.2679 

-.4195  -.4439  -.4256 

-.2196 

-.0413  -.2200  -.3591 

-.2543 

.1127  -.1651 

-.1295 

-.3)04 

.2452 

.0735 

.1127 

-.2466 

.0411 

-.1990 

-.1471  -.1177 

.0698 

-.1561  -.2634 

-.2445 


(RETLI4) 


DATE  ao  OCT  75 


ALPHAOl  2)  « -4.16H 


I ASIA  ^ PRESStmE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 
BETAO  C 3)  - ,031 


SECTION  ( I )LEFT  NINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

X/CM 

.865 

-.1757 

.879 

-.2272 

.900 

-.2890 

-.2872 

-.3030 

*905 

-.3531 

.919 

-.3574 

.950 

-.3969 

-.3320 

-.3468 

.953 

-.4239 

.955 

-.4335 

.965 

-.3510 

1.000 

- .4231 

-.3407 

-.3290 

.9?a0  1,0000 


alphaoi  2)  - -H.  me  betao  t m - 

SECTION  I IlLEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.09?O 

.9720  1 .0000 

X/CM 

.000 

-.1860 

-,  1592 

.1278 

.3782 

.3469 

.3354 

.3389 

-.3100  • 

.010 

-.1809 

-.1419 

-.0357 

-.2729 

-.4191 

-.3465 

-.3293 

.020 

-.1821 

-.1331 

-.0804 

-.2722 

-.3973 

-.4205 

-.4473 

-.2973 

.040 

-.1388 

-.1785 

.050 

-.2194 

-.1998 

-.3691 

-.3944 

-.4037 

.069 

.080 

.OB) 

.OS6 

.OB') 

*150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.250 

.27H 

.345 

*362 

*390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 


-.1803 


-.1353 


.0000 


*0666 


-.1028 

-.MSS 

.0150 

.1275 


-.0323 


•.0313 


.1022 


.1106 


-.1474 


.0923  -.0B22  -.2897  -.3529 


.0813  -.0139  -.0599  -.3143 


t.2781 


-.2503 


-.2624 


.0972  ,0359 


.0512  .0065 


-.0637 


-.1797 


-.1969 


tRETLl4) 


PAGE  93B 


DATE  EO  GCT  75 


ALPHAOf  E)  ■ -»* 

SECTION  t ITLEFT 
Y/BH 
X/CW 


lAeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABIA.AT!ON 

ARCll-019  IA8I  LVAPTELHL  SEAUEO)  LEFT  WIND  BOT. 
ms  BETAO  ( 4)  ■ 4.151 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .6870  .9720  1.0000 


PAGE  939 


IRETLI41 


.555 

,0465 

.600 

.637 

.0632 

.650 

.670 

.700 

.0229 

.725 

.730 

.750 

.760 

-.2545 

.775 

.798 

-.2015 

.808 

-.1370 

.834 

-.2508 

.839 

1535 

.850 

.857 

-.2395 

.862 

.855 

-.2249 

.879 

-.2608 

.900 

-.2565 

.905 

-.3492 

.919 

-.3158 

.950 

.953 

-.3967 

.955 

-.3236 

.965 

-.2705 

t.OOO 

-.2779 

.0974 


.0694 


-.1960 


-.0065 


-.0887 


.1877  -.1517 


-.1074 


-.0286  .0263 


-.2115  -.2068  -.3073 


-.3175 


-.4063  -.351!  -.3786 


-.S51S 


-.3382 


-.3997 

ALPHAOt  2)  • -4.129  BETAO  t 51  - 6.220 


-.2418 


SECTION  t 

HLEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.2530 

-.1748 

-0795 

.3691 

.3269  .2722 

.2789 

-.2407 

.010 

-.2526 

-.1543 

-.0421 

-.2850 

-.3936  -.3741 

-.3595 

.020 

-.2493 

-.1540 

-.0206 

-.2906 

-.3666  -.4091 

-.3828 

-.2354 

gS 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.2343 

-.1495 

-■0181 

-.0571 

-.1986 

-.1258 

-.3225  -.3952 

-.3775 

-.2264 

.086 


1 127 


DATE  SO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  9H0 


ARC  11-019  lAB'l  LVAPTELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLm> 


ALPHAOt  21 

- -k», 

,129  BETAO  C 5) 

» 6 

.220 

SECTION  t 

1 ) LEFT 

WilNG  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

YVBW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

,7800  .0870 

.9720 

I.ODOO 

XAGW 

.OSH 

-.2102 

• ISO 

.0699 

-.0599  - 

.2522  -.3592 

. 157 

-.2184 

.163 

-.0036 

r 

.177 

-.0013 

k 

.289 

-.1426 

? ‘ 

.aH6 

-.0123 

.250 

.0560 

-.0183  - 

.0308  -.2859 

.27H 

.0885 

-3H5 

-.2831 

.362 

.0000 

.390 

.1141 

-HOO 

.0674 

.0272 

-.0482 

i7 

• H02 

. 11066 

.HIQ 

-.1701 

?■ 

,H97 

.0661 

V 
6.  . 

.503 

-.2404 

1' 

.550 

.0179 

-.0044 

5- 

.565 

.0344 

f’- 

.600 

.0999 

,637 

.0436 

a 

.650 

.0433 

i- 

.670 

-.1796 

iv  ' 

.700 

-.0457 

-.0707 

.725 

-.2082 

r[ 

.730 

-.2079 

p 

&' 

.750 

- 

.2209  -.1743 

.760 

-.2677 

.775 

-- 1444 

-.0273 

k- 

.798 

1963 

'C 

.BOB 

-.1684 

f 

-.2520 

.839 

-.2043 

;!• 

.650 

-.2381 

-.2317  - 

.3415 

i'" 

’r 

.657 

-.2874 

.862 

-.2736 

r" 

.865 

-.2462 

.679 

-.2721 

.900 

-.2538 

-.3374 

-.3609 

f-. 

.905 

-.3646 

K- 

.919 

-.3095 

.950 

-.41 19 

-.3531  - 

.4045 

k 

,953 

-.3706 

i' 

.955 

-.3061 

K'* 

.965 

-.2670 

i 

1 


t 


**■*»««** 


DATE  ap  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAOE  9HI 

ARCl 1-019  1AB1  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MlNQ  BOT,  fBE'H.lHJ 

ALPHAOt  2)  • -«*.t29  BETAO  ( 55  - 6.220 


SECTION  ( 

1 ILEFT 

WINS  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8070 

.9720 

l.OOOO 

X/CM 

t . 000 

-.2040 

-.3871 

-.2146 

ALPHA© ( 3) 

• -2. 

.093  BETAO  ( 

1>  - -6. 

169 

SECTION  ( 

1 JLEFT 

NING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

x/cw 

.000 

.06B9 

-.0359 

,3377 

.6941 

.6557 

.6332 

.6469 

-.2047 

.010 

.1103 

-.0708 

.1722 

- . 1072 

-.2379 

-.1767 

- . VOBB 

.020 

.0627 

-.1045 

.2631 

-.2451 

-.2931 

-.3184 

-.3304 

-.2427 

.0>t0 

-.0585 

.0632 

.050 

.089 

-.0583 

-.2314 

-.3139 

-.3491 

-.3598 

-.2109 

.000 

-.2057 

.001 

-.0914 

.066 

-.0181 

.OS') 

.0405 

.150 

-.1474 

-.2330 

-.2685 

-.2716 

.157 

--I6B5 

.163 

. 1516 

.177 

-.0458 

.229 

-.1391 

.0194 

.250 

1456 

-. 1922 

-.2322 

-.2542 

.27H 

.3H5 

-.1679 

-.0858 

.362 

.0000 

.390 

-.0311 

.400 

-3698 

.3925 

.1184 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

-.0104 

,313? 

.4178 

,3542 

-.0283 

-.0234 

.565 

.4400 

,600 

.2152 

.637 

.4606 

.650 

.2075 

.670 

-.0824 

.700 

.4902 

.1326 

.725 

. 1070 

.730 

-.1628 

.750 

-.1065 

-.0568 

DATE  ao  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  9Ha 

ARC  It -0 19  1A81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  tRETLt**) 

ALPHAOI  3»  - -2.093  BETAO  ( 1)  - -6.169 

SECTION  I I ) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIASLE  CP  i 


Y/BM 

.2990 

. 361+0 

.‘♦270 

.53»+0 

.6730  .7800 

.9870 

X/CM 

.760 

-.0030 

i: 

.775 

. t S**? 

.2097 

1 

.739 

.80d‘ 

-.0861 

.0395 

i 

.83>< 

-.2236 

t. 

.839 

-.0902 

.850 

-.0206 

-.0777  -.BIBit 

.857 

-.1620 

.862 

.865 

1397 

.879 

-.1821 

i. 

.900 

-.2080 

-.1901 

-.2529 

1 

.905 

-.3085 

t'. 

.919 

-.2851 

L 

.950 

-.3B9>+ 

-.2909  -.3128 

5f ' 

.953 

-.3997 

1 

.955 

.965 

t.ooo 

-.3511 

-.3791 

-.3962 

-.3351 

-.3597 

f 

ALPHAOt  3) 

- -2.078  BETAO  ( 2> 

• -2. 

.063 

r 

^;i 

SECTION  t 

IILEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

f , 

Y/BH 

.2990 

.36H0 

.>+270 

.53>+0 

.6730  .7800 

.8870 

.9720  1 .0000 


.9720  I. 0000 


X/CW 


P 

.000 

-.0222 

-.0863 

.2687 

.5863 

.5592 

.5354 

.5494 

-.2440 

i- 

.010 

-.0060 

-,0664 

. 1474 

-.1842 

-.2936 

-.2316 

- . 1797 

?*■ 

. 020 

-.0348 

-.0449 

. I'+46 

-.3140 

-.3536 

-.3756 

-.3047 

-.2420 

.OVO 

-.0247 

-.0246 

Ev 

.050 

-.1008 

-.3122 

-.3760 

-.4029 

-.4139 

It 

.069 

1805 

;■ 

.080 

-.2622 

1 

&;'• 

}T 

.081 

-.1665 

i 

j 

.086 

-.0784 

1 

i 

V 

.094 

-.0647 

?■’ 

.150 

-.1296 

-.3007 

-.3158 

-.323B 

\ 

. 157 

-.1210 

.163 

.02-15 

i 

.177 

-.0955 

f; 

.229 

-.0552 

i 

[;; 

.246 

.0037 

S' 

1 ' 

.250 

-,0206 

-.0207 

- . IOT8 

-.2651 

1 

#;• 

.274 

-.0202 

it 

i 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


DATE  SO  UCT  75 


ARC  1 1-019  l Aei  LVARIELHL  SEM.EDt  LEFT  HINO  BOT. 
ALPHAOl  3)  - -8.07B  BETAO  ( 2)  - -2.063 

SECTION  ( IJLEFT  UING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

r/SH  .2990  .36H0  .HS70  .53*t0  .6730  .7600  .8870  .9780  I .0000 


tKETLtm 


PAOE  9H3 


I 

il 


il 


x/cu 

.345 

.368 

.390 

.<*00 

.408 

.416 

.497 

.503 

.550 

.565 

.500 

.637 

,650 

.670 

.700 

.785 

.730 

.750 

.760 

,775 

.798 

.808 

.834 

.B39 

.650 

.657 

.868 

.855 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

,955 

.965 

l.QQO 


.0000 

-.0159 


3151 


-.8511 

-.1496 

-.8355 


-.3663 


.0985 

.3863 

.1338 

-.1870 

-.8465 

-.3877 

-.3964 


.8674 

.3858 

-.0448 

-.0489 

-.8136 

-.3458 

-.4158 

-.4143 


.8536 

.3415 

.0546 

.1840 

-.0855 

.8360 
-.3549 


.3854 

.3801 

.0946 
. 1578 
-.1170 

-.3879 

-.3010 


.1705 


-.1838 


-.8499 


-.3418 


.0308 


.8004 


-.0883 


-.8936 


.3565 


-.1303 


-.1084 


-.1179 


-.8047 


-.0561 


-.8314 


•i! 


DATE  20  OCT  75 


tAsiA  - phessure  source  data  tabulation 


PAOE  9H** 


j; 


S; 

'k 

i 

s. 

•i. 


t 

f- 

I 


r/5w 

x/cw 

.000 

.010 

.020 

.OHO 

,050 

.089 

.080 

.081 

.086 

.09H 

.150 
.157 
.163 
. 177 
.529 
.l’H6 
• cSO 
.27H 
.3H5 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
,670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

1429 

-.1440 

.2038 

.4902 

1377 

-.1270 

.0958 

-.2332 

-.1402 

-.0945 

,0470 

-.3283 

-j09l0 

-.1017 

-.1993 

- .2351 

-.0842 

-.0441 

-.0992 

-.1283 

-.0746 

-.0100 

.0742 

-.1173 

.0363 

.1302 

.1332 

.0000 

. 1564 

. 1506 

.1164 

.1118 

.1248 

.1174 

CD 

.1146 

-.  1681 

-.0438 

.0139 

-.2462 

-.1255 

-.2139 

-.1158 

-.2592 

-.1789 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4682 
.3165 
. 3479 

.4500 

-.2634 

-.3713 

;4583 
-.2137 
- . 3966 

-.2564 
- .2371 

.2774 

-.3111 

-.3262 

-.2226 

.0078 

- . 0922 

-.2376 

-.1854 

.0482 

. 0104 

-. I 194 

.0458 

.0835 

.0480 

.2488 

.1376 

.0892 

.0212 

. 1 r08 

-.1758 

-.1691 

-.1296 

0792 


,1729  -.2897 

-.2694 


1.0000 


-.0807 


-.2663 


1 

j 

i 

L 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  BH5 


ALPHAG(  3J  - -2.057  BET AO  ( 31 

SECTION  ( ULEFT  W(N0  BOTTOM 


Y/QH 

X/CW 


.2930  .3BH0  .H270 


.BBS 

- . 1947 

.679 

-.2493 

.900 

-.2733 

.905 

-.3609 

. 919 

-.3595 

.950 

.953 

-.4338 

.955 

.965 

l.OOO 

-.2936 

- . 39B7 

- . 3812 

ALPHAOt  3)  • -2.039  BET AO  ( m 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


ARC  1 1-019  IA01  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT, 
■ 2.077 

DEPENDENT  VAR.IABLE  CP 

,53>)0  .6730  .7800  .0970  .9720  1. 0000 

.3103  -.3351 

.4135  -.3493  -.3715 

-.3651  -.3487 

■=  6. 185 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

,8870 

.9720 

X/CW 

,000 

-.2891 

-.1592 

.1677 

.4486 

.4035 

.3622 

.3541 

-.2176 

.010 

-.2792 

-.1505 

. 1468 

-.1353 

-.2731 

-.2746 

- .2502 

.020 

-.2625 

-.1423 

.1330 

-.1103 

-.2191 

-.3269 

-.3944 

-.2022 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1908 

-.1322 

.0587 

-.0553 
, 1317 

-.1034 

-.2005 

-.3268 

-.1845 

.0300  -.0107  -.0253  -.1603 


- . 1672 


.0792  .0374  -.0051  -.0591 


.1104  .0777 


.0569  ,0542 


-.1437 


DATE  20  OCT  75 


I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  3H6 


ARGl  1-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  80T.  (RETUH1 


ALPHAOl  3)  - -2.039  BETAO  ( H)  - 6.105 

SECTION  I DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/^BW  .2930  .3BHO  ,H270  .53H0  ,6730  ,7800  .8070  .9720  1.0000 


X/CW 


.565 

.0600 

.600- 

.637 

.0597 

.650 

.670 

,700 

-.0049 

.725 

-.1455 

.730 

.750 

.760 

-.2339 

.775 

-.0794 

.790 

-.1679 

.808 

1284 

.834 

-.2335 

.839 

-.1741 

.850 

-.2079 

.857 

-.2514 

,862 

.065 

-.2226 

.879 

-.2490 

.900 

-.2332 

-.3168 

.905 

-.3348 

.919 

-.2901 

.950 

-.3977 

.953 

-.3529 

.955 

-.2893 

.965 

-.2520 

1 .000 

-.2170 

-.QMS  I 


-.0003 


-.22M7 


-.3519 


.3857 


.0831 

. 05HS 


-.2216  -.IB33 


-.3M23 


-.3811 


.M2DB 


.2879 


-.2M80 


-.3276 


- . 28M6 


ALPHAOt  4)  - ,021  8ETA0  { 11  w -S. 181 


SECTION  ( DLEFT  Ml NO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M 

.2990 

.3640 

X/CM 

.000 

.0573 

-.0529 

.010 

. 1234 

-.0488 

.020 

.0782 

-.0434 

,040 

.0001 

.050 

-.0484 

.069 

.080 

.081 

.086 

-.0131 

.4270 

.5340 

.6730 

.4181 

.7228 

.7027 

.3645 

-.0199 

-.1502 

.3145 

-.1525 

-.1639 

.1031 

-.1230 

-.1519 

-.1075 

-.0375 


.7800 

.8870 

.9720 

.6821 

.6859 

.0401 

-.0871 

.0158 

-.1991 

-.2367 

.0472 

-.2136 

-.2162 

.0825 

I .0000 


y “f 


L 


DATE  20  OGT  75 


ALPHAGC  H) 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  SOT. 
.021  BETAO  ( n - -B.rat 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0970  .9720  1,0000 


-.0589  -.nil  -.1317  -.1468 


.094 

.0486 

.150 

-.0569 

.157 

. 163 

. 1745 

. 177 

-.0281 

.229 

-.0713 

.246 

.0921 

.250 

-. 1041 

.274 

.0181 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.0606 

.400 

.4759 

.402 

.4304 

.4  IB 

,497 

.0004 

.503 

.550 

,4471 

.565 

.4773 

.600 

.637 

.5037 

.650 

.670 

.700 

.5499 

.725 

-1197 

.730 

.750 

.760 

.0160 

,775 

.2022 

.799 

-.0646 

.808 

.0525 

.834 

-.2301 

.839 

-.0807 

.850 

-.0097 

.857 

-.1502 

.862 

.865 

-.1803 

.879 

-.2179 

.900 

-.2209 

-.1816 

.905 

-.3036 

.919 

-.2077 

.950 

-.3240 

.953 

-.4001 

.955 

-.3790 

.965 

-.3537 

-.1041  .0660  .2300  .2097 


.0097  -.0756  -.2261 


-.0574 


-.1462 


-.1152  -.0896 


- .2292 


DATE  go  OGT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  948 


ARCl 1-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  80T. 
ALPHAOl  »♦)  - .Oei  BETAO  ( 11  ■ -6.181 

SECTION  1 ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.8990  .3640  .4870  .5340  .8730  .7800  .0870  .9750  1,0000 


X/CH 

1.000  -.3998  -.3011  -.3734 


ALPHAOt  4J  • .OSr  SETAO  C gl  - -4,121 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CU 

.000 

.010 

.030 

.040 

.050 

.069 

.080 

.001 

.096 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.239 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

,650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,0252 

-.0808 

,3657 

.6816 

.6582 

.6397 

.6376 

. 0102 

.0318 

-.0871 

. 3125 

- . 0467 

-.1768 

-. 1 176 

-.0199 

,0041 

.0354 

.3597 

1728 

-.2013 

-.3274 

-.3622 

.0284 

.0389 

.0713 

-.0779 

-. 1484 

-.1824 

-.2407 

-.2535 

.0461 

-.1623 

-.0768 

-.0379 

.0031 

. 1057 

-.0920 

-.1399 

-. 1479 

-.1847 

.0727 

-.0328 

.0169 

.0497 

.0357 

-.0458 

.0399 

. 1862 

.1207 

.1999 

.0000 

.1257 

.4381 

.4568 

.3472 

.3750 


.0059 


.4217  .3652 

.4407 


.4540 


.1931 


.1945 


.4673 


.1241 

. 1032  ■ 


.1433 


-.1464 


-.1175  -.0898 


1 . 0000 


-.1195 


.3829 


{RETL14) 


1 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  9H9 


ARCH -019  1A9J  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT,  tRETLim 


ALPHAOX  ■ .023  BETAO  ( B)  - -H.IBI 


SECTICW  ( ULEFT  H1N6  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.2990  ,3640 


.4270  .5340  .6730  .7800  .B870  .9720  1.0000 


X/CM 


.760 

-.0009 

.775 

. 1872 

.2080 

.798 

.808 

-.0738 

.0278 

.834 

-.2400 

.839 

-.0930 

.850 

-.0290 

-.0832 

.857 

-.1'6S9 

.862 

.865 

1568 

.879 

-.2202 

.900 

-.2306 

1883 

.905 

-.3115 

.919 

-.2968 

.950 

-.3266 

-.2973 

.953 

-.4019 

.955 

.965 

1.000 

-.3527 

-.3827 

-.4097 

-.3419 

-.2377 


.2881 


-.3754 


ALPHAOC  4)  • .027  BETAO  I 31  - -2,070 


SECTION  C IILEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CU 

.000 

-.0379 

-.1064 

.3227 

. 010 

-.0242 

-.0645 

.2475 

.020 

-.0428 

-.0392 

. 1944 

.040 

.050 

-.0425 

-.0355 

.0136 

.059 

.000 

.081  -.0658 

.086  -.0679 

.094  -.0523 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6344 

.6149 

.5849 

.5924 

-.0287 

-.0901 

-.2019 

-.1514 

-.0617 

-.21 12 

-.2292 

- .2593 

-.2901 

-.0076 

- . 1084 

-.2019 

- .2738 

- .2727 

.0178 

-.0963 

.150 
. 157 
.163 
,177 
,229 
.246 
.250 
.274 


-.0459 


.0371 


.0119 


-.0899 


-.1176  -.1358  -.1890  -.2228 


.1738 


.0289 


1.0000 


,0735 


1910 


1317  .1085 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S50 


ARC! 1-039  lAei  LVAPlEUHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLIH) 


ALPHAOl  41 

• 

,027  BETAO  13) 

• -1 

SECTION  t 

DLETT  WING  BOTTOM 

Y/8M 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

x/ew 

.345 

.362 

.GOOD 

.390 

.1624 

.400 

.3034 

.402 

. 31 52 

.418 

.497 

.0791 

.503 

.550 

.3902 

.565 

.3652 

.600 

.637 

.3623 

.650 

.670 

.700 

.rets 

.725 

.0768 

.730 

.750 

.760 

-.0352 

.775 

.1439 

.798 

-.1030 

.808 

-.0167 

.834 

-.24  IS 

.839 

-.1157 

.850 

- 

.0638 

,857 

1979 

.862 

.865 

-.1583 

.879 

-.2240 

.900 

-.2455 

- 

.2200 

.905 

-.3321 

.919 

-.3147 

.950 

- 

.3405 

.953 

-.4030 

.955 

-.3935 

.965 

-.3681 

1-000 

-,4177 

070 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.6730  ,7800  .8070  .9720  1.0000 

.2162 

.H05B  .3<472 

-.102H 

, U 87 

.3526 

. 1788 

. 1797 

-.1717 

.1071 

-.4020 

-.1283  -.1030 

. 1823 

-.1056  -.2451 

-.2600 

-.3099 

-.3264  -.3452 
-.3146  -.3909 


Ci  ^ 


date  so  OGT  75 


ALPHAGt  HJ 


IA8VA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -01 9 lABl  LVAPIEUHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 
.027  BETAO  ( t)  - -.007 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW  .3590  ,36H0  .' 


• OHO 

.050  -.1531 

.089 
.080 
.081 
.086 

.GS't  -.0609 
. 150 
. 157 
.163 
. 177 

.339  -.0975 

-3H6 

.350 

.37H 

.3^*5 

.363  .0000 

.390 

.'♦00 

• H03 

.ms 

.»t97  .1493 

.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 

.700  .3655 

.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 

.B3'i  -.3534 

.839 

.650 

.857 

.863 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,3640 

.4370 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

-.1578 

.3L66 

.5653 

,5550 

.5338 

.5503 

-.0698 

-.  1445 

.3333 

1393 

-.3409 

1935 

-.0853 

-.0353 

. 1791 

-.3365 

-.3764 

-.3661 

-.3016 

-.0587 

-.0347 

-.0007 

-.1458 

-.3363 

-.3090 

-,3160 

-.0416 

- . 0995 

-.1173 

-.1019 

-.0348 

.0700 

.0396 

-.0831 

.0656 

.0337 

-.0774 

,0366 

.3133 

.1659 

.1113 

.0553 

-.1557 

-,14')0 


.3391  .3433 


.3376  .3164 


-.3093 


-.1610 


-.0649 

-.0818 


-.1498  -.1383 


.0930  .1337 


-.1095  -.1417  -.3709 


DATE  SO  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  952 


ARC n-0 19  tA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT,  (RETL14) 


ALPHAOI  m 

W 

027  0ETAO  t 4) 

m -* 

.007 

SECTION  ( 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730  .7800 

.8870 

.9720 

t . 0000 

X/CM 

V 

.065 

-. 1757 

.879 

-.2393' 

.900 

-.2700 

-.2646 

-.3329 

.905 

- . 3592 

\ 

.919 

-.3409 

1 

.950 

-.3833 

- . 3533  - . 3706 

.953 

-.4256 

.955 

-.4272 

r 

.965 

-.3714 

i 

1 

l.QQO 

-.4353 

-.3306 

-.4040 

1 

ALPHA© « 

a 

038  BET AO  t 5) 

= 4 

.112 

1 

SECTION  t 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

t 

Y/BM 

.2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.0870 

.9720 

1.0000 

1. 

x/cw 

}, 

.000 

-.2164 

-.1556 

.21'69 

.5397 

.4992  .4685 

.4607 

-.0664 

i: 

.010 

-.2001 

1364 

.2106 

. C64D 

-.0797  -.1293 

-.0731 

?: 

.020 

-.1057 

-.1212 

, 21 15 

.0500 

-.0360  -.1497 

-.2368 

-.0525 

.040 

-.1127 

.1312 

]_ 

.050 

-.1616 

.0692 

-.0720  -.0884 

-.1450 

i’. 

.069 

-.0590 

f. 

.000 

.0596 

1 

.091 

. 0632 

fr 

.006 

- . 0654 

.094 

-.1830 

i 

.150 

.0970 

.0779  .0643 

.0234 

) 

.157 

.0079 

I 

. 163 

.0938 

5" 

.177 

, 1218 

.229 

-. 1052 

i. 

.246 

.0835 

i 

.250 

.1273 

. 0819  . 0640 

.0234 

.274 

. t 6o3 

r 

.345 

.0971 

f 

.362 

.0000 

! 

[i 

.390 

.1908 

1- 

.400 

.1552 

,1354 

.2493 

i 

.402 

. 1731 

.410 

-.1997 

?• 

.497 

. 1426 

r 

j 

.503 

.0135 

i 

.550 

.1574 

.2416 

I' 

j: 

[■ 

) 

I 

V 

’( 

i; 

r 


DATE  20  OCT  73 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  953 


ARCJI-0I9  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETLIN) 

ALPHAOI  It)  - .030  BETAO  ( 5)  - ‘t.112 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2990  .36^0  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .OT20  l.OOOO 


X/CM 


.565 

.1134 

.600 

.637 

.1104 

.650 

.670 

,700 

.0968 

.725 

.730 

.750 

.760 

-.2129 

.775 

,798 

-.1610 

.808 

-.1077 

.834 

-.2034 

.839 

-.1291 

.850 

.857 

-.2304 

.862 

,865 

-.1054 

.879 

-.2530 

.900 

-.2501 

.305 

-.3566 

.919 

-.3272 

.950 

.953 

-.4184 

.955 

-.3328 

.965 

-.2707 

t.OOO 

-.2988 

.0971 


.0854 


-.0042 

-.0772 


-.2027  -.1733 


-.0300  .0509 


-.2033  -,!9T1  -.3218 


-.3152 


.3700 


-.4078  -.3624  -.4108 


-.3816  -.3954 


-.2620 


.3419 


-.4456 


ALPHAOI  4)  - .051  BETAO  ( 6) 

SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


6. 174 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.2972 

- . 1637 

.1971 

.5207 

,4650 

.4196 

.4182 

-.0560 

. 010 

-.2782 

-.1703 

.2042 

. 1522 

-.0699 

-.1382 

-.0996 

.020 

-.2535 

1435 

.1852 

.1324 

-.P’73 

-.1459 

-.2408 

-.0430 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.1931 

1312 

. 1249 
.0724 

. 0551 
.0378 

-.0575 

-.0917 

-.1487 

-.0510 

.086 


-.0867 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  95H 


ARGI 1-019  IASI  LVAPTELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT.  fRETLlH) 

ALPHAOI  4)  ■ .051  BET AO  ( 6)  - 6.174 


SEGTION 

nUEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  ,7800  .0870 

.9720 

X/CH 

. 094 

-.2456 

^ - 150 

.0995 

.0583  .0390  .0518 

r . 157 

.0682 

. IB3 

. 1 1 15 

.177 

. 1230 

i;  .SE9 

-.1299 

k .246 

.0750 

f .250 

.1215 

.0884  .0707  .0372 

ft  .274 

. 1480 

f .345 

.0487 

^ .362 

.0000 

' .390 

.1707 

;;  .400 

.1398 

,1231  .2301 

.402 

. 1655 

.418 

5 .497 

.1360 

^ .503 

-.0229 

■ .550 

.0652 

.1745 

.565 

.0864 

.600 

.0635 

.637 

.0821 

.650 

.0573 

1 .670 

-.2907 

^ .700 

.0136 

-.0396 

;■  .725 

-.1346 

; .730 

ft  .750 

-.2290  -.2015 

.760 

-.1985 

ft  .775 

-.0760 

.0087 

.798 

-.1397 

' .808 

-.1042 

.834 

-.2160 

.839 

-.1466 

.650 

-.1972 

-.2196  -.3485 

.857 

-.2351 

- .862 

-.3673 

.865 

-.2114 

r .879 

-.2401 

ft  .900 

-.2242 

-.3077 

-.3901 

ft  .905 

-.3328 

.g:i9 

-.2903 

.950 

-.3909 

-.3560  -.4319 

.953 

-.3463 

.955 

-.2857 

■ .965 

-.2451 

I .0000 


-.2644 


-.4493 


DATE  SO  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATt  ON 


PAGE 


955 


ARCH -01 9 IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEPT  UtNO  BOT. 


(RETtmi 


ALPHAOt  H)  - .051  BET AO  t B)  - B.I74 


SECTION  ( llLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BM 

.2990 

.3^0 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cu 

1 .000 

-.2426 

-.3705 

-.3851 

ALPHAOC  5) 

- 2. 

131  BET AO  t 11 

- -6, 

166 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BU 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

.0046 

-.0437 

,4477 

.7448 

.7402 

.7194 

,7217 

.21 12 

.010 

.1183 

-.0285 

.40B9 

,0853 

.0327 

.0646 

.1676 

.OSO 

.0833 

.0277 

.3423 

.0239 

.0659  - 

.0314 

.0926 

.2537 

.040 

.0728 

.1384 

.050 

.069 

-.0347 

-.0370 

-.0893  - 

,0270 

. 1750 

.2298 

.080 

.0110 

.081 

.OBG 

.094 

.0665 

.0169 

.0089 

.150 

.157 

.163 

.177 

.529 

.0129 

. 1605 

.0095 

-.0277 

. 0386 

.2918 

.3482 

.2208 

.246 

.250 

.1344 

.4391 

.4769 

.4435 

.3291 

.274 

.1762 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.0000 

.3226 

.5077 

.5134 

.4827 

.3313 

.1784 

.418 

.497 

. 1028 

.503 

.550 

.4611 

.3774 

.1088 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.5855 

.5275 

.5028 

,1317 

.1384 

.I960 

. I 781 

-.1723 

.750 

- 

.1196 

-.0934 

1 .0000 


1. 0000 


“,1940 


-.5135 


DATE  20  OCT  75 


I AO! A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATt  ON 


PAGE 


ARC  11-01 9 1A81  LVAPtiELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETL141 


ALPHAOt  5)  - a.l3T  9ETAO  ( 1)  - -B.1B6 


SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.760 

.0296 

.775 

.2131 

.796. 

-.051:9 

.808 

.0654 

.834 

-.2195 

.839 

-.0720 

.850 

,0059 

.85? 

-.1353 

.862 

865 

-.1637 

.879 

-.2051 

.900 

-.2033 

-. 1729 

.905 

-.2945 

.919 

-.2772 

.950 

-.3178 

.953 

-.3873 

.955 

-.3694 

.965 

-.3346 

l.OOO 

-.3923 

ALPHAOI  51 

- 2.132  BETAO  f 2) 

- -2 

SECTION  ( 

DLEFT  MING  80TTGM 

Y/8H 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

X/GN 

.000 

-.0501  -.1255 

.3395 

.6641 

.010 

-.0340  -.0668 

.3150 

.0858 

.020 

-.0508  -.0564 

.2671 

.0460 

.040 

-.0523 

. 1 172 

.050 

-.0493 

-.0496 

.069 

.080 

-.0564 

.081 

.0758 

.066 

-.0535 

.094 

-.0191 

.150 

-.0030 

.157 

.183 

. 1 124 

.177 

.0264 

.229 

-.0408 

.246 

.0210 

.250 

.3123 

.274 

.2327 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .6970  .97B0  I.OOOQ 

.2396 

-.0633  -.2243 

-.25ES 

-.2899 

-.2667  -.3241 

-.4099  -.4261 

063 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6523 

.0348 

.0096 

.5309 

-.0081 

-.0778 

.6316 
. 0810 
-.1074 

.1713 

.2042 

. 1877 

-.0291 

.0070 

.2079 

. 1879 

.2085 

.2147 

. 1912 

.2426 

.2775 

.3317 

L 


OATE  80  OCT  75 


lASU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATIOK 


PACE  957 


ARCn-019  IA81  LVAPtELM.  SEALED)  LEET  WIND  EOT.  tRETUH) 


ALPHAGt  5»  ■ 8,138  BETAO  » 8)  - -8.063 


SECTION  { IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M  .8990  .36M0  .H870  .SZtO  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


X/GM 


.3HS 

.368 

.390 

.400 

,408 

.418 

.0000 

.8788 

.3366 

.3596 

.497 

.1641 

.503 

.550 

.4083 

.565 

.3908 

.600 

,637 

.3851 

.650 

.670 

.700 

.3944 

.785 

.0848 

.730 

.750 

.760 

-.0347 

.775 

. 1509 

.798 

-.1008 

.808 

-.0068 

.834 

-.8843 

.839 

-. 1003 

.850 

-.0538 

.057 

-.1890 

.868 

.865 

-.1399 

.879 

-.8093 

.900 

-.8396 

-.8116 

,905 

-.3849 

.919 

-.3084 

.950 

-.3349 

.953 

-.3963 

.355 

.965 

1.000 

-.3646 

-.3906 

-.4105 

.1363 

.3199 

-.8688 

,068^ 

.38IM 

. 1530 

.1781 

-.8105 

.1163 

-.5675 

-.l^tSS  -.1808 

.8086 

-.0899  -.85tB 

-.8918 

-.3808 

-.3181  -.3586 

-.3883!  -.4319 


DATE  80  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  350 


ARC  II -O  ’.  9 IA01  LVAPrELHL  SEALED!  LEFT  W INS  BGT. 


tRETLl'+l 


ALPHAOt  5)  - 2.13B  8ETA0  ( 3)  • e.OBH 


SECTION  ( 1 1 LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

.3640 

x/cw 

.DDO 

-.1886 

-.8885 

.010 

-.1078 

1476 

.080 

-. 1039 

-.0846 

.040 

-.0770 

.050 

- . 07B1 

.069 

.oeo 

,0B1 

.086 

-.0131 

.OSH 

-.1057 

. J50 
. 3 S7 
. I B3 

.0659 

. 177 
.889 

-.0648 

.846 

.1611 

.850 

.874 

.345 

.368 

.0000 

.390 

.8885 

.400 

.4oa 

.418 

.497 

. 1938 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.8035 

.650 

.670 

.700 

.1877 

.785 

.730 

.750 

.760 

.775 

.730  -.area 

.808 

.G3-«  -.eioi 

.039  -.1435 


.4870 

.5340 

.6730 

.8418 

.8359 

.1959 

.1033 

.5866 
.8013 
. 1673 

. 1 1-56 

.5935 
. 1 105 
.1098 

.0599 

. 1510 

.1109 

.8010 

. 1318 

. 1307 

.8037 

. I'830 

- 1473 

.8831 

.8078 

.8313 

.8153 

,8793 

.3061 

-.0070 

.0587 

. 1317 

.0376 

. 1 167 

-.1333 


.7800 

.0870 

.9780 

.5744 

.0895 

,0496 

.5454 

.1091 

-.0308 

.0173 

.0606 

.0616 

.0806 

.0710 

.1098 

.0908 

. 1809 

. 1809 

.0985 

.nil 

.337a 

.0411 

.1318 

.1395 

-.8503 

.1748 

-.1500 

.050 

,857 

.068 


.3339 


1 .0000 


-,36?0 


-.5937 


8659 


I36E 


1575  -.3913 


DATE  eO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATION 


PAGE  959 


ARCn-019  IASI  LVAP(ELMU  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOI  5)  - E.13B  BETA©  t 3)  - a.06H 


(HETLIV) 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


y/Bw 

.3990 

.3640 

.4370 

X/CM 

.865 

-.1839 

.879 

-.3351 

.900 

-.3603 

.905 

-.3410 

.919 

-.3517 

.950 

.953 

-.4150 

.955 

-.4038 

.965 

-.3009 

1.000 

-.3850 

QEPENOENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .8B70 

-.3015  -.351H 

-.3953  -.3613  -.39H9 

-.3483  -.HH34 


ALPHAOt  5)  - 3.IH8  BETA©  ( 4J  - 6.175 


.9730  1.0000 


SECTION  I 11 LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3390 

.3640 

.4370 

x/cw 

.000 

- . 3074 

-.3311 

. 1914 

.010 

-.3776 

-.3315 

.3536 

.030 

-.3343 

-. 1734 

.3703 

.040 

-.1484 

.3367 

.050 

-.1655 

.069 

.060 

.061 

.1516 

.066 

-.0340 

.094 

-.3000 

.150 

.157 

.163 

.1484 

.177 

.1691 

.339 

-.1316 

.346 

.1347 

.350 

.374 

.1841 

,5340 

.6730 

.7000* 

.8870 

.9730 

.5094 

.4961 

.4678 

.4519 

-.0338 

.3433 

. 1370 

.0968 

.1366 

. 1934 

. 1 161 

.0693 

.0400 

.0195 

.1499 

.0513 

. 0791 

.0713 

.0373 

.1654 

. 1449 

. 1339 

. 1333 

.1164 

.0731 

.1633 

. 1535 

.1540 

.1445 

.345 

.363  .0000 

.390 

.400 

.403 

.410 

.497  .1786 

.503 

.550 


.3097 

. 1910 


.1698  .1964 


.1391  .1738 


.0155 

.3134 

-.039B 


1.0000 


-.4893 


DATE  aO  OCT  73 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  960 


ARCH-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT.  (flETU4) 


ALPHAOl  5) 

- 2.1H8  BETAQ  t 4) 

» 6. 175 

SECTION  ( 

11 LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/SM 

.3990  .3640  .4370 

.5340  .6730  .7800  ,8870 

X/CU 

.565 

.1018 

.600 

,0444 

.637 

. 1037 

.650 

.0431 

.670 

.700 

.0301 

- . 0543 

.735 

1335 

.730 

.750 

-.3463  -.3144 

.760 

-.1864 

.775 

-.0750  -.0009 

.798 

-.1156 

.606 

1006 

.83«t 

-.aoas 

.839 

1351 

.850 

-.1873  -.3361  -.3575 

.857 

-.3371 

.86a 

.865 

-.1^8 

.879 

-.9334 

.900 

-.3141 

-.3099  -.3980 

.905 

-.3^7 

.919 

-.3833 

.950 

-.3915  -.3639  -.4443 

.953 

-.3110 

.955 

-.3705 

.965 

-.3381 

l.OQO 

-.3459 

-.3567  -.4437 

ALPHAOC  61 

« 4.319  BETAO  ( n 

- -6. 143 

SECTION  I 

DLEFT  HINQ  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BW 

.3990  .3640  .4370 

.5340  .6730  .7800  .8870 

.9730  1.0000 


.3063 


-.5971 


-.3975 


.9?a0  I. GOOD 


DATE  20  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  961 


ALPHAOt  61 
SECTION  ( 
y/BH 

X/CM 

.09H 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.e<*6 

.E50 

.a?H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.799 

.808 

.034 

.939 

.850 

.857 

.862 

.B65 

.879 

.900 

.90S 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


ARCll-0t9  lABt  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  U]N6  BOT. 
• 4.219  BETAU  in-  -6.143 

IILEFT  NINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.2990  .3540  .4270  .5340  ,6730  .7600  .8870  ,9720  l.OOOO 


(RETUIH) 


.0549 


. 1 170 


.0000 


.3701 


.1421 


. 1442 


.4245 


.5715 


-.2379 


1409 

-.2026 


-.3220 


.0406 


.4066 


.4731 


.4731 


.5062 


-.0602 


-.0841 


-.2165 


-.2793 


.2003  .3703  .3602  .3741 


.3981  .3818  .4178  .3470 


.4678  .4691 


.4396  .3703 


.1204 


.1365 


.0128 


.0634 


1454 


-.3007 


-.3935 


.2155  .2300 


-.0063  -.0664  -.2297 


-.1758 


•.3146  -.2823  -.3370 


.2264 


.1893 


.3420 


.1862 


-.3443 


.1390 


-.1209  -.0948 


.1285 


-.1733 


-.6010 


■.2567 


-.2997 


-.3578 


DATE  20  OCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SS2 


ARCn-01'9  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLim 


ALPHAO(  6)  - 4.E19  SETAO  t 1)  - -6.143 

SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM  DEPLhDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2930  .3640  .4270  .5340  .6-^30  .7800  .8870  ,9720  l.OOOO 

X/CW 

1 .000  - . 3892  - . 4585  - . 4636 

ALFHAO(  S)  - 4.218  BETAO  ( 2)  - -4.089 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

l.OOOO 

X/CW 

.000 

.0272 

- . 1 016 

.3743 

.7293 

.7305 

.7364 

.7006 

. 1069 

.010 

. 0518 

• Dies 

.3906 

.2701 

.2306 

.3490 

.4H69 

.020 

.0314 

.0478 

.3371 

. 1954 

.2129 

.2908 

.3141 

.201 1 

.040 

.0456 

. 1515 

,050 

-.0604 

.0802 

. 1521 

.2778 

,3253 

.069 

.2098 

.000 

,0495 

.091 

.1437 

.096 

.0040 

.094 

.0311 

.150 

,2047 

.3547 

.3104 

.3324 

.157 

.2032 

. 163 

.1383 

.177 

.0393 

.229 

.0966 

.246 

. 1046 

.250 

.3531 

.3454 

.3588 

.3312 

.274 

.3684 

.345 

, 1676 

.362 

.0000 

.390 

.3790 

.400 

.4231 

.4353 

.3299 

.402 

.4224 

.418 

-,3819 

.497 

.2945 

.503 

. 1082 

.550 

.4163 

.3589 

.565 

.4396 

.600 

.1732 

.637 

.4579 

.650 

. I 860 

.670 

-.1913 

.700 

.5008 

.1224 

,725  .1099 

.730 

.750 


1304 


1043 


-.6216 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  363 


ALPHA01  6)  - 4.216  BETA* 

SECTION  ( I ) LEFT  WING  BOTTOM 


ARCH-019  lABI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
4.216  BETAO  ( 2)  • -4.0B9 

T WINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8B70 

X/CH 

.760 

-.0076 

ii; 

,TTt 

. 1867 

.2134 

j- 

.798 

-.0791 

S 

.808 

.0318 

ri 

.834 

-.2143 

,839 

-.0870 

.850 

-.0236 

-.0793 

-.2424 

.857 

-.1657 

.862 

.865 

-.1399 

,879 

-.2214 

.900 

-.2207 

-.1927 

-.3099 

.905 

-.31 3B 

.919 

-.2991 

.950 

-.3249 

-.2996 

-.3476 

i: 

.953 

-.3970 

,955 

-.3625 

y 

.965 

-.3313 

f 

t.OOO 

-.4010 

-.4114 

-.4744 

ALPHAO(  6)  - 4.218  BETAO  ( 3J 

SECTION  ( 11LEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM  .2990  .3640  .4270 


X/CU 

.000 

.010 

.020 

.040 

.050 

.069 

.oao 

.001 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

,246 

.250 

.274 


.008 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

..8B70 

.9720 

.1794 

.2665 

.65B2 

.6553 

.6294 

.5892 

.0375 

. 1234 

.3002 

.3609 

.2842 

.3050 

. 3333 

.0840 

.2817 

.2853 

.2593 

.2514 

.2119 

.1316 

.0799 

.2723 

, 1985 

.1616 

.2083 

.2067 

.1529 

. 1833 

.1830 

.0415 

.2338 

.2180 

.2095 

.2243 

.1718 

.0563 

. 1664 

.2093 

.2360 

.2130 

.2346 

.2668 

DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - pressure  source  DATA  TAeuLATION 


ARC  It -01 9 lABI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


(RETLltl 


ALPHAOt  6) 

- 4 

818  BETAO  i 3J 

- 

.008 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WiING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARU0LE  CP 

Y/BM 

.8990 

.3640  .4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/CU 

£ 

.3H5 

. 1 181 

.36e 

.0000 

k' 

.390 

.8851 

.400 

.8881 

.3506 

.3355 

.4oe 

.8833 

.4110 

.497 

.8460 

.503 

.0539 

r 

.550 

, 3847 

,S305 

.565 

.861 1 

.600 

,1403 

f 

.637 

.8814 

.650 

.1546 

.670 

-.8348 

.700 

.8675 

,0736 

V 

.725 

,0345 

.730 

.750 

- 

. 1637 

-.1367 

.760 

-.0986 

.775 

.0838 

.1557 

.798 

-.1605 

f' 

.808 

-.0758 

■I 

.034 

-.8008 

[ 

.B39 

-.1153 

f' 

.650 

- 

. 1087 

-.1358  - 

.8606 

5 k' 

.057 

-.8896 

.068 

-.3815 

r. 

.B65 

-.  1485 

[' 

.879 

-.8187 

1 

.900 

-.8481 

- 

.8568 

-.3366 

ij 

.905 

-.3430 

.919 

-.3839 

.950 

- 

.3805 

-.3551  - 

.3864 

T 

.953, 

-.4055 

.955 

-.3916 

.965 

-.3166 

■ = 

1. 000 

- . 3658 

-.3765 

-.4783 

1.0000 


-.H698 


-.6563 


DATE  20  QGT  7S 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  96S 


ARCn-019  lABl  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  UINO  BOT. 
ALPHAOI  BJ  - H.2I7  BETAO  I H)  - H.t26 


(f«TU4) 


SECTION  I I J LEFT  MI NO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

-.2129 

-.3300 

.2504 

.010 

-. 1761 

-.3017 

.3392 

.020 

-. 1309 

-.2000 

.3486 

.040 

-.1749 

.2693 

.050 

-.0608 

.089 

.080 

.081 

.1638 

.086 

-.0119 

.094 

- . 1471 

.150 

.157 

. 163 

.2271 

.177 

.1856 

.229 

-.5831 

.246 

. 1445 

.250 

.274 

.2169 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2467 

.400 

.402 

.2293 

.418 

.497 

.2048 

.503 

.550 

.565 

.1544 

.600 

.637 

.1454 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.5693 

.3780 

.3003 

.5605 

,2955 

,2596 

.5443 

.3022 

.2490 

.5071 

.3151 

.2096 

-.0830 

.0210 

.2044 
. 1827 

. 1834 

.1973 

.2049 

.0554 

.2137 

.2004 

.1979 

.2046 

.0783 

.2159 

. 1992 

.2084 

.2087 

.0526 

.2177 

.2568 

.2412 

. 1933 

.2197 

-.OOI'O 

.087G 


.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.SOB 

.B3'* 

.B39 

.850 

.857 

.662 


.1353 


.0877 


-.0093 

-.0763 


-.2768 


-.1825 


-.2159 


-.1535 

-.0979 


-.0376 


-.am 

.0563 


-.1131 


-.1862  -.1984  -.3243 


-.1808 


1.0000 


-.5466 


-.6685 


2162 


-.3610 


DATE  BO  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  966 


ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT.  {RETL1>4) 


, ALPHAOl  6)  - 4.217  BETAQ  ( 41  - 4.126 


SECTION  C ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/0W 

.2990  ,3640 

.4270 

.5340  .6730 

.7800 

.8870 

x/cw 

.865 

-. 1679 

.679 

-.2314 

.900 

-.2234 

- . 3006 

- . 3721 

.905 

-.3385 

,919 

-.2941 

.950 

-.3912  -.3872 

-.4214 

.953 

-.38B8 

.955 

-.2910 

.955 

-.2439 

1.000 

-.2187 

-.3439 

-.4076 

ALPMAOt  61 

■ H.218  BETAO  ( 5) 

- 6.196 

SECTION  t nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

-.3050 

-.3072 

.1849 

.010 

-.2549 

-.2911 

,2857 

.020 

-. 1984 

-.2072 

.3095 

.040 

-.1713 

.2404 

.050 

.068 

-.1530 

.080 

.081 

.1610 

.086 

.0070 

.094 

-, 1640 

, 150 

. 157 

. 163 

. 1861 

. 177 

.1785 

.229 

-.1269 

.246 

.250 

, 1542 

.274 

.2082 

.345 

.362 

,0000 

.390 

.2268 

.400 

.402 

.2088 

.418 

,497 

. 1971 

.503 

.550 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.4938 

.5057 

.4992 

.4691 

-.1321 

.3254 

.2683 

.2985 

,3127 

.2514 

.2379 

.2459 

.2188 

-.0147 

.2009 

. T6B8 

. 1932 

.2117 

.0218 

.2053 

. 1864 

. 1935 

. 1971 

.2058 

.0453 

.2056 

. 1907 

.2099 

,2054 

.0178 


. 1932  ,2335  ,2038 


1.0000 


-.5770 


iieesiTu'WTfc-si-c-- 


. 13B1 


. 1592 


.0343 


DATE  30  OCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


% 


PAOE  967 


ALPHAOt  6) 
SECTION  { 
Y/BM 


- 4.218  8ETAG  ( 5) 

tlLEFT  WING  BOTTOM 
.2990  .3640  .4270 


ARCn^OlS  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
- 6. 196 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  ,6730  ,7800  .8870  .9720  I. 0000 


CRETL14) 


X/CW 

.565 

.600 

.637 

,650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

,798 

,808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


. 1 191 


. 1 143 


.0484 


.0413 


.0315 


-.1314 


-.0570 


-.2980 


-.1653 


-.2387  - £089 


.6640 


-.1017 


-.0713  -.0019 


-.1872 


-.0843 


-.1293 


-.2253 


-.1801  -.2289  -.3517 


-.1881 

-.1957 


-.3842 


-.2243 


-.2204 

-.2578 

-.2430 


-.3109 

-.2524 


-.2906 


-.3921 


.3520  -.3763  -.4388 


-.2371 

ALPHAOt  7)  - 6.327  BETAO  ( 11 

SECTION  ( I J LEFT  WING  BOTTOM 


-.4832 


-.2933 
-4.065 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 

.2990 

,3540 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

.01103 

-. 1212 

.3604 

.7529 

.7512 

.7358 

.6801 

.0035 

. 010 

.0314 

.0109 

.4149 

.5126 

.4595 

.5503 

. 61 09 

. 020 

.0197 

.0453 

.3002 

.4025 

.4030 

.4510 

.5047 

.1573 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0038 

.0459 

.2333 

,3145 

.2757 

.2628 

.3832 

.4537 

.1992 

.081 

.086 


••  «*  -'A.--'"-'-*-''  ***“' 


0191 


.2674 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WING  BOT. 


PAGE 


tRETLl>t) 


ALPHAOC  7)  • 6,357  BETAO  ( 11  - -4.066 


SECTION  C I1LEFT  HJNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y^eW  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


x/cw 


,094 

.0262 

. ISO 

.2035 

.3415 

.157 

.163 

. 1542 

.177 

.2340 

.229 

. 1 121 

.246 

.2623 

.250 

.3294 

. 3819 

.274 

.3030 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3289 

.400 

.402 

.418 

.4071 

.4001 

.4127 

.497 

.2515 

.503 

.550 

.3715 

.3331 

.565 

.3855 

.600 

.837 

.4121 

.650 

.670 

.700 

.4698 

.1056 

.723 

.0841 

.730 

.750 

.760 

-.0361 

.775 

. IS  l 1 

.2034 

.798 

-.1067 

.808 

.0117 

.834 

-.2212 

.839 

-.1089 

.850 

.857 

.862 

-.1824 

- . 0373 

-.0876 

.865 

-.1549 

.879 

-.2177 

.900 

-.2234 

-.2019 

.905 

-.3242 

.919 

-.2920 

.950 

-.3317 

-.2969 

.953 

-.4014 

.955 

,965 

-.3238 

-.3549 

.1841 


>.1125 


.3871 

.2072 


.3488 

. 1673 


.3361 


-.4758 


. 1 121 


.1754 


-.18^ 


-.1043 


-.6500 


-.2751 


-.3084 


968 


I 


DATE  eo  OCT  79 


ALPHAOC  71  - 6.327  BET AO  ( 11 

SECTION  t DLEFT  HINO  BOTTOM 
Y/BW  .29911  .3640  .4270 


X/CM 

I.QOO 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCIt-019  IA91  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MINQ  BOT. 
TAO  ( 11  - -H.OBB 

OM  dependent  variable  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  l.OOOO 


l.OOO  -.3720 

ALPHAOt  7)  - S.327  BETAO  t 2) 

SECTION  ( IILEFT  HING  BOTTOM 


-.3825  -.4880 

-2.028 

dependent  variable  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.6870 

.9720 

li 

Ir 

X/CM 

.000 

-.0717 

-. 1747 

.2956 

.6980 

,6943 

.6775 

.6331 

-.0440 

ij 

.010 

-.0244 

-.0977 

.41 15 

.5021 

.4319 

.5102 

.5579 

1. 

.020 

.0339 

-.0371 

.4243 

.3025 

.3787 

.4171 

.4301 

.1183 

>- 

.040 

-.0210 

.3524 

.050 

.0086 

.2839 

.2743 

.3315 

.3878 

j: 

.069 

. 1620 

iv' 

.080 

.2450 

f; 

.OBI 

.2946 

j.' 

.086 

. 1 192 

}•. 

.094 

.0022 

. ISO 

.2380 

.2948 

.3106 

.3596 

i! 

.157 

.1757 

ft 

£ 

.163 

.2099 

i- 

.177 

.1849 

.229 

-.0012 

.246 

.2479 

.250 

.2739 

.2774 

.3591 

.3430 

-.5135 


-.2131 


1468 


1237 


-.6697 


DATE  20  OCT  7S 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  970 


ARCl 1-019  IA0I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETLIH) 


ALPHAOt  7) 
SECTION  t 

X/CW 


- 6.327  BETAD  ( 2) 

IJLEFT  WINS  BOTTOM 
-2990  -SS^O  .^e70 


■ -2 . 028 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .8870 


.760 

-.0733 

.775 

. 1230 

. 1802 

.798 

-.1492 

.808 

-.0226 

.834 

-.2145 

.839 

-.  1631 

.850 

-.0653 

-.1088 

.857 

-.2104 

.852 

.865 

-.1437 

.879 

.900 

-.2359 

-.2421 

- .2276 

.905 

-.3492 

.919 

-.3087 

.950 

-.3566 

-.3281 

.953 

-.4108 

.955 

.955 

1.000 

-.3101 

-.3808 

-.3895 

-.3939 

-.2644 


.3674 


ALPHAOl  7)  - 6.325  BET AO  ( 3) 

SECTION  I IILEFT  MING  BOTTOM 


.081 
.086 
.094 
. I SO 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 


-.0245 


.0064 


.0942 

-2776 
. 1877 


.2419 


.2447 


.2671 


.2769  .3137 


.9720  t.OOOO 


-.3001 


-.3236 


-.4990 

021 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CH 

.000 

-.1020 

-.2438 

.2689 

.6314 

.6512 

, 6364 

.5769 

-.0992 

.010 

-.0297 

-- 1730 

.3911 

.4878 

.4431 

.4975 

.5076 

.020 

.0240 

-.0849 

.4068 

.3826 

.3924 

.4103 

.4080 

.0700 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0027 

-.0529 

.3281 

.3069 

,2700 

.2878 

.3238 

.3717 

.1201 

.2451  .2829  .3026  .3327 


, >.415 


.2635 


3106 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  971 


{ 

L- 


DATE  20  OCT  75 


ALPHA© ( 7>  • 


6.325 


ARC 11 -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  Ml NO  BOT. 
BETA©  t 3)  ■ .021 


CRETHH) 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


?- 

Y/BM 

.2990 

.36H0 

.•*270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

1' 

X/CM 

J, 

• 3V5 

.362 

.0000 

'§■ 

.390 

.2887 

.•+00 

.2935 

.3V28 

.3066 

.•+02 

.2983 

r 

.•♦16 

.^97 

.26H1 

i 

.503 

.550 

.2820 

.2984 

,565 

.25H^+ 

i: 

.600 

.1394 

.637 

.2766 

if 

.650 

. 1503 

,670 

1 

,700 

.3007 

.0653 

.725 

.0033 

i 

.730 

.750 

-.1621 

-.1415 

k 

.760 

-,l»+79 

.775 

.0480 

.1406 

.798 

-.2015 

.806 

-.0987 

ii 

.B3H 

-.1517 

.639 

-.l0>+6 

3. 

.850 

-.1093 

-.1425 

-.2825 

?• 

.857 

- .2273 

.862 

.865 

-.IHIO 

f 

.879 

-.2065 

.900 

-.2303 

-.2593 

-.3302 

i 

.905 

-.3288 

i- 

.919 

-.3112 

.950 

-.3805 

- . 3536 

-.3858 

i.' 

.953 

-.3872 

f 

.955 

-.3672 

,965 

-.2956 

i- 

1.000 

-.3179 

-.3852 

-.5045 

.9720  1.0000 

.1127 


-.5>+30 


,0587 


-.2339 


-.6033 


-.3221 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  372 


ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLIM-) 


ALPHAOt  7)  • 6.323  BETAO  ( »♦)  - 2,091 


SECTION  ( 1 ILEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/GW 

.000 

-.1575 

-.3092 

.2349 

.010 

-.1010 

-.2593 

.3624 

.020 

-.0372 

-. 1653 

,3903 

.040 

.050 

-.0238 

1422 

.3208 

.069 

.000 

.081  .2350 

.086  .0601 

.OS'*  -.0032 

.150 

.157 

. 163  .2374 

. 177  .2276 

.229  -.0177 

.246  ,1934 

.250 

.274  .2461 

.345 

.362  .0000 

.390  .2684 

.400 

402  .2733 

.418 

.497  .2383 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5942 

.4877 

.3781 

.5928 

.4155 

.3621 

.5920 

.4602 

.3951 

.5339 

.4090 

.3880 

-.1560 

.0180 

.2894 

.2571 

.2626 

.3115 

, 3613 

.0709 

.2323 

.2644 

.2871 

.3097 

. 1033 

,2487 

.2585 

.2852 

.2863 

.0794 

.2630 

.3102 

.2742 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

,670 

,700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.008 

.834 

.839 

.650 

.657 

.862 


.2179 


.2239  . 2436 


.2201 


. 1092 


.1101 


.2178 


-.0479 


.0183 


.0279 


-.2553 


-.1898  -.1656 

-.1793 

-.0104  ,0919 

-.2355 

-.1399 

-.1870 

-.1116 

-.1522  -.1704  -.3091 

-.2440 

-.3447 


1 .0000 


-.5728 


-.6940 


■* 


DATE  SO  OCT  7S 


IA8JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  973 


ARC  1 1-0 19  IA81  LVAPtELHL  SEALED  ) LEFT  H INO  BOT. 


(RETUm 


' ALPHAOX  7)  ■ 6.3S3  BETAO  t V)  - S.091 


SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340  .6730  ,7800 

.8870 

X/CW 

.865 

-.  1830 

.879 

- .3373 

.900 

-.3413 

-.3870 

-.3576 

.905 

-.3300 

.919 

-.3185 

.950 

-.3995  -.3687  -.4084 

.953 

-.3910 

.955 

-.3535 

,965 

-.3618 

1 . 0.00 

-.3340 

-.3483 

-.5047 

ALPHAOf  7) 

- 6, 

316  BETAQ  [ 5) 

« 4.148 

SECTION  t 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.97S0  I. 0000 


.9730  l.OnOO 


X/CW 
-ODD 
.010 
.030 
• OHO 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09^ 
.150 
.157 
.163 
.177 
.33E 
.3^6 
.350 
.371* 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.418 
.497 
.503 
.550 


-.3444  -.3963 

-.1761  -.3444 

-.1047  -.sisa 
-. 1835 

-.0641 


.0334 

-.1413 


.1658  .5064 

.3900  .4478 

.3194  .3535 

.3784 

.3778 

.3464 

.3333 


.3393 


.3339 


-.0388 

.1996 


.3334 


.3331 


.3300 


.0000 

.3530 


.3331 

.3418 


.3353 


.5566 

.4108 

.3666 

.3633 


.3536 


.3393 


.3709 


.5436 

.4833 

-.3109 

.4547 

.4633 

.3834 

.3739 

-.0303 

.3955 

,3384 

.0356 

.3665  ,3909 

.0691 


.3633  .3590 

.0539 


.3433 


.5359 


.1778 


1906 


,0018 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  97M 


ARCI 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BGT.  (RETL1»0 


ALPHAOt  7) 

• 6.316  BETAO  t 5) 

• 4 

.146 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.8990  .3640  .4370 

.5340 

.5730 

.7800 

,8370 

.9720 

1.0000 

X/CM 

.565 

. 1.557 

.600 

.0813 

.637 

. 1481 

.650 

.0728 

.670 

-.2728 

.700 

.1536 

-.0305 

.725 

- 

.0903 

.730 

-.7060 

,750 

- 

.2175 

-.1852 

,760 

-.S863 

.775 

- 

.0536 

.0384 

.798 

-.1707 

.808 

-.1105 

.034 

-.1751 

.039 

-.1164 

.850 

- 

. 1925 

-.2076  - 

-3324 

.057 

-,SI7B 

.85S 

-.3630 

.865 

-.1816 

.879 

-.2364 

.900 

-.2169 

.3047 

-.3730 

.905 

-.3355 

.919 

-.2953 

.950 

.3910 

-.3886  - 

.4283 

.953 

-.3859 

.955 

-.26M 

,965 

-.2376 

1.000 

-.2015 

-.2922 

-.5053 

.1 

1 


i 


;! 

i 

j 

I 

i 

i 

s 


r"' 


f 


I DATE  eO  OCT  79  1 A8 1 A * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT 1 3N  PAGE  979 
: ARGIH019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  CRETLIS)  I J7  OCT  79  J 
I REFERENCE  DATA  PARA^ETR^G  DATA 

r; 


SREF 

■ 

BB90.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH 

.900 

RN/FT  - 

2.250 

LREr 

« 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-IB  - 

8.000 

ELV-OB  ■ 

6. 000 

BREF 

SCALE 

m 

1297.0000 

.0300 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  - 

400.0000 

IN. 

ZT 

• RUDDER  • 

.000 

SPDBRK  • 

.000 

ALPHAO(  1)  » '6.170  BETaG  C M » -4.069 


SEGTICN  { DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1. 0000 

X/CW 

.000 

.0278 

.0858 

.3080 

.4325 

.3185 

,2597 

.2702 

-.5151 

.010 

.0066 

.0510 

.009! 

-.0160 

-.8469 

-.8372 

-.7670 

.020 

-.0083 

,0560 

-.0864 

-.7285 

-.8267 

-.7371 

-.7164 

-.4591 

.040 

.0699 

-.1899 

.050 

-.0140 

-.3682 

-.78:18 

-.7050 

-.6532 

.069 

-.4526 

.060 

-.2833 

.081 

-.1672 

.086 

.1012 

.094 

-.0094 

,150 

-.1163 

- . 1840 

-.4814 

-.5220 

.157 

-.4192 

.163 

.0347 

,177 

-,S710 

.229 

.0665 

.246 

-.C37S 

,250 

-.0161 

-.0769 

-.1833 

-.3926 

.274 

.0164 

.345 

-.4029 

.362 

.0000 

.390 

.0757 

.400 

.0537 

-.0343 

-.2775 

.402 

. 1034 

.418 

-.3148 

.497 

.0688 

.503 

-.3737 

.550 

-.0579 

-.1850 

.565 

.0226 

.600 

-.3475 

.6T7 

.0599 

.650 

-.4149 

,670 

-.4181 

.700 

. 1539 

-.5036 

.725 

-.5419 

.730 

-.4135 

.750 

-.1161 

-.2581 

.760 

-.2580 

.775 

-.2072 

-.2309 

DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  97B 


ARCn-Oig  1A81  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT, 


tRETLlSl 


ALPHAOl  n - “6.170  BETAO-t  U ■ -H.069 


SECTION  t IJLEFT  WING  BOTTOM 


eu 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.798 

-.1750 

.808 

-.2158 

.B34 

-.2395 

.839 

-.2565 

.850 

-.3004 

.857 

-.3467 

.862 

,865 

-.2954 

.879 

-.3552 

.900 

-.31 19 

-.3589 

.905 

-.4027 

.919 

-.368! 

.950 

-.1058 

.353 

-. 1679 

.955 

-.2401 

,965 

-.264! 

1.000 

-.01 13 

ALPHAOI  1)  « -B.1B5  BETAO  t 21  - -2 

SECTION  i IJLEFT  MING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CH 

.r 

.0232 

.0788 

.2025 

.3792 

0113 

.0527 

-.0101 

- .8577 

. ooei 

.0592 

- . 0923 

-.7540 

* \J  rU 

.0731 

-.2009 

.050 

- . 0051 

-.4053 

.069 

.080 

-.31 10 

.081 

-.1837 

.086 

.0961 

.034 

-.0013 

. 150 

-. 1537 

. 157 

.163 

.0297 

. 177 

-.0984 

.229 

.0635 

.246 

-.0526 

.250 

-.0477 

.274 

-.0231 

,345 

.362  .0000 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7B00  .8870  .9720  I.OOOO 


-.2847  -.3123 

-.1758 

-.1522 

-.1131  -.0546 

,0385  .0827 

034 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.2591 

-.8695 

-.8506 

.2048 

-.7981 

-.7191 

.2124 

-.7196 

-.6890 

-.4859 

-.4534 

-.8381 

-.6363 

-.6316 

-.4572 

1975 

-.5788 

-.5512 

-.4326 

-.0871 

-.2540 

-.4681 

-.4349 


DATE  20  OCT  7S 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAO£  9T7 


ARC It -0 1 9 IA0 1 LVAP I ELHL  SEALED)  LEFT  M INO  90T . t RETL T5) 

ALPHAOl  U • -6.165  BETAO  t 2)  - -2.03H 


SECTION  t ULCFT  M1NO  BOTTOM 


8M 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.390 

.0488 

.400 

.402 

.418 

.0733 

.0298 

,497 

.503 

,0426 

.550 

-.0731 

.565 

-.0001 

.600 

.637 

.0315 

.650 

.670 

.700 

. 1051 

.725 

-.5173 

.730 

.750 

.760 

-.2563 

.775 

.798 

.BOB 

-.1887 

-.2280 

-.2349 

.834 

-.2557 

.839 

-.2728 

.950 

-.3432 

.057 

-.3462 

.862 

.865 

-.2777 

.879 

-.3516 

.900 

-.3023 

-.3568 

.905 

-.3657 

.919 

-.3520 

.950 

-.1170 

.953 

-.1913 

.955 

.965 

1.000 

-.2595 

-.2438 

-.0426 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 

-.0>f50  -.3450 

-.3520 

-.4167 

1903 

-.3827 

-.4205 

-.4080 

-.5049 

-.4010 

-.1679  -.3000 

-.2832 

-.3214  -.3748 

- . 1771 

-.1591 

-.1312  -.0599 
.0227  .0766 


DATE  EO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSLWE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S78 


ARCn-019  lABI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  HINO  80T,  (RE7L15) 


ALPHAOI  11  • -B.1B9  BETAO  ( 3)  ■ .031 


SECTION  t llLEFT  HINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0M 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

.0154 

.0713 

.2545 

.010 

.0124 

.0574 

-.0012 

.020 

.0021 

.0667 

-.0753 

.040 

.0791 

-.1831 

.050 

-.0040 

.089 

.080 

.001 

-.1705 

.086 

.0980 

.094 

-.0005 

. 150 

, 157 

.163 

.0319 

. 177 

-. 1 194 

.229 

.0582 

.246 

-.0540 

.250 

.274 

• 

-.0588 

.36?  .0000 

. 390  . 0051 

.400 

.402  ,0026 

.413 

.497  .0056 

.503 

.550 

.565  -.0653 

.600 

.637  -.0480 

.650 

.670 

.700  .0018 

.725 

.730 

.750 

.760  -.3032 

.775 

.790  -.2094 

.309  -.2641 

.834  -.2838 

.839  -.2746 

.850 

.857  -.3750 

.862 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

. 3200 
-.8558 
-.7402 

.1942 

-.9171. 

-.9038 

. 1285 
-.8164 
-.T5S3 

.1397 

-.7183 

-.6921 

-.4448 

-.4436 

-.4082 

-.3341 

-.9038 

-.7342 

- .6560 

-.4520 

-.1896 

-.2282 

-.6731 

-.6241 

-.4406 

-.0963 

-. 1260 

-.3293 

-.5789 

-.4304 

-.0203 

-.0797 

-.4334 

-.1140 

-.2237 

-.3951 

-.4095 

-.5237 

-.5355 

-.4481 

-.4031 

-.2098 

-.2845 

-.2592 

-.3063 

-.3693 

-.3440 

-.3551 

1.0000 


.3808 


.4152 


-.2132 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  979 


ALPHAOI  1)  ■ -6,129  BETAO  ( 3J 

SECTION  ( ULEFT  Ml  NO  BOTTOM 


Y/BM 

X/CVI 


.2390  .36^0  .4270 


ARC It -019  Uei  LVAPIELHL  SEAUEDI  LEFT  HINO  BOT. 
- .031 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  ,6730  .7800  ,8070  .9720  1.0000 


,B65 

-.2922 

.879 

-.3507 

.900 

-.3170 

-.4050 

-.1677 

,905 

-.4126 

.919 

-.3481 

.950 

-.1556 

-. 1660 

-.0800 

.953 

-.2219 

.955 
.965 
I .000 

-.2706 

-.2575 

-.0622 

-.0106 

.0924 

ALPHAOf  n - -6, Its  BETAO  1 4) 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 
Y/BH  .2990  .3640  .4270 


X/CM 
.000 
,010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
- 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
,246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
-503 
.550 


2.093 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.0811 

.2492 

.2811 

. 1405 

.0694 

.0788 

-.4394 

.0809 

.0232 

-.7974 

-.9281 

-.8265 

-.7151 

.0863 

- . 0440 

-.7059 

-.9109 

-.7852 

-.6936 

-.4382 

.0970 

-.1417 

- . 3B02 

-.9049 

-.7630 

-.6819 

-.4537 

-.3176 

-.1532 

.1074 

-.1916 

-.2269 

-.7250 

-.6823 

-.4465 

.0463 

-.1002 

.0366 

-.1230 

-.1549 

-.2748 

-.6342 

-.0690 


- . 0075 


.0612  -.1060 


-.1466  -.2413 


-.4757 


-.3974 


-.4382 


DATE  eo  OCT  75 


I ASI  A - PRESSUHE  SOURCE  DATA  TABULATTON 


PACE  sao 


ARCn-019  JASl  LVAPfELHL  SEAUEO>  LEFT  MlNO  80T. 


tRETLlS) 


ALPHA© ( 11 

- -6 

lie  BETAO  t 4) 

■ 2 

.093 

SECTION  ( 

DLEFT 

WINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i- 

Y/BM 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

.565 

-.1336 

.600 

-.3064 

.637 

-.1226 

.650 

-.4606 

.670 

r 

.700 

-.0900 

-.5411 

i: 

.725 

- 

.4203 

V- 

.730 

1 

.750 

-.2011 

-.2453 

.760 

-.2460 

]>■ 

.775 

- 

.2250 

-.2698 

t 

.798 

- .2087 

f 

.808 

-.2794 

.834 

-.2691 

r 

.839 

-.2725 

!•; 

.850 

- 

.4014 

-.3645  -.3492 

.857 

-.3716 

I-' 

.BBS 

p 

.865 

-.2936 

r' 

.879 

-.3146 

■. 

.900 

-.2976 

- 

.3997 

-.1870 

.905 

-.4307 

.919 

-.3136 

.950 

- 

. 1956 

-.1812  -.0963 

.953 

-.2441 

.1 

.955 

-.2502 

.965 

-.2633 

l.OOO 

-.1105 

-.0467 

.0824 

ALPHAOf  M ^ -6.no  BETAO  t 5J 

SECTION  t DLEFT  wing  BOTTOM 


<♦.138 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.H5DB 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.0336 

.0726 

.2357 

.2818 

. 1 152 

.0298 

.0336 

-.4505 

.0:10 

-.0181 

.0753 

.0331 

-.7578 

-.8879 

-.8165 

-.7274 

.020 

-.0128 

.0838 

-.0297 

-.6699 

-.8785 

- . 7704 

-.7123 

-.4550 

s. 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0005 

.091-5 

-.1117 

-.3617 

-.2936 

-.8546 

-.7486 

- . 6968 

-.4663 

.081 

.086 


.0999 


-.1148 


DATE  go  OCT  73 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  9S1 


ARCH -019  IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  M1N6  BOT.  tRETLlS) 

ALPHAOt  n - -6.no  BETAO  C 5)  ■ R.)30 

SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aW  .2990  .SStO  .H270  .5340  .6730  .7800  .8B70  .9720  t.COOO 


X/CN 
.094 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.239 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
,725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
,862 
.865 
.879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
.955 
.965 


.0081 


1715 


.0469 


.0473 


-.0220 


-.0755 


-.0469 


-.1123 


.0000 


.0055 


-.0336 


-.0798 


.0055 


-.1453 


-.1737 


••1317 


,1127 


-.3325 


-.2673 


-.3304 
-.3967 


-.2379 

-.2813 

-.3610 


-.3123 


-.4009 


-.2071 

-.2938 


-.2692 


-.3801 
-.3023 
-.2586 


-.3457 

-.2596 


-.3653 

-.3197 


-.3159  -.6976  -.7040 

-.4667 


-.1678  -.3243  -.6453 


-.4712 


-.1270  -.4067 


-.2553 


-.4084 


-.4697 


.4070 


-.4661 

-.4751 


-.4928 


-.1681  -.2292 


-.4521 


-.2632 


-.4234  -.4132 


-.2436 


-.2095 


-.2219  -.1371 


DATE  eo  OCT  7S 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


page  962 


ALPHAOt  n 
SECTION  t 
Y/BW 

x/ew 

1.000 


- -B.no  BET  AO  ( 5) 

HLEFT  UINO  BOTTOM 
,3990  .3BH0  .4370 


-. 1395 

ALPHAOf  31  - -4.003  BETAO  t 1) 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCH -01 9 IA81  LVAPTELHL  SEALEDl  LEFT  WING  0OT. 
■ 4.138 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  ,6730  .7800  .8870  ,9730  l.OOOO 

-.0730  .0594 

• -6.131 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


tRETLlSl 


Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

.0454 

. 1368 

.4054 

.5456 

.4748 

.4353 

.4398 

-.3079 

.010 

.0404 

. 1365 

. 1879 

-.4607 

- . 6505 

-.7506 

-.6534 

.030 

,0175 

. 1 199 

.0017 

-.4354 

-.5409 

-.5983 

-.7134 

-.3483 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0068 

.1338 

- . 0591 

-.3487 

1536 

-.3973 

- . 4739 

-.6691 

-.3704 

.OB'l 

.oee 

.094 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.339 
.346 
,350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.BOO 
.637 
.650 
,670 
.700 
,735 
.730 
.750 


. 01 1'S 


.0908 


.0000 


. 1363 


.1560 

.0930 

.0336 

.1361 


-.0568 


.0117 


.0303 


. 1518 


.0194 


. Cl 47  - . 0585  - . 1376  -.3144 


.0564  -.0108  -.0895  -.1840 


.0995  .0090 


-.0343  -.1539 


.0973 


.4053 


.3099 


-.5083 


-.4036 


•.3105 


-.3150 


1913 


-.3806 


-.3333 


-.3503 


-.3048 


-.0639  -.1637 


-.5198 


DATE  SO  GCT  75 


IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIGN 


PAGE  383 


ARCH-019  uai  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIN©  BOT. 


ALPHAOC  2) 

- -4 . 082  1 

BETAO  ( 11 

- -6 

. 131 

SECTION  ( 

I JLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CU 

.760 

-.2036 

.775 

- 

. 1542 

-.1206 

.798 

-.1321 

.808 

-.1551 

.834 

-.2445 

.839 

-.2070 

.850 

- 

.2900 

-.2509  -.2992 

.857 

-.3303 

.962 

-.1690 

.865 

-.2941 

.079 

-.3424 

.900 

-.3384 

- 

.3671 

-.1562 

.905 

-.4108 

.919 

-.3512 

.950 

~ 

.0905 

-.0880  -.0353 

.953 

-.1389 

.955 

-.1986 

,965 

-.2614 

1.000 

.0202 

.0736 

.0960 

ALPHAGl  21 

- -4.072  BET AO  1 21 

- -4.082 

SECTION  < 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640 

.4270 

,5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

.0365  .1217 

.3731 

.4794 

. 4224  . 3787 

.3784 

-.3402 

.010 

.0274  .1099 

. 1578  - 

.5173 

-.6896  -.8005 

-.7228 

.020 

.0164  .1006 

,0455  - 

.4696 

-.6147  -.6542 

-.7212 

-.3962 

.040 

. 1 186 

-.0829 

.050 

.0087 

- 

.2713 

-.4483  -.4385 

-.7072 

.069 

-.3807 

.080 

- 

.1718 

.081 

-.0779 

.086 

.1445 

.094 

.0137 

.150 

- 

.0388 

-.0829  -.1485 

-.2573 

.157 
. ! 63 
.177 

.sag 

.246 

.250 

.274 


.0832 


.0812 


.0163 


-.0404 


.0466 


.3167 


.0382  -.0274  -.1026 


-.1895 


tflETLlS) 


DATE  aO  OCT  75 


, I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PASE  964 


ARCll-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETL15) 

ALPHAOl  2)  - -4.072  BETA©  C 2)  » -4.002 

SECTION  ( n LEFT  WINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .3640  .4270  .'5340  ,6730  .7800  .8670  .9720  1.0000 


x/cw 

.345 

-.3315 

.362 

.0000 

.390 

.1195 

.400 

.402 

.0792 

.0844 

-.0023 

-.1960 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.1076 

.0817 

-.0105 

-.041 1 

-.1626 

-.4087 

-.3883 

.650 

-.4151 

.670 

-.3190 

,700 

.1786 

-.4910 

.725 

-.5200 

,730 

.750 

.760 

,775 

.738 

-.1477 

-.2604 

-. 1729 

-.2043 

-.1541 

-.2179 

.808 

.834 

.839 

.850 

-.2387 

-.2259 

-.2037 

-.3063 

-.2814 

-.3097 

.857 

.862 

.865 

.879 

- .2664 

-.3401 

-.3332 

-.1528 

.900 

.905 

.919 

-.3195 

-.3631 

-.4287 

-.3940 

-.1520 

.950 

.953 

.955 

-.2237 

-.1795 

-.1022 

-. 1099 

-.0430 

.965 

-.2620 

1.000 

-.0020 

.0526 

.0963 

-.3452 


-.4754 


DATE  eO  OCT  75 


[ASIA  - PFiESSURE  SOURCE  OAtA  TABULiTION 


PAGE  985 


ARCl 1-019  lABl  CVAPIELHL  SEALED!  I EFT  WINO  EOT. 


tRETLlS) 


ALPHAOt  2>  ■ -H.058  BETAO  t 3)  ■ .016 


SECTION  ( IILEFT  WINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/Bw 

x/cw 
.000 
. 010 
.080 
.0>+0 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.889 
.846 
.850 
.874 
.345 
.368 
.390 
.400 
.408 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.785 
.730 
.750 
.760 
.775 
.799 
.808 
.834 
.839 
.850 
,657 
.868 


.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.0071 

,0919 

. 3144 

.4063 

.3007 

.0156 

.0969 

. 1880 

-.5757 

-.7711 

.0069 

.0969 

.0488 

-.5807 

-.7868 

. 1050 

-.1161 

.0048 

-.3198 

-.5466 

-.8488 

-.1098 

.1858 

.0069 

.0656 

-.0685 

-.1887 

-.1669 

.0657 

-.0151 

-.0111 

-.0480 

- . 0897 

.0000 

.0414 

.0406 

.0055 

-.0583 

.0355 

-.0358 

-.0471 

-.1001 

-.8059 

.01 30 

-.8578 

-.5391 

-.5307 

-.8169 

-.8560 

-.1983 

-.8869 

.8707 

-.8518 

-.3488 

-.3383 

.7800 

.8870 

,9780 

l.OOOO 

.8477 

-.8639 

-.7888 

.8514 

-.8418 

-.7584 

-.4894 

-.4066 

-.6158 

-.7488 

-.4165 

-.8435 

, -.4133 

-.3868 

-. 1564 

-.8841 

-.3990 

-.8380 

-.4347 

-.3731 

-.4461 

-.4513 

-.4305 

-.8161 

-.8840 

-.5716 

-.3396 


3578 


1397 


CATE  ?0  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


I'AGE  G3S 


ARCn-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  0OT.  (RETL15) 


ALTHAOt  £) 

• -H. 

.058  i 

BETAO  ( 3) 

“ 

.016 

■ SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTG.. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/CM 

.065 

-.2825 

.879 

-.3363 

.900 

-.321 1 

- 

.4347 

-.1432 

.905 

'.4205 

.919 

- , 3451 

.950 

- 

.1646 

-.1545  -.0686 

,953 

-.2238 

.355 

-.2302 

.965 

-.2636 

1 .000 

-.0517 

-.0040 

.0860 

ALPHAOt  8) 

- -4. 

,039  9ETA0  t H) 

- 4 

.120 

SECTION  t 

DLEFT 

MING  BOTTOM 

dependent  variable  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.8730  ,7800 

.8370 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.000 

-.0407 

.0663 

.2690 

.2896 

.2183  .1537 

. 1463 

-.4585 

.010 

-.0319 

.0787 

.1176  - 

.5284 

-.7262  -.8771 

-.8372 

.080 

-.0243 

. .0868 

. 0472  - 

.4673 

-.6975  -.7520 

-.7610 

-.4368 

.040 

..  0950 

-.0616 

.050 

- . 0078 

- 

.2756 

-.4580  -.6676 

-.7198 

.069 

-.4463 

.080 

- 

.2125 

.081 

-.0780 

.086 

.1101 

.094 

.0036 

. 150 

- 

. 1 185 

-.1808  - , 2534 

-.4725 

.157 

-.4235 

. 163 

, 0675 

. 177 

-.0568 

.029 

.0525 

.246 

.0055 

.250 

- 

.0691 

- . 1289  - . 1894 

-.2774 

.274 

-.0296 

.345 

-.4474 

.362 

.0000 

.390 

.0242 

.400 

- 

,0551 

-.0993 

-.2633 

.402 

-.0244 

.418 

-.3994 

.497 

.0319 

.503 

-.4550 

.550 

- 

. 1593 

- . 2452 

DATE  EO  GCT  73 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  987 


ARCU-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT-WING  SOT.  CRETL15) 

ALPHAOt  S)  - -»*.03B  BETAO  . 4)  * 4.120 

SECTION  ( 11  LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

v7B00 

X/CW 

.565 

-. 1485 

.600 

.637 

-.1211 

.650 

-.4714 

.670 

.700 

-.0923 

-.4351 

.725 

-.2956 

.730 

.750 

-.1315 

.760 

-.2925 

.775 

-.1842 

-.2324 

.79B 

-.2085 

.BOB 

-.2937 

.834 

-.2512 

.839 

-.2823 

.850 

- , 3804 

-.4079 

-.4104 

.857 

-.3741 

.B62 

.865 

-.2840 

.379 

-.3135 

.9Q0 

-.2756 

-.3686 

.905 

-.3665 

.919 

-.2907 

.950 

-.2190 

-.2150 

-.1250 

.953 

-.2725 

.955 

-.2485 

.965 

-.2534 

1.000 

-.1877 

-.0641 

,SB70  .9720 


-.4721 


-.3694 


-.2234 


-.1406 


1907 


.0608 


1.0000 


-.5620 


ALPHAOt  21  - -4.035  BETAO  t 5)  - 6.171 


SECTION 

Y/BW 


IILEFT  WING  BOTTOM 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.0981 

.0803 

.2295 

.3424 

-.0905 

,0733 

. 1236 

- . 4786 

-.0622 

.0810 

.0724 

-.42)0 

-.0347 

,0915 

-.0452 

-.2515 

-.1917 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

. 1828 

. 1018 

.0921 

-.4643 

.7038 

-.8550 

-.9264 

.6761 

-.7480 

-.7621 

-.4449 

.4435 

- . 6839 

-.7184 

-.4600 

I .0000 


.1034 


.0579 


DATE  20  OCT  7S 


I ASIA  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  9B3 


ARCn-019  lA0t  LVAPlEUHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLISJ 

ALPHAOI  2)  ■ -H.035  BETAO  C 51  =•  6.171 

SECTION  ( ITLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aW  .2990  .3640  .4270  .5340  ,6730  .7B00  .8070  .9720  l.OOOO 


X/CM 
.094 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.050 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


-.1104  -.1041 

-.2206 

-.1905  -.2331 

-.2305 

-.2774 

-.2859 

- . 2682 

-.3316  -.3492  -.3777 

-.3519 

-.1369 

-.2935 

-.2891 

-.2866  -.3213  -.1806 

-.3489 

-.2891 

-.2185  -.2222  -.1462 

-.2701 

-.2583 

-.2625 


-.4087 


-.5328 


DATE  ao  GCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  989 


ARCn-019  IA9I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
ALPHAOI  8)  - -^.035  BETA©  f 5>  = 6.171 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2990  .SBHO  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

X/CW 

1.000  - . i 526  - . 08 1 9 . 0695 

ALPHAOt  3)  • -2.011  BETAO  ( t ) » -6.134 


SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
.000 
.010 
.020 
,040 
.050 
. .069 

.060 
.081 
.086 
.094 
. I SO 
, 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
,730 
.750 


.2990 

.3640  . 

.4270 

.5340 

.0492 

, 1573 

.4433 

.6009 

.0446 

. 1723 

.3023 

-.1760 

.0424 

.1711 

.2065 

-.2184 

. 1807 

.0596 

.0348 

-.1052 

-.0616 

.0224 

.2060 

.0333 

. 1473 

.0673 

.0633 

.1114 

.0801 

. 1293 

.1102 

.0000 

.1732 

. 1920 

.1322 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5551 

-.3005 

-.2400 

.5260 

-.3297 

-.2964 

.5021 

-.2839 

-.4246 

-. 1327 
-. 1628 

-.1701 

-.2024 

-.2775 

-.2269 

.0230 

-.0296 

-.1171 

-.2359 

. 0438 

-.0288 

-.1270 

-.2849 


.0394  -.1572 


.1618 


.0764 


-.0069  -.1335 


.1174 


-.3878 


-.3872 


.2350 


-.4674 


-.3554 


.2970 


-.4886 


I .0000 


-.4197 


tRETLlS) 


-.0752  -.1651 


-.7772 


DATE  EO  OCT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  990 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


ALPHACK  ^1 

- -2.011  BETAO  ( 11 

- -6.134 

SECTION  ! 

niEFT  WIND  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .361+0  .H270 

.5340  .6730  .7800  .8070 

X/CW 

.760 

-.1887 

.775 

-.1227  -.nil 

.739 

-.1175 

.908 

-.1279 

.8^4 

-.2219 

.839 

-.1835 

.050 

- , 2778  -.2417  - . 3250 

.857 

.BBS 

- . 3086 

.865 

--25H1 

,079 

-.3319 

.900 

-.3306 

-.3874  -.1801 

.905 

-.>+387 

.9:19 

-.3538 

.950 

-.0643  -.0830  -,0424 

.953 

-.1248 

.955 

1760 

.965 

-.2457 

1 . 00.0 

.0243 

.0903  .0840 

ALPHAOl  3) 

- -2.000  BETAO  t 2) 

- -2.052 

section  c 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.3750  1.0000 


-.som 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

X/CW 

.000 

.0101 

.1150 

.3845 

.010 

.0241 

. 1323 

.2469 

.020 

.0214 

. 1396 

. 1658 

.040 

. 1531 

.0214 

.050 

.0168 

.069 

.090 

.081 

-.0187 

.086 

. 1732 

.094 

.0195 

. 150 

. 157 

. 163 

. 1 165 

.177 

.0172 

.229 

.0666 

.246 

.0381 

.250 

.274 

. 0743 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

,9720 

.5229 

.4561 

.4249 

.4080 

-.2060 

-.2808 

-.4585 

-.5027 

- . 4458 

-.3105 

-.3591 

-.4099 

-.5265 

-.2290 

1851 

- . 2597 

-.3209 

- . 3893 

-.2911 

-.1190 

- . 0086 

- . 0369 

- . 0842 

-.1775 

-.2092 

.0481 

-.0062 

-.0729 

1720 

(RETL151 


Ua7Z  ^0  QCT  75 


1A8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeULATlON 


PAGE  991 


ARCl 1-019  IA01  LVAPtELW.  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 


(RETU15) 


ALPHAOl  3) 

- -3. 

.000  BETAO  ( 31 

■ -3 

.053 

SECTION  1 

ULEFT 

WING  80TTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990 

.3640  .4370 

.5340 

.6730  .7000  .0870 

.9730 

1.0000 

X/CN 

.S'tS 

-.3395 

.363 

.0000 

.390 

.1147 

.400 

.0796 

.0049  -.1963 

.403 

.1338 

.416 

-.4554 

.497 

. 1018 

-.503 

-.4377 

.550 

-.0488 

-.1671 

.565 

.0351 

.600 

-.4373 

.637 

.0563 

.650 

-.4341 

.670 

-.3033 

.700 

.1417 

-.4998 

.735 

-.4737 

.730 

-.9008 

.750 

-.1757  -.3513 

-760 

-. 1863 

.775 

-.1569 

1866 

.799 

-.1381 

.soe 

-. 1653 

.834 

-.3359 

.839 

-.3163 

.850 

-.3190 

-.3930  -.3433 

.857 

-.3390 

.863 

-.1383 

.865 

-.3560 

.879 

-.3364 

.900 

-.3013 

-.4493 

-.1595 

.905 

-.4054 

,919 

-.3433 

.950 

-.1346 

-.1370  -.0539 

.953 

1639 

.955 

-.3196 

.965 

-.3473 

t .000 

-.0159 

.0386  .0836 

DATE  3D  OCT  75 


JA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  993 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


tRETLlS) 


ALPHAO(  3)  - -1.9B5  BETAO  t 3)  ' 2.0BH 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/'BM  ,2990  .3BH0 

x/CW 

.000  - . 0377  . 0742 

.010  -.0211  .0951 

.020  -.0005  .1120 

.040  ,1244 

.050  ,0074 

.OSS 
.000 
.08) 

.006  .1499 

.094  .0150 

. 150 
, 157 

.163  .1066 

, 177 

. 229  , 0709 

.246  .0337 

.250 

.274 

.345 

.362  .0000 

. 390  . 0496 

.400 

.402 

.419 

.497  .0531 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637  -.0973 

.850 

.670 

.700  -.0591 

,725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.799  -.1798 

.609 

.834  -.2492 

.839  -.2589 

.850 

.857 

.862 


.4270 

.5340 

.6730 

.3240 

.4441 

.3501 

.2353 

-.2840 

-.5314 

. 1682 

-.2967 

-.4366 

.0359 

1'945 

-.3424 

-. 1400 

-.0141 

-.0685 

- . 0999 

-.0089 

- . 0264 

-.0684 

.0099 

- . 0069 

-.0520 

.0225 

-. 1204 

-.2154 

-.0982 

-.3419 

-.5192 

-.1991 

- . 1 467 

-.2007 

-.2301 

-.3610 

-.3566 

.7800 

.8870 

.9720 

.31 13 
-.6473 
-.4978 

.3028 

-.5657 

-.6055 

-.2938 

-.3037 

-.4364 

-.5032 

-.3351 

-. 1396 

-.2333 

-.3457 

-.1199 

-.2146 

-.3859 

-.2347 

-.4632 

-.4658 

-.4615 

-.3999 

-.1616 

-.2544 

- . 38 1 ) 


1.0000 


-.4593 


-.8841 


-.3417 


1626 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  993 


ALPHAOt  3>  - -1,995  BETAO  ( 3) 

SECTION  ( ULEFT  HINO  BOTTOM 


ARCH -01 9 lABI  LVAPIElhL  SEALED  I LEFT  HING  SOT, 
B.OBR 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETL151 


'BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/CW 

.865 

-.2632 

.079 

-.3051 

.900 

-.2792 

-.4461 

.905 

-.3642 

.919 

-.2995 

.950 

-.2051 

-.I860 

,953 

-.2431 

.355 

-.2374 

.965 

-.2443 

1.000 

-.0917 

- . 0354 

- . 1B43 


ALPHAOI  3»  - -1.973  8ETA0  ( 

SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM 


.0680 

S.153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

. 3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1409 

.0417 

.2500 

.4018 

.2073 

,2334 

.2144 

-.3556 

.010 

-.1164 

.0478 

.20 16 

-.2333 

-.4971 

-.6356 

-.6199 

.020 

-.0790 

.0690 

. 1572 

-.2517 

-.4177 

-.4946 

-.6146 

-.3522 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0407 

.0056 

.0636 

1521 

1071 

-.2902 

-.4303 

-.5452 

-.3832 

.0155 


.0396 


.0000 


.OH07 


.1103 

.0831 

.QH53 

. 051 3 


• oma 


. 0183 


.0200 


.0055 


-.0507  -.1113  -.1672 


.2773 


-.0282  -.0950  -.1543  -.2525 


-0H73  -.0960 


-.1672  -.2H59 


-.2639 


-.HUS 


-.'♦689 


-.4820 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  394 


ARClt-0!9  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  tRETLlS) 

ALPHAOt  3)  ^ -1.373  BETAO  ( 4)  = 6.153 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.565 

1341 

.600 

.637 

-.1299 

.650 

.670 

.700 

-.1306 

.725 

- . 2649 

.730 

.750 

.760 

-.2000 

.775 

-.1803 

.799 

-.2143 

.BOB 

-.2596 

.834 

-.2579 

.839 

-.2628 

.850 

- . 3285 

.857 

-.3276 

.862 

.865 

-.2713 

.879 

-.2930 

.900 

-.2694 

-.3129 

.905 

-.3245 

.919 

-.2900 

.950 

-.2251 

.953 

-.2627 

.955 

-.2499 

.965 

-.2590 

1.000 

-.1508 

ALPHAOI  41 

» .079  SETAO  ( n 

« -s 

.6730  .7800  .B870  .9720  1-0000 

-.4837 

-.4593 

-,3B'17 

-.3860 

-.8008 

-.1134  -.2002 

-.2293 

■.3555  -.3326 

1647 

-.2226 

■•2255  -.1429 

■.08B5  .0513 

40 


SECTION  f DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

.0249 

. 1373 

.4515 

,6217 

.5905 

.5663 

.5143 

-.1172 

.010 

.0612 

. 1823 

.3979 

.0002 

.0000 

. 04BG 

.0520 

.020 

.0522 

. 1974 

.3199 

-.0109 

-.0038 

-.0305 

- . 0960 

-.1009 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0572 

.2168 

.1615 

,0170 

.0392 

-.0171 

- . 0328 

-.0B6B 

-.1738 

.081 

.0B6 


.2454 


.1042 


DATE  20  OCT  75 

IA81A 

- PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED) 

LEFT  WING  BOT.  (RETL151 

ALPHAOt  4) 

- 

,079  BETAO  ( 

n = -6.140 

SECTION  t 

1 ILEFT 

HTNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

,3640  .4270 

.5340  .6730  .7800  .8870 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.09^ 

.0507 

• ISO 

.0938  .0694  .0290  -.0716 

.157 

-.2030 

. 163 

. 1939 

. 177 

, 1 189 

-229 

. 1294 

.246 

. 1277 

.250 

.1420  .0797  .0076  -.0925 

.274 

. 1607 

.345 

- . 2770 

.362 

.0000 

.390 

. 1947 

.400 

.1367  .0497  -.1374 

.402 

.2022 

.418 

-.6380 

.497 

.1798 

,503 

-.2713 

.550 

-.0166  -.1367 

.565 

. .0712 

.600 

- .2780 

.637 

. 1087 

.650 

-.3491 

.670 

-.2808 

.700 

.2247 

-.3318 

.725 

-.2515 

.730 

-.9599 

.750 

.0526  -.0887 

.760 

-.0549 

,775 

-.0177  -.0291 

.798 

-.0369 

.808 

- . 0938 

.834 

-.1B6B 

.039 

1679 

.850 

-.2940  -.2557  -.3038 

.857 

-.3152 

.862 

-.3447 

.965 

-.2579 

.879 

- . 3324 

.900 

- . 3255 

-.4034  -.4650 

.905 

-.4559 

.919 

-.3442 

.950 

-.0913  -.0985  -.0902 

.953 

- . 1275 

.955 

-.1675 

.965 

-.2315 

DATE  20  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  99B 


ARC 11 -01 9 IA01  LVAPtCUHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT.  0RETL15) 


ALPHAOt  41 

- .079  BETAO  ( 11 

■ -6 

. 1'40 

SECTION  ( 

IILEFT  WIN6  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990  .364.0  .4370 

.5340 

. 6730  . 7600 

.0870 

.9730 

1,0000 

X/CW 

1 .000 

.0395 

.0045 

-.0117 

AI.PHAOl  4) 

- .084  BETAO  ( 3) 

s -4 , 

,099 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990  .3640  .4370 

. 5340 

.6730  .7800 

.8870 

.3730 

1 .0000 

X/CH 

.000 

,0060  .1183  .4333 

.5876 

.5515  .5350 

.4746 

-.1490 

.010 

.0441  .1536  .3633 

.0305 

-.0363  -.0147 

-.0105 

.030 

.0349  .1730  .3060  - 

, 0537 

-.0406  -.0833 

- . 1 535 

-. 1370 

.040 

. 1B88  . 134B 

.050 

. 0380 

.0133 

-.0566  -.0717 

- . 1369 

.069 

-.3107 

.000 

.0173 

.001 

. 0737 

.006 

.3304 

.094 

.0414 

.150 

.0713 

.0430  .0039 

-.1031 

. 157 

-.3390 

. 163 

.1764 

. 177 

.0947 

.339 

.1146 

.346 

. 1066 

.350 

. 1 191 

.0500  -.0133 

-.110! 

.374 

. 1307 

.345 

-.3150 

.363 

.0000 

.390 

. 1714 

.400 

.1176 

.0301 

- . 1634 

.403 

.1734 

.413 

-.6736 

.497 

.1579 

.503 

-.3154 

.550 

- 

.0341 

-.1555 

.565 

.0361 

.600 

-.3315 

.637 

.0833 

,650 

-.3017 

.670 

-.3967 

.700 

. 1909 

- . 3658 

.735 

- 

.3313 

.730 

-.7191 

.750 

.0319 

-.0910 

DATE  aO  OCT  73  lAOIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11 -019  IA91  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  m - ,08*t  BET  AO  t 3)  • -4.099 


(RETLI5) 


PAGE 


SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

. 3640 

.4870 

.5340 

.6730 

X/CH 

.760 

-.0858 

.775 

-.0303 

- . 0454 

.798 

— • ODwu 

.808 

-.1895 

.834 

-.1985 

.039 

-.1751 

.850 

-.8991 

-.8713 

.857 

-.3810 

.862 

.865 

-.8571 

.079 

-.3800 

.900 

-.3050 

-.3834 

.905 

-.4164 

.919 

-.3165 

.950 

-.1018 

-.1016 

.953 

- . 1577 

.955 

- . 1835 

.965 

-.8853 

1.000 

-.0808 

.0783 

.7BOO  .BB70 


-.3790 


-.4116 


- . 0789 


.0460 


.9780  1.0000 


-.8895 


ALPHAGl  4)  ■ .085  BET AO  C 3)  - -.004 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/CW 

.000 

-.0450 

. 061 1 

.3586 

.5138 

.4599 

.4403 

.4019 

-.8103 

.010 

-.0068 

.0950 

.3069 

-.0684 

-.8031 

-.1874 

1604 

.080 

-.00i|8 

. 1853 

.8484 

1328 

-.1789 

-.8044 

-.8869 

-.1999 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0179 

, 1467 

.1076 

-.0688 

-.0588 

-.1500 

- . 1638 

-.8183 

-.8780 

.0866 


.0877 


1851 


. 1459 


.0535 


.0319 


,0350 


.0584 


-.0001  -.0188  -.0631 


-.1648 


.0406  -.0093 


-.8983 


.0648  -.1718 


1 


997 


DATE  eo  OCT  75 


1A81A  - pressure  source  DATA  TABULATION 


PAGE  930 


ARCi 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


(RETL15) 


ALPHAOl  ^) 

m 

.085  BETAO  t 3) 

IP 

.004 

SECTION  ( 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

; X/CH 

; .3»t3 

. 362 

.0000 

. 390 

. 0918 

.400 

.0444 

-.0183  -.2in 

1 .402 

.0834 

' .410 

S .497 

.0908 

? .503 

i . 550 

- 

.0888 

-.1962 

S , 565 

-.0337 

.600 

-.4529 

.637 

-.0296 

.650 

-.4404 

i . 670 

f .700 

.0385 

-.5226 

; .725 

- 

.4133 

,730 

.750 

-.0813  -.1802 

! .760 

-.1645 

? .775 

- 

.1167 

-.1233 

.798 

• . 1495 

> .808 

-.1602 

. 834 

-.8429 

. 039 

-.2221 

. 850 

- 

.3224 

-.2929  -.3528 

.057 

-.3244 

; .862 

.865 

-.2620 

-879 

-.3188 

f .900 

-.3036 

- 

.4522 

- .2499 

.905 

“ , 3944 

.919 

-.3200 

.950 

- 

. 1670 

-.1350  -.0730 

.953 

-.2106 

.955 

-.2134 

,965 

-.2523 

1 . 000 

- . 0457 

.0225  ,0715 

-.376H 


-.6667 


-.4H09 


- . 3>*oe 


-.6975 


-.5253 


r 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  999 


ARCn-ai9  1A01  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WIND  BGT.  (RETL15) 

ALPHAOT  H)  ■ .097  BETAO  ( R)  - R . 098 


SECTION  ( HLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SW 

.8990 

.3640 

X/CW 

.000 

- . 1870 

.0166 

.010 

1087 

.0855 

.080 

-.0637 

.0631 

.040 

.0881 

.050 

-.0887 

.069 

.080 

.081 

.086 

.1388 

.094 

-.0084 

. 150 
. 157 

. 163 

.1888 

. 177 
.889 

.0538 

.846 

.0693 

.850 

.874 

.345 

.368 

.0000 

.390 

.0738 

.400 

.408 

.418 

.497 

.0668 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637  *.ioea 

.650 

.670 

.700  -.0837 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -.1808 

.BOB 

.83*+  -.8590 

.839  -.8718 


.4870 

.5340 

.6730 

.8693 

.4518 

.3903 

.8561 

-.0501 

-.8155 

.8133 

-.1098 

-.1808 

. 1 180 

- . 070 1 
-.0548 

-. 1595 

.0487 

-.0075 

- . 0378 

.0483 

.Cl  13 

-.0410 

.0406 

-.0188 

-.0557 

.0875 

1446 

-.8865 

-.1157 

-.8734 

-.4886 

-.8061 

-.1593 

-.1815 

-.8499 


.7800 

.8070 

.9780 

.3576 

-.8357 

-.8386 

.3843 
-.8175 
- . 3837 

-.8670 
- . 8540 

-.1915 

-.8476 

- . 3809 

-.0871 

-.1996 

-.3391 

-.0984 

-.1957 

-.4198 

-.8387 

-.495'’ 

-.4719 

-.4631 

-.3536 

- . 0748 

-.1706 

.850 

.857 

.868 


-.3308  -.3493  -.3873 


1.0000 


-.7110 


-1.0769 


-.3159 


-.8359 


DATE  eO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1000 


ARC  1 1-019  1A81  LVAPf  ELHL  SEALED!  LEFT  MING  BOT. 


(RETLU;; 


ALPHAOt  m 

097  ! 

BETAO  1 4) 

= 4 

.092 

SECTION  C 

1 rUEFT 

MING  aOTTOM 

dependent  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

. 3640 

,4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

//CM 

.865 

-.2794 

.879 

- . 3026 

.900 

-.2859 

- 

.3256 

-.3346 

.905  . 

-.3155 

.919 

-.2954 

.950 

- 

.2196 

-.2087  -.5275 

.953 

- . 2365 

-955 

- . 2489 

.955 

-.2448 

1 .000 

-.1221 

-.0648 

.0527 

ALPHAGl  4) 

B 

102  8ETA0  1 5) 

= 6, 

, 138 

SECTION  f 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

GEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

,6730  .7900 

.P370 

.9720 

l.DQOO 

X/CM 

.000 

- . 180S 

.0030 

.2039 

.4365 

.3566  .3182 

.2794 

-.3120 

.010 

-.1565 

-.0024 

.2113  - 

.C324 

-.2166  -.2657 

-.2656 

,020 

-.1060 

,0383 

.1878  - 

.0974 

- , 1 055  - . 2508 

- . 3579 

-.2823 

.040 

. 0569 

.1135 

.050 

- . 0547 

- 

.0577 

-.1581  - . 2062 

-.2770 

.069 

- . 3395 

.080 

- 

.0418 

.081 

.0646 

.086 

.1043 

.034 

-.0222 

.150 

- 

.0055 

- . 0504  - . 0938 

-.2190 

. 157 

-,3605 

. 163 

.1058 

.177 

.0566 

.229 

.0433 

.846 

.0690 

.250 

.0058 

-.0603  -.ma 

-.2155 

.274 

.0427 

,345 

-.4349 

.362 

.0000 

.390 

. 0721 

,400 

- 

.0350 

-.0813 

-.2548 

.402 

.0223 

.418 

-.7054 

.497 

.0735 

.503 

-.5135 

.550 

- 

.1598 

-.2346 

DATE  20  OCT  75 

1A01A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  I0Q1 

ARCl 1-019  U8l  LVAPfELHL  SEALED) 

LEFT  WING  BOT. 

(RETL15) 

— 

ALPHAOt 

.102  BETAO  ( 51 

- 6.138 

SECTION  ( 

1 ILEPT 

WINS  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2990 

. 3640  . 4270 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720 

l.OOOQ 

X/CW 



.565 

1224 

.600 

-.4402 

.637 

-.1139 

.650 

-.4183 

.670 

-.3372 

.700 

-.1167 

- . 3289 

.725 

-.2438 

.730 

-1-Q8J6 

.750 

-.0450  -.1453 

,760 

-.  1056 

.775 

-.1753  -.1988 

.798 

-.1908 

.808 

- .2456 

■ S3it 

-.2461 

.839 

-.2533 

.850 

-.3133  -.3251  -.3942 

.857 

-.3161 

.862 

-.2671 

.865 

-.2641 

.879 

-.2827 

.900 

-.2622 

-.2945  , -.3620 

.905 

- . 3234 

.919 

-.2027 

.950 

-.2086  -.2081  -.1412 

.953 

-.2583 

‘ 

,955 

-.2491 

.965 

-.2547 

1 .000 

-.1367 

- . 0850  . 0527 

ALPHAOt  5* 

« 2, 

176  BETAO  t n 

• -B . 1 34 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340  . 6730  .■’800  .8870  ,9720 

t .0000 

X/CW 

.000 

-.0033 

.1022  .43B7 

.6298  .5265  .5663  ,4763  -.2004 

.010 

.0492 

.1616  ,4495 

.2523  .1924  ,2603  .2608 

.020 

.0607 

.2077  .3900 

.1326  .1573  .1526  ,1050  -.1150 

.OHO 

.2314  .2424 

.050 

,0702 

.1164  .0962  ,0921  ,0520 

— 

.069 

-, 1710 

.080 

. 1 186 

.OBI 

.1651 

.086 

.2721 

DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  looa 


ALPHAOt  5) 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/CW 
.094 
.150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.419 
.497 
.503 
.550 
.555 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


ARC tl -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LE.>^T  UiNG  BOT. 
■ 2. 176  BETA©  ( 1 ) • -6.134 

tlLEET  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3B40  .4270  .5340  .6730  .7SOO  .B870  .9720  1.0000 


.0767 


. 1520 


.0000 


.2024 


,2337 


. 1643 


.2143 


. 1575 


.1820 


.21  16 


.0672 


.1461  .1233  .0932  -.0047 


.1695  .1072  ,0463  -.0495 


1901 


-.2552 


.1487  .0667 


-.0124  -.1193 


-.1150 


‘,7694 


1073 


-.2061 


-.2237 


.2303 


-.1819 


■ . 2252 


-.1809 


-12636 


. 1842 


-.0265 


1580 


-.0355 


• . 08B9 


-.3167 


.1518  -.0796 


-.4877 


.0124  -.0040 


.2895  -.2600  -.3757 


-.2404 

-.3271 

-.3260  -.4476 

- . 4474 

-.3408 

-.1047  -.1670  -.4781 


-.2259 


-.4078 


-.4507 


(RETL15) 


1641 


-.1323 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1003 


ALPHAO(  5)  " 2.17S  SET AO  ( IS 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCS  1-019  1A8’  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  SOT. 

-6. 134 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETL15) 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

l.OOO 

.0395 

.0584 

-.3314 

ALPHAGt  5) 

- 2, 

, 181  BETAO  t 2) 

" -2 , 

.059 

SECTION  ( 

1 >UEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-X/CW 

.000 

-.0600 

.0508 

.3014 

.5638 

,5249 

.4955 

.4130 

-.2784 

.010 

- . 0054 

. 102B 

.3721 

. 1572 

.0978 

. 1580 

. 1667 

.020 

.0130 

.1560 

.3176 

.0541 

.0722 

.0594 

.0205 

-.1845 

.040 

. 1797 

. 1747 

.050 

.0328 

.0462 

.0239 

.0181  ■ 

-.0185 

.069 

- . 2395 

.080 

.0548 

.081 

.0443 

.086 

.2283 

.094 

.0436 

. 150 

.0896 

.0683 

.0357 

-.0616 

. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
• 4IB 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


1136 


.0000 


1472 


, 1964 
.1113 

.1582 


.0292 


.0924 


.1282 


-.0059 


.1194 


1017 


, 021 1 


-.0517  -.1640 


.0529 


-.2934 


,1537 


.1872 


-.3069 


-.2559 


.0599  .0002  -.1063 


-.3303 


-.1612 


-.8377 


-.2986 


-.3005 


-.2975 


0054  -.0853 


-.5200 


DATE  20  OCT  75  1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAtiL  1004 


ARCl 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


<RETH5) 


ALPHAOf  5)  • 2.  3-01  8ETA0  f 2)  • -2.059 


SECTION  ( 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

,760 

- 

.0914 

775 

-.0158 

-.0468 

.798 

.BOB 

. 1423 

.834 

-.2101 

.839 

1B30 

.850 

- . 3090 

- . 2883  - . 3789 

.857 

- 

.3557 

-862 

r.4495 

.865 

-.2419 

.879 

-.3165 

.900 

-.3092 

-.4471 

-.4848 

.905 

.5134 

.919 

- . 3329 

.950 

-.1253 

-.1457  -.2434 

.953 

- , 

.2290 

.955 

-.1925 

.965 

-.2385 

l.DOO 

- , 

.0464 

.0560 

-.2005 

ALPHAOt  51 

- 2. 

185  SET AG  ( 3) 

- 2 

.048 

SECTION  1 

I ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2390 

. 364C 

,4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1355 

-.0255 

,3090 

.4900 

,4428  .4217 

.3519 

-.3498 

.010 

-,0954 

.0029 

. 7P53 

.1241 

.0031  .0451 

.0625 

.020 

- . 0544 

. 0744 

.2947 

. 0.102 

-.0133  -.0282 

-.0640 

-.2608 

.040 

.1039 

.1760 

.050 

-.0129 

,0223 

-.0451  - 0521 

-.0869 

.069 

-.3013 

.080 

.0230 

.081 

,0936 

.086 

. 1731 

.094 

.0110 

. 150 

.0456 

.0077  -.0196 

-.1103 

.157 

-.3230 

. 163 

. 1638 

.177 

0681 

.229 

.0917 

.246 

.0967 

.250 

.0584 

.0062  -.0479 

-.1591 

.274 

0712 

DATE  BO  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1003 

ARCn-019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  141NO  BGT,  (RETL15) 

ALPHAOf  5J  • 5.183  BET AO  ( 3)  - 5.0L8 

SECTION  ( DLEFT  WlNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,5990  .3640  .4570  .5340  .6730  .7900  .8870  .9750  1.0000 


.345 

.385 

.0000 

.390 

.0967 

.400 

.0347 

- . 0544 

.405 

.0650 

.410 

,497 

.0935 

.503 

.550 

-.1058 

-.5078 

.565 

-.0833 

.600 

.637 

-.0889 

.650 

.670 

,700 

-.0409 

-.4181 

,755 

-.5490 

.730 

.750 

.760 

-.1676 

.775 

- . C653 

-.0966 

.798 

-.1636 

.808 

-.5054 

.834 

-.5511 

.039 

-.5433 

.050 

-.3415 

-.3194 

.857 

-.3544 

.865 

.865 

-.5676 

.879 

-.5997 

.900 

-.5780 

- . 4476 

.905 

-.3460 

.919 

- - 5955 

.950 

-.5155 

-.1355 

.953 

-.5596 

.955 

-.5550 

.965 

-.5350 

1 .000 

-.0937 

-.0106 

-.3969 


.0558 


-.3850 


-.1634 


- . 5084 


-.3811 


-.0353 


-.5055 


.0053 


.3937 


-.4415 


-.3188 


-.5353 


-.3856 


-.7595 


DATE  80  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1U06 


ARCH -019  lABl  LVAPceCHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT . 


IRETLiS) 


ALPHAOt  5)  • 8.183  BETAO  1 4)  - B. IHO 


SECTION  [ nLE-^T  WIND  BOTTOM 
Y/eW  .8990 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
• SS'lQ  .6730  .7900  .0870 


X/CW 


.000 

-.8856 

.010 

-.1943 

.080 

-. 1386 

.040 

.050 

- . 0595 

.069 

.060 

.091 

.096 

.094 

-.0157 

.150 

.157 

.163 

. 177 

.289 

.0577 

-846 

.850 

.874 

.345 

.368 

.0000 

.390 

.400 

.408 

.4  18 

.497 

. 0988 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

-.0907 

.785 

.730 

.750 

,760 

,775 

.798 

.800 

,834 

.839 

.850 

,057 

,868 

.3GMO  .4870 

-.0470  .1708 

-.0547  .8149 

.0093  .8080 

.0348  .1586 


. 1033 

.1104 
. 1 370 

. 0834 

. 1030 

. 0765 

.0996 

.0440 

-.1031 

.0998 


- . 1659 

-.  1719 

-.8816 

-.8533 

- . 3053 


.4477  .3891 

.1148  -.0033 

.0304  -.0168 

.0881  -.0447 

.0863 

.0417  -.0010 


.0413  -.0101 
-.0053  -.0506 
-.1394  -.8151 


-.3066 

- . 8274 

-.1515  -.1084 

-.3015  -.3813 


.3559  .8878 

.0107  .0109 

-.0439  -.1148 

-.0693  -.1144 


-.0396  -.1488 


-.0692  -.1863 

-.8313 


-.3491 

-.3778 

-.0111  -.0908 


-.3977 


.9720  1.0000 

-.4003 

-.3211 

-.3487 

-.3643 

-.4389 

-1.0319 

-.4695 

-.3419 

-.9390 


-.6059 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1007 


ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  80T. 


(RETL15> 


ALPHAOt  S)  * 2.183  BETAO  ( HI  - S.IHO 


a 


SECTION  ( 

UI.Ef  T 

WiNO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.231'0 

.3640 

.427:1 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1 . 0000 

X/CM 

.865 

-.2436 

.879 

-.2866 

.900 

-.2552 

-.2384 

-.5139 

.905 

-.3179 

.919 

- . 2862 

.950 

-.2183 

-.2291  - 

. 1797 

.953 

-.2575 

.955 

-.2415 

.965 

-.2461 

1.000 

-.1421 

-.0973 

.0441 

ALPHAO(  6) 

• 4. 

.251  BETAO  ( 11 

• -6. 

.118 

SECTION  f 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

i .0000 

x/cw 

.000 

-.0306 

.0540 

.4233 

.6282 

.5883 

.5419 

,4180 

- . 3393 

.010 

.0421 

.1358 

.4788 

,3694 

.3514 

.4307 

.4068 

.020 

.0565 

.2155 

.4504 

,2472 

.2946 

.3041 

.2697 

-.1725 

.040 

.2453 

.3056 

.050 

.0800 

.1941 

.2023 

,2092 

. 1741 

.069 

-.1668 

• oeo 

, 1767 

.QBl 

.2139 

.085 

.3064 

.094 

.0903 

. 150 

. 18B1 

.1844 

. 1549 

.0633 

. 157 

-. 1706 

. 163 

,2759 

. 177 

. 1946 

.229 

. 1702 

.246 

. 1949 

.250 

. 1948 

.1478 

.0923 

- . 0048 

.274 

,2092 

.345 

-.1515 

.362 

.0000 

.390 

.2328 

.400 

. 1602 

.0943 

- . 0804 

.402 

.2269 

.419 

-.6021 

.497 

.2223 

.503 

-.  1 177 

.550 

-.0087 

-.1020 

DATE  aO  OCT  73 


tA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  I oca 


ARCll-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


(RETL15) 


ALPHAOt  6) 

- 4.251  0ETAQ  t U 

■ -B.I18 

SECTION  ( 

1 )LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990  .3640  .4270 

.5340  .6730  .7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.565 

.0682 

.600 

-.1400 

.637 

. 1057 

.650 

-.1676 

.670 

-.2390 

.700 

.2329 

- . 1 624 

.725 

- 

.0838 

.730 

-.4572 

.750 

.1808  -.0678 

.760 

-.0163 

.775 

. 0399  . 0060 

.790 

-.0001 

.BOB 

-.0859 

.834 

-. 1690 

-839 

-. 1598 

.850 

- 

.2957  -.2749  -.3760 

.657 

- . 3344 

.862 

-.4170 

.865 

- . 2359 

.879 

-.3404 

.900 

- . 3344 

.4747  -.4323 

.905 

-.5051 

.919 

-.3628 

.950 

- 

.1719  -.4141  -.5262 

.953 

-.1552 

.955 

-.1693 

.965 

-.2258 

1 .000 

.0306 

-.0193  -.4468 

ALPHAOl  6) 

- 4.253  BETAO  ( 2) 

- -4,076 

SECTION  { 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.BB70 

.9720 

x/cw 

.000 

-.0653 

.0358 

.4010 

.6001 

.5569 

.5121 

.3902 

-.3956 

.010 

.0067 

. 1067 

.4567 

.3332 

.3052 

.3871 

.3697 

.020 

.0330 

. IB40 

.4177 

.21  IB 

.2569 

.2646 

.2322 

-.2243 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0600 

.2165 

.2797 

. 1622 
. 1532 

. IB67 

. 1749 

. 1418 

-.2095 

.081 

.086 


.8776 


. 1948 


DATE  SO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1009 


ALPHAOf  6) 
SECTION  < 
Y/BW 

X/CM 
.09H 
. ISO 
. 157 
.163 
.177 

.846 
.850 
.274 
.345 
.363 
.390 
.400 
.402 
.418 
,497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
,670 
,700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.799 
.809 
,834 
,839 
,850 
.957 
.863 
.865 
.979 
.900 
.905 
.919 
■ 950 
.953 
.955 
.965 


ARCn-019  IA8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 
• 4.353  BETAO  t 3)  - -4.07S 

IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.3990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7800  .8970  .9730  I. 0000 


[RETL15) 


.0749 


. 1515 


.0000 


-3075 


.3509 


.1700 


.3199 


.0930 


.3094 


-.1766 


. 1761 


,1317 


.3093 


.0560 


-.0339 


-. 1670 


.1645  .1594  .1335  .0335 


.1759  .1355  ,0745  -.0386 


.1413  .0749 


.0343  -.1143 


1896 


-.1053 


-.1766 


■ . 0366 


-.0971 


-.3383 


. 0378  -.0131 


-.3043  -.3055  “,3783 


-.3316 

- . 3303 

-.3195  -.4756  -.4597 

-.4657 

-.3408 

-.1531  -.3409  -.5435 


-.3330 


-.3193 


'.1056 


-.1785 


.3135 


1601 


-.3668 


-.6338 


.1560  -.0749 


-.4830 


.4377 


-. 1746 


-. 1576 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


r-t'-E  lOlO 


ARCH "01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL15) 


ALPHAOC  G> 

“ 4,253  BET AO  ( 21 

- -4 

.076 

SECTION  ( 

IILEFT  WtNO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730 

,7800  .8870 

.9720 

1 .0000 

X/CW 

1 .ooa 

.0205 

,0086 

-.4400 

ALPHAOt  B) 

- 4,252  BETAO  t 3) 

H 

.002 

SECTION  t 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

. 5340 

.6730 

.7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.1437  -.0379  .327] 

.5331 

.4914 

.4497  .3354 

-.4566 

.010 

- . 0873  ,0106  . 3858 

.2472 

. 1915 

,2724  ,2661 

.OBO 

-.0339  .1050  .3606 

.1363 

. 1498 

.1630  .1339 

-.2943 

.040 

.1419  ,2362 

.050 

.0140 

.0954 

.0769 

.0935  .0586 

.069 

-.2803 

. 080 

.0041 

.OBI 

.1373 

.086 

.2217 

.094 

.0392 

.150 

.0950 

.0879 

.0692  -.0319 

.157 

- . 2989 

.163 

.2105 

.177 

. 1 144 

.BB9 

.1153 

.246 

.1305 

.250 

, 1033 

.0640 

.0196  -.0900 

-274 

, 1 140 

.345 

-.3359 

.362 

.0000 

.390 

. 1445 

.400 

.0740 

.0195 

-. 1551 

.402 

.1228 

.418 

-.6809 

.497 

.1359 

.503 

-.2761 

.550 

- 

.0775 

-.1635 

.565 

-.0199 

.600 

-.2003 

.637 

-.0100 

.650 

.2838 

.670 

-.3068 

.700 

.0597 

-.3160 

-725 

- 

.2342 

.730 

-.5206 

-750 

.0927  -.CS70 

DATE  aO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1011 


ARCH -01 9 TA01  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  BGT. 


tRETLlS) 


ALPHAOt  6)  • BETAO  f 3)  - ,008 

SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CM 

.760 

.775 

.3990 

,3640 

.798 

.BOB 

- . 0894 

.034 

-.3160 

.039 

.050 

,057 

.863 

-. 1994 

.865 

-.3533 

.879 

- . 3336 

.900 

.905 

-.3310 

.919 

.950 

.953 

-.3503 

.955 

-.3136 

.965 

1.000 

-.3359 

.^^70  .5340  .6730  .7800 


-.0936 

- . 0390  - . 0387 

-.1383 


-.3133  -.3995  -.3811 

- . 3344 


-.4819 

-.4566 

-.1919  -.3950  -.5546 

-.3035 


- . 0330  . 0335 


.8870  .9730  1.0000 


- . 4904 

-.4873 
- . 3736 


ALPHAOt  6)  - 


4.353  8ETAO  f 4)  - 4,095 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

x/cw 
.000 
.010 
.030 
,040 
.050 
.069 
. 000 
.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.339 
.346 
.350 
.374 


.3990 

.3640 

.4371) 

.5340 

.6730 

.7000 

.BB70 

.9730 

-.3145 

-.0991 

-33DS 

.4610 

,4333 

.3833 

.3664 

-.5464 

-.1695 

- . 0977 

.3914 

.3318 

. 1457 

.3150 

,3089 

-.1079 

.0090 

.3854 

. 1358 

.1113 

.1170 

,0854 

-.3734 

.0458 

. 1870 

- . 0380 

.0847 

.0457 

.0491 

,0189 

-.3405 

.0669 

. 1 IQ4 

. 1503 

.0000 

. 1693 

.OB50 

.0756 

.0533 

.0396 

-.0716 

- . 3576 

.0760 

. 1333 

.0707  .0389  -.0150 


. 0751 


1300 


date:  go  OCT  75 


tA8tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  ! 


ARC  11 -01 9 1A81  LVAPfELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BOT, 


CRETL15) 


ALPHAOl  61 

- 4.853  BETAO  ( 41 

- 4, 

.095 

SECTION  ( 

1 ILEfT 

WINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.8990 

,3640  .4870 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9780 

1 .0000 

x/cw 

.3H5 

- , 3979 

.362 

.0000 

.390 

.1188 

.^00 

.0868 

-.0136  -.1911 

.MOg 

.0437 

.418 

-.01 14 

.497 

. 1 144 

.503 

-.3105 

.550 

-.  1810 

IS98 

.565 

-.1103 

.600 

-.8566 

.637 

-.0733 

.650 

-.8034 

.670 

- . 3477 

.700 

- . 0449 

-.8407 

.7g5 

-.8817 

.730 

- , 6575 

.750 

.0750  -.1079 

.760 

-.8090 

.775 

-.0036 

- . 0885 

.790 

-. 1507 

.808 

-.8430 

.834 

- . 8349 

.839 

-.8360 

.850 

- . 3883 

-.3801  -.3967 

.857 

-.3338 

.868 

- . 5447 

.065 

- . E59S 

.879 

-.8787 

.800 

-.8560 

-.3361 

-.5' 88 

.903 

-.3546 

.919 

-.871  1 

.950 

-.8190 

-.8074  -.8608 

.353 

- . 2684 

.955 

-.8848 

.965 

-.8878 

1 .000 

-.1343 

-.0319  -.1057 

DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  lots 


ARCl 1-019  !A81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  KMNC  8QT. 


(RETUS) 


ALPHAOt  6)  - BETAO  t 3f  - 6.  l‘+0 


SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T/BM 

)(/cw 

.2930 

.3640 

.000 

-.2530 

-.0955 

.010 

-.2190 

-. 1059 

.020 

-.1542 

-.0142 

.040 

.0170 

.050 

.069 

.080 

.081 

- . 0679 

.096 

.1180 

.094 
. 150 
. 157 

-.0137 

.163 
. 177 

. 1501 

.229 

.0710 

.246 

.250 

.274 

.345 

.1190 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.1193 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.1176 

.637 

.650 

.670 

-.0871 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.0775 

.738 

.008 

-.1494 

.4270 

.5340 

.6730 

.1376 

.4497 

.3954 

.2061 

.2180 

.1341 

.2233 

.1174 

.0904 

.1819 

.0813 

.0363 

.0681 

, 1375 

.0711 

.0424 

,1114 

, 0628 

.0188 

.0942 


.0124  -.0331 

.06B2 


-.1262  -.1923 

- , 0856 


- . 2564 

-.1993 


-.1510 

-.1258  -.1255 

-.2065 


.7800 

.8870 

.9720 

.3501 

.1828 

.0965 

.2378 

.1760 

.0541 

-.5728 

-.4034 

.0344 

-.0006 

- . 3647 

.0131 

- . 0BB5 

-.3764 

.0318 

-.1441 

-.4159 

- . 2056 

-.3139 

-.2633 

.2961 

- . 3586 

.0454 

-. IU35 

.834  -.2313 

,B39  -.2326 

.050 

,057 


-.2800  -.2949  -.3885 


.862 


t.OOQO 


-.9198 


.7744 


-.2842 


-.5827 


DATE  SO  OGT  75 


lAaiA  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


I’AOE  1014 


o 


ALPHAO(  61  - OETAQ  t 5) 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


•• 

Y^BM 

.2990 

.3640 

.4270 

)• 

X/CM 

.065 

-.2473 

.079 

-.2675 

.900 

-.2435 

* 

.905 

-.2993 

r 

.919 

-.2724 

.950 

.953 

- . 2402 

t- 

.955 

-.2420 

'1- 

-965 

-.2442 

1 .000 

- . 1272 

I ALPHAO(  75  - 5.304  BET AO  ( U 


SECTION  ( nUEFT  WING  BOTTOM 


ARCn-019  JABl  LVAPTELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 

- 6. 148 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7B00  .8870  .9720  t.OOOO 

.2876  -.5211 

•.2129  -.2187  -.1833 

- . 0920  - . 0276 

- -4.072 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETLjSl 


t; 


s ■ 


L 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
, OST 
.086 
.094 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
,229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.0083 

.0022 

.3817 

.5650 

-.0123 

,0837 

.4625 

,3748 

.0240 

. 1769 

.4371 

.2546 

.2136 

.2990 

.0589 

. 1939 

.1743 

.2001 

.2887 

.0761 

.2642 

.1813 

. 1807 

. 1557 

.1836 

. 1S40 

. 1037 

.0000 

.2186 

.2040 

.1430 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5482 

.3862 

.3064 

.4944 

.4459 

.3251 

.3503 

.4205 

.2892 

-.4660 

-.2558 

.2086 

,2265 

.1928 

.2129 

. 1020 

. 1597 

.0664 

-.2132 

.1420 

.0939 

-.0063 

-.1906 

.0866 

-.0824 

.2043 


,0240  -.1051 


-.1540 


1.0000 


-.6165 


n)ATE  so  OET  75 


U81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1015 


ARCU-0t9  lABl  UVAPtELHL  SEAUEDI  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  7J  •-  S.SO't  BETAO  ID-  -<4.073 


SECTION  C ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

.2590 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

.565 

,0456 

.600 

1467 

“•  .637 

.0870 

,650 

-. 1695 

.670 

.700 

.2032 

-.1639 

.725 

-.0953 

* 

.730 

.750 

.1738 

-.0752 

.760 

-.0246 

.775 

.0292 

-.01 08 

.799 

-.0168 

.BOB 

-.1009 

.B3<4 

-.1781 

.839 

-.1738 

.850 

-.3089 

-.2915  -.3816 

.857 

-.3370 

,862 

,865 

-.2413 

.879 

-.3464 

.900 

-.3331 

-.4821 

-.4512 

.905 

-.4986 

.919 

-.3681 

.950 

-, 1884 

-.4597  -.5486 

.953 

-.1769 

.955 

1890 

.965 

-.2296 

1.000 

.0100 

-.0587 

-.49i‘: 

9 9 

•*1  to 

ALPHAOC  7) 

- 5. 

305  BETAO  ( 2) 

« -2. 

,036 

SECTION  C- 

ULEFT 

WIND  SOT TOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

S7S0  1,0000 


-.S65S 


-.4853 


-.4370 


Y/9M 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.1300 

- . 0216 

.3601 

.5700 

,5171 

.4679 

.3364 

-.4968 

.010 

-.0516 

.0524 

,4354 

.3307 

.3132 

.3956 

.3799 

.020 

-.0014 

.1471 

.4091 

.2097 

,2586 

.2783 

.2528 

-.2932 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0404 

.1868 

.2793 

.1572 

.1430 

.1733 

. 1867 

.1574 

-.2504 

-oai 

.086 


4RETL1S1 


.EG50 


. 1070 


DATE  ao  GCT  75 


lABlA  - PflESSURE  SOURGE  DATA  TASULATtON 


PAGE  1016 


; 


AflCn-019  IA01  LVAPIELIHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 
ALPHAOX  71  - 5.305  BET AO  t 2)  - -2.036 

SECTION  t ULEFT  WfNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2390  .3BH0  .H270  ,53H0  .6730  .7B00  ,BB70  .9720  1.0000 


X/CM 


.094 

.0597 

.150 

. 1542 

.157 

.163 

.2449 

. 177 

. 1591 

.229 

-1374 

.246 

. 1617 

.260 

. 1606 

.274 

. 1744 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1956 

.400 

. 1259 

.402 

. 1847 

.418 

.497 

. 1807 

.503 

.550 

-.0358 

.5B5 

.0340 

.600 

.637 

.0699 

.650 

.670 

.700 

.1735 

.725 

-. 1051 

.730 

• 

.750 

.760 

-,0392 

.775 

.0223 

.798 

-.0315 

.808 

-.1038 

.834 

-.1851 

.839 

-.1699 

.850 

-.3112 

.057 

-.3326 

,662 

.865 

-.2277 

.879 

-.3182 

.900 

-.3170 

-.4813 

.905 

-.4782 

.919 

-.3371 

.950 

- . 1934 

.953 

1806 

,955 

-.1854 

.965 

-.2370 

.1558  .1337  , 036i; 

-.2508 

.1179  .07m  -.0322 

-.2345 

.0610  -.1132 

-.6408 

' . 1830 

.1253 

-.1881 

-.1997 

-.2857 

. 1878 

-.5035 

,1439  -.0822 

.0260 

.2925  -.3778 

-.4677 

-.4580 

.3747  -.5422 


(BETLIS) 


DATE  eO  GCT  73 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  ton 


ARCII-QI9  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  BOT.  (RETU15) 

ALPHAOC  7)  - 3.305  BETAO  ( S)  - -5.036 

SECTION  ( IILEFT  WI'NG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .S9S0  .36>+0  >4570  .5340  .6730  .7000  .0870  .9750  1.0000 

X/CN 

1.000  .0047  -.0185  -.4610 

ALPHAOC  7)  - 5.30S  BETAO  t 3)  • .007 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.050 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.0B6 
.094 
.150 
. 157 
. 163 
, 177 
.559 
.546 
.550 
.274 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.418 
.497 
.503 
,550 
,565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

1735 

- . 0794 

.3108 

,5319 

.4808 

.4263 

.3018 

-.5370 

-.1044 

-.0210 

.3938 

,2949 

.2515 

.3403 

.3299 

-.0424 

.0980 

.3770 

. 1797 

.2051 

.2300 

.2012 

-.3336 

. 1405 

.2570 

.0147 

. 1225 

.1275 

. 1407 

.1162 

-.2081 

. 1040 

. 1612 

.2309 

.0421 

.2255 

,1309 

.1119 

.1176 

.0339 

-.OCtl 

-.2911 

.1191 

.1355 

. 1252 

.1150 

.0822 

.0357 

-.0682 

-.2718 

.0000 

.1495 

. 0818 

.0267 

1434 

V435 


.1267 


-.0239 


-.6536 


-.0710  -.1558 


-.0079 


' .2140 


. 2261 


.0631 


-.1350 


.2134 


-.2069 


.3059 


,1217  -.0982 


-.5186 


DATE  20  OCT  75  lAB'U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lOie 


ARGl  1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOX,  (RETUSl 


ALPHAOt  71  • 5.302  0ETAO  t 31  • .007 


SECTION  C IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'BU 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

x/cw 

,760 

-.0702 

,775 

-.0002 

-.0416 

.793 

-.0774 

.BOB 

-.1203 

,B3»t 

-.2052 

.839 

-.1924 

.850 

-.3238 

-.3084 

.857 

-.3347 

.862 

.865 

-.2421 

.679 

-.3271 

.900 

-.3107 

-.4853 

,905 

-.4675 

.919 

-.3396 

.950 

-.1905 

-.2994 

.953 

-.1992 

,955 

-.2007 

.965 

-.2341 

1.000 

-.0227 

.0007 

,7B0Q  ,9870  .9720  1.0000 


-.3983 


-.t792 


-.H02O 


55115 


-.H258 


ALPHAOI  71  - 5.302  SET AG  ( H)  « 2.065 

SECTION  I IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

,3640 

.4270 

X/CM 

.000 

-.2163 

-.1233 

.2672 

. 0 10 

-.1519 

-.0801 

.3577 

.020 

-.0930 

.0413 

.3516 

.040 

.0800 

.2456 

.050 

-.0105 

.069 

.000 

. 081 

. 1534 

.086 

.1883 

.094 

.0280 

. 150 

. 157 

. 163 

.1980 

.177 

. 1201 

.229 

. 1028 

,246 

.1329 

,250 

.274 

.1087 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.4939 

.4543 

.4000 

.2682 

-.5899 

.2775 

.2117 

,2847 

.2852 

. 1639 

. 1607 

.1798 

. 1628 

-.3786 

. 1096 

. oai  4 

. 1070 

. 0791 

-.3276 

.0926 

.0907 

.0806 

. 0691 

-.0247 

-.3310 

.0895 

.0558 

.01 18 

-.0900 

I. 0000 


DATE  20  OCT  15  1A8VA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1019 

ARCn-019  lABl  UVAPtCLHL  5EALE0I  LEFT  WJNO  BOT.  tRETLlS) 

ALPHAOt  71  - 5.302  BETAO  (Ml  - 2.0B5 

SECTION  t MLEFT  MINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/QM  .2990  .36H0  .M270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9720  1.0000 


K/CN 


.345 

.382 

.0000 

.390 

. 1257 

.400 

.0473 

.402 

.0930 

.418 

,497 

. 1283 

.503 

.550 

-.1120 

.565 

-.0715 

.600 

.637 

-.0738 

.650 

.670 

.700 

-.0147 

.725 

-.1879 

.730 

.750 

.760 

-.1365 

.775 

.798 

-.1425 

-.0297 

.808 

-.1813 

.034 

.839 

-.2355 

-.2323 

.850 

-.3323 

.857 

-.3225 

.862 

.965 

-.2535 

.879 

-.2980 

.900 

-.2756 

-.4856 

.905 

-.3593 

.919 

-.2092 

.950 

- . 2326 

.953 

-.2205 

.955 

.965 

l.OOO 

-.2263 

-.2179 

-.0598 

-.3280 

.0073  -.1701 

-.6900 

-.2515 

-.1772 

-.2456 

- . 2640 

-.3291 

-.2585 

-.5518 

,1089  -.1078 

-.0518 

-.3157  -.3968 

-.4973 

-.339C  -.5660 

-.0021  -.3982 


DATE  20  OCT  "75  I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  1A01  LYAPtELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  BQT. 
ALPHAOt  7)  ■ S.eSB  BETAO  i 5)  - H.107 

SECTION  t ULEFT  MTNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1020 


fRETLlS) 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

x/ew 

.000 

-.2402 

- . 1475 

.2167 

.4590 

.4228 

.3642 

.2295 

-.6442 

, 010 

-.2092 

-.1302 

.3141 

.2716 

.2075 

.2722 

.2640 

.020 

-. 1282 

-.0005 

. 3164 

. 1666 

, 1626 

.1651 

. 1440 

-.4227 

.040 

.0314 

.2199 

V: 

.060 

-.0427 

. 1 101 

. 0834 

. 0912 

.0600 

L 

.069 

-.3575 

.080 

,0894 

.001 

.1396 

i. 

.006 

. 1516 

1 

.094 

-.0036 

.150 

.0875 

.0712 

,0537 

- . 0440 

-.3M69 


. 0014 1 .OHSO  “,0022  -.1070 


-.0664 


-.1420 

-.2374 


.0371  -.0080 


-.U62  -.1072 


-.1770 


-.2112 


-.21'0 


-. 1S49 


-.1599 

-.2067 

-.3002 


.0967  -.1173 


-.0669  -.0734 


-.3257  -.3315  -.4053 


-.7307 


-.2657 


-.3541 


DATE  eO  GCT  T5 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1031 


ARClt-019  IA8I  UVAP(ELML  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  7)  - S.29B  BET  AO  t 51  - «+.l07 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .36^0  .H270  .53H0  .6730  .7800  .8670  .9720  l.OOQO 


X/GM 


.8&5 

-.E54E 

.879 

.900 

-.2516 

-.2853 

-.3719 

-.5070 

.905 

- . 3060 

.919 

-.275H 

.950 

-.2140 

-.2435  -.5009 

.953 

- .2>+23 

.955 

.965 

1.000 

- . 23H7 

-.2192 

- . 0931 

-.0337 

- . 3260 

(BETL151 


date:  eo  oct  75 


1A8IA 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1022 


ARCU-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


tRETLlB)  ( 17  OCT  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690,0000 

SQ.FT. 

XMRP  ” 

976. 0000 

IN.  XT 

MACK  • 

t.lOO 

RN/FT  • 

2.250 

LREF 

12S7.0000 

INCHES 

YMRP  - 

,0000 

1!N. 

YT 

ELV-I0  - 

8.000 

ELV-OB  - 

S.OOO 

BREF 

SCALE 

■ 

1297,0000 

.0300 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  - 

400.0000 

IN.. 

ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  • 

,000 

ALPHAOt  1)  «"  -6.2*+6  BEFAO  ( 1)  •=  -‘+.078 


SECT  TON  < D LEFT  W l'NG  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CM 
.000 
.010 
. 020 
.OHO 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
,09H 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
,775 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

1208 

“.0319 

. 4016 

.5636 

-.1747 

-.1146 

. 1717 

-.4706 

-.2167 

1323 

.0860 

-.5601 

-.0322 

-.0427 

-.1070 

-.4318 

-.2400 

-.0470 

. 1517 

-.2696 

. 1285 

-.0916 

-.0630 

-.1033 

.0399 

. 1072 

.0895 

.0000 

.1629 

.2490 

.2492 

. 1251 

.2637 

.2446 

. 2018 

. 31 14 

-.3174 

-.1952 

-.1031 


.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

.4595 

-.6986 

-.7373 

.4018 
-.5919 
- . 5782 

.4192 

-.3523 

-.3015 

-.1316 

1208 

-.6553 

-.5471 

-.2981 

-.1356 

-.1083 

-.4622 

-.3021 

-.1282 

. 1033 

- , 1823 

-.3096 

-.1467 

.2016 

-.2732 

.0953 

-.0346 

-.1591 

-.1771 

- . 0936 

- .2870 

.0628 

.0253 

-.0912 


1.0000 


.1309 


-.3794 


DATE  SO  OGT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1023 


t 


ARCn-0i9  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  0OT. 


treTLIBJ 


V' 


i 


ALPHAO)  I>  - -6.2H6  BETAO  ( 1)  - -V.07B 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BU 

.2990  .3640 

.4270 

.5340  .6730  .7000 

.8870 

X/GW 

.790 

-.2715 

.808 

-.2064 

.834 

-.1913 

.839 

-.1847 

.650 

-.3565  -.3248  -.2597 

.857 

-.3721 

.B62 

.BBS 

-.2330 

.079 

-.3972 

.900 

-.4024 

-.5244 

-.3338 

.905 

-.5514 

.919 

-.5440 

.950 

-.6290  -.5194  -.4534 

.953 

-.5743 

.955 

-.5387 

.965 

-.4296 

1.000 

-.2263 

-.3552 

-.3112 

ALPHAOt  1) 

- -6.234  BETAO  C 2) 

- -2 . 033 

SECTION  ( 

UL£PT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .3BtO  .4270  .5340  .6730  .7800  ,0870 


X/CM 


,000 

-.1562 

-.0471 

.3714 

.010 

1994 

-.0913 

. I486 

.020 

-.2470 

-.0191 

.0801 

,040 

.0244 

- . 0494 

.050 

-.1075 

.069 

.080 

.081 

- . 0565 

.086 

. 1 3T6 

.034 

-.2632 

. 150 

.157 

. 163 

.1134 

. 177 

-.0907 

.229 

-.0329 

.246 

.0256 

.250 

.274 

.0710 

.345 

.362 

.0900 

.5187 

-.4910 

-.5432 

.4075 

-.7333 

-.7666 

.3523 

-.ei'47 

-.6277 

.3637 

-.4153 

-.3732 

-.4249 

-.6851 

-.6030 

-.3722 

-.2456 

-.0882 

-.1925 

- .5091 

-.38B4 

.0361 

.0240 

-.2798 

-.4015 

.9720  I.OOQO 


-.3459 


.9720  1.0000 


-.1263 

-.1313 


-.1320 


. 1417 


-.1713 


DATE  20  OCT  7S 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  IG2^ 


Ai?^-tAO(  n 


ARCn-Ql'9  IASI  UVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 
-6.83H  BETAO  ( 2)  • -2.033 


(RETL16J 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

>' 

x/cw 

.390 

.1302 

.400 

. 2045 

. 1852 

-.3242 

.402 

. 1665 

.418 

i 

.497 

.503 

.1035 

i,' 

.550 

.1767 

. 0781 

.565 

. 1940 

.600 

.0028 

.637 

,2007 

V 

.650 

- . 1009 

.670 

.700 

.725 

.2408 

-.2142 

-.1877 

.730 

\ 

,750 

.0309 

.0324 

.760 

-.3141 

.775 

- . 1206 

-.1067 

i 

.790 

-.2030 

.808 

-.2226 

!■ 

.93H 

-.2038 

.939 

-.2169 

.050 

-.3673 

-.3395 

-.2663 

.857 

-.3955 

' 

.062 

.865 

-.2420 

.979 

-.4131 

.900 

-.3973 

-.5377 

-.3484 

ii; 

.905 

-.5714 

5: 

.919 

-.5426 

&■ 

t 

.950 

-.6491 

-.5349 

-.4549 

i 

.953 

-.6334 

E-. 

.955 

-.5191 

E 

.965 

1.000 

-.4313 

-.2456 

-.4119 

-.3635 

1477 


1777 


-.3313 


-.2429 


-.3433 


DATE  £>>  GCT  75 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1085 


ARCH -019  lABl  LVAPtELHL  SEALED 1 LEFT  WING  BOT. 


(RETL161 


ALPHAOr  l>  - -6. 19'+  BETAG  t 3» 

SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM 


.08:1 
.086 
.09H 
■ 15G 
. 157 
.163 
. 177 
.829 
.846 
.850 
.874 
.345 
.362 
,390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.790 
.008 
.034 
.039 
.850 
.057 
.862 


.038 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2205 

-.0551 

.3454 

.4706 

.3531 

.2954 

.2971 

-. 1271 

.010 

-.2498 

-.0311 

. 1562 

-.5346 

-.7696 

-.6520 

- . 4949 

.020 

-.2964 

.0169 

.0932 

-.5346 

- . 7344 

-.6520 

-.4652 

-. 1294 

.040 

.050 

.069 

.080 

1544 

.0406 

-.0326 

- . 3920 
-.2491 

- . 7060 

-.6429 

-.4740 

-.1348 

-.2679 


-.0176 


.0000 


.0705 


.1246 

.1150 

.0323 

.0300 


1274 


.24B6 


-. 1975 
-.2197 


• . 0540 


- , 0476 


.0303 


.0787 


, 1 123 


1169 


-.1246  -.2476  -.5938  -.4669 


.0403 


. 1 167 


1193 


.2615 


-.3089 

-.2301 

-.4215 


1635 


.0565 


-.2069 


-.1169 


-.l'63I  -.1232 


-.3658  -.3652  -.2823 


.0024 


-.0019  ' .0219 


1466 


.0915  -.2921  -.4568 


1652 


-.2899 


-.1249 


-.2137 


-.3624 


.2450 


-.3726 


DATE  eO  OCT  75 


I AS! A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


P^vGE  1026 


ARCIl-019  IA8!  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  [RETU6) 

ALPHAOt  U ■ -6.194  BETAO  t 3)  .D38 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y^BW  .2990  .3BH0  .M27Q  .5340  .6730  .7300  .8B70  .9720  1,0000 

x/cw 

,BB5  -.3733 

.879  -.4173 

.900  -.3926  -.5500  -.3746 

.905  -.5909 

.919  -,5tao 

.950  -.6500  -.5553  -.4713 

.953  -.6328 

.955  -.4767 

.965  -.4036 

1.000  -.2456  -.4325  -.4231 

ALPHAOl  n - -6.18:1  BETAO  ( 41  « 2.103 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
-DID 
.020 
.040 
,050 
,069 
.080 
.OBI 
.086 
.034 
.150 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.374 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 


.3990 

.3640 

.4270 

.5340 

- . 2833 

-.0210 

.3169 

.4354 

-.3046 

.0070 

. I64 1 

-.5227 

- . 32S8 

.0414 

.1062 

-.4702 

.0626 

-.0024 

1836 

- . 2689 

-.1976 

-.0279 

. 1327 

-.3579 

.1176 

-.0089 

-.0972 

-.0130 

.0457 

.0353 

-.0349 

.0000 

,0706 

.0534 

.0331 

.6730 

.7000 

.8870 

.9730 

.3187 

-.7575 

-.6828 

.3426 
-.6801 
- . 6459 

.2433 

-.5302 

-.5129 

-.1601 
-. 1574 

-.6784 

-.6415 

-.5028 

-. 1618 

-.1615 

-.6033 

-.4865 

-.1749 

-.0802 

-.2285 

-.4693 

-.22BB 

.1307 

-.2909 

.0701 


. 0639  . 0258 


-.3104 


1.0000 


1481 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATJGN 


PAGE  1027 


ARC! 1-019  IA81  LVAPCELHL  SEALEDl  LEFT  WINO  BOT. 


(RETL16) 


ALPHAOl  n 

• -B.lBl  BETAO  t 41 

■ 

SECTION  ( 

tlLEFT  MING  BOTTOM 

Y/BM 

.2990  .3640  ,4270 

.5340 

X/CU 

.565 

.0327 

.600 

.637 

.0204 

.650 

.670 

.700 

.0250 

.725 

-.3098 

.730 

.750 

.760 

- . 3336 

.715 

-.2080 

.798 

-.2215 

.608 

-.2526 

.834 

-.2837 

.839 

-.2569 

.850 

-.4052 

.957 

-.4244 

.862 

.865 

-.2976 

,879 

-.4007 

.900 

-.3559 

-.5402 

.905 

-.5473 

.919 

-.4570 

.950 

-.6438 

.953 

-.5599 

.955 

-.4314 

.965 

-.3673 

1.000 

-.2329 

ALPHAOf  11 

• -6.169  BETAO  t 5) 

m i 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  BOTTOM 

Y/814 

,2990  .3640  .4270 

.5340 

X/CM 

.000 

-.3304  -.0038  .3065 

.4127 

.010 

-.3392  .0196  .1726 

-.5051 

.020 

-.3233  .0508  .1219 

-.4220 

.040 

.0666  .0274 

.050 

-.2522 

-.2191 

.069 

.080 

-.1512 

.081 

.0076 

.086 

.1157 

.103 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8970  .9720  1.0000 

-.0330 

-.1390 

-.3663 

-.23B0 

-.2526 

-.0320  .0081 

-.15^5 

-.3999  -.3130 

-.3957 

-.3911 

-.5718  -.«4g93 

-,‘♦‘+51  -.M801 

159 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

.2799  .1987  .19H6  -.2049 

-.7233  -.6799  -.5356 

-.BBEW  -.6138  -.5122  -.2080 

-.6536  -.595H  -.5146 

-.2029 


.«  -S'-Vt  •' 


2522 


.5146 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1028 


ARCHED  1 9 lABl  LVAPtEUHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL16) 


ALPHAOt  11  - ”6.169  BET AO  t 51  - 

SECTION  f tlLEFT  Ml NO  BOTTOM 


T/BM 


X/CW 
.Q9^ 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
. .250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
637 
.650 
,670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
,775 
.793 
.BOB 
.834 
.839 
.850 
.857 
.662 
.065 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


.2990 

-,2437 

-.0104 

.0000 

.GB44 


' . tO  . 4270 


. 1 154 
.0601 

.0864 


.0312 


-.0317 


-.2650 

-.3002 

-.3239 

-.3334 


- ,2061 
-.2847 

-.3679 

-.4067 


4.159 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
5340  .6730  .7800  .8870 


-.0690 


1229  -.5774  -.5126 


.0216 


, 0450 


,0559 


-.0267 


,0078  .0019 


,0000  -.0028 


-.1637 


.3390 


-.2705 


-.2399 

-.2406 

-.3052 

-.4828 


-.2021  -.1741 


.9720  1.0000 


-.2103 


-.0119  -.0847  -.1252  -.4973 


-.2700 


-.1610 


-,1535 


-.0960 


-.3415 


- . 3543 


- . 0668  - . 0209 


-.2339 


-.3783  -.4037  -.3441 

-.5065  -.4025 

-.5890  -.5529  -.5150 


-.3901 


-.3773 


-.4573 


DATE  eo  OCT  -75 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCn-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  IRETL16) 

ALPHAGt  1)  » -6.169  BETAO  1 9)  » ‘♦.159 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0070  .9720  l.OOOO 


X/CM 

1,000  -.2399  -.4020  -.4696 

AUPHAOt  2)  ■ -4.136  BETAG  ( 1)  - -B.I57 


SECTION  t DLEFT  WTNS  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.0884 

.0321 

.4823 

.010 

1407 

- . 0439 

.2876 

,020 

-.1957 

- . 0932 

.2002 

. 040 

- . 0384 

.0464 

.050 

-.0337 

.069 

.080 

1 

.081 

,0125 

.006 

.2020 

.094 

-.2359 

. 150 

, 157 

. 163 

.1715 

.177 

.0796 

.229 

-.0908 

.246 

.0776 

.250 

.274 

.2002 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2487 

.400 

.402  .3256 

,418 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6411 

.5700 

.5481 

.6695 

- , 0440 

-.3064 

-.5212 

-.4433 

-.3510 

-.3346 

-.5161 

-.3001 

-.3772 

-.0772 

-.21 15 

-.4494 

- . 3547 

-.3732 

-.0732 

- . 1 106 

.0845 

.0955 

.0170 

-.0796 

-.0238 

.2168 

. 1857 

. 1288 

,0576 

-.0534 


.3107  .2423  .0B52 


.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 


.2130 


.4114 


.2401  .1291 

.2934 


.3266 


-.1502 

-.1614 


-.1179 


-.0910 


-.0779 


-.1119 


1.0000 


-.1042 


07H2 


0034 


-.5512 


DATE  50  OCT  75 

1A81A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED) 

ALPHAOt  2J 

- -4 

.136  BETAO  ( 11 

- -6 

.157 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 

}, 

Y/SM 

,5990 

.3640 

.4570 

.5340 

,6730  .7800  .8870 

.9750 

^ . 

X/G« 

.760 

-.3007 

f. 

.775 

-.0668 

- . 0493 

.798 

-.3475 

r,' 

.808 

~.£SBS 

4 

,834 

1545 

e 

.839 

- . 1687 

.850 

- . 3370 

-.5916  -.5513 

.857 

-.3759 

r'‘ 

.865 

-.3450 

.865 

-.5558 

.879 

-.3845 

.900 

- . 3955 

-.5195 

-.3550 

f. 

.905 

-.5450 

f 

.919 

-.5469 

.950 

-.6337 

-.4817  -.4338 

.953 

-.4555 

X 

.955 

-.4778 

i'. 

.965 

-.4535 

[;; 

1 .000 

1997 

-.3056  -.1680 

ALPHACH  S) 

- -4. 

155  BETAG  < 51 

» -4 

105 

SECTION  t 

1 JLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9750 

X/CW 

.000 

-.1133 

- . 0334 

.4458 

.6013 

.5197  .4830  .51S4 

-.1035 

s' 

.010 

-.1590 

- . 0898 

.5641 

-.3514 

-.5609  -.4718  -.3715 

5'- 

.050 

-.5084 

-.0960 

. 1775 

-.3701 

-.5778  -.3755  -.3348 

-.0344 

,040 

.0086 

.0316 

1 

.050 

-.1138 

- . 5500 

-.5086  -.3454  -.3341 

.069 

-.0769 

.080 

- . 1483 

.081 

-.0037 

.086 

. 1667 

.094 

-.5641 

f 

.150 

.0559 

.0777  -.0975  -.1514 

i' 

.157 

-.0550 

:' 

. 163 

.1553 

. 177 

.0384 

,559 

- . 1060 

.546 

.0610 

.550 

. 1636 

.1603  .1338  .0005 

.574 

.1569 

?AOH  tC30 


(RFTL 16) 


DATE  20  OCT  75 


I AST A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCn-019  IASI  LVAPCELHL  StALEDJ  LEFT  WINQ  BOT.  (RETL16J 


ALPHAS!  21 

- -4, 

.125  BETAS  ( 2) 

. -1 

SECTION  ( 

IJLEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2102 

.400 

.2717 

.402 

.2865 

.410 

.497 

. 1318 

.503 

.550 

.2063 

.565 

.2594 

.600 

- .637 

.2028 

.650 

.670 

.700 

.3463 

.725 

- 

, 1956 

.730 

.750 

.760 

-.3204 

.775 

- 

, 1036 

.798 

-.3030 

.608 

-.2175 

.834 

-.1709 

.839 

-.1773 

.850 

- 

.3526 

.057 

-.3789 

.062 

.865 

-.2070 

.879 

-.3920 

.900 

-.3908 

- 

.5280 

.90S 

- . 5544 

.919 

-.5426 

.950 

- 

.6433 

.953 

-.5375 

.955 

-.5117 

.965 

-.4316 

1. 000 

-.2131 

102 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  ,7000  .BB70  ,9720  I.OOOO 

-.0897 

.22H7  .0568 

-.1332 

-,1416 

-I  no 

-.1082 

-.0920 

-.1463 

- , 1677 

-.5781 

,0680  -.0301 

- . 071 1 

-.3158  -.2670 

-.3660 

-.3306 

-.5154  -.4552 

-.3419  -.2264 


date  30  OCT  75 


I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1033 


ALPHAOt  3)  • -4.10B  BETAO  t 3) 

SECTION  ( DLEFT  HtN©  BOTTOM 


ARCt 1-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 

• om 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


tRETLIB) 


Y/BW 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

x/cw 

.000 

-.3333 

-.0314 

.3B50 

.5167 

.4151 

,3630 

. 3735 

-.1381 

.010 

-.3495 

.0066 

.3536 

-.3669 

-.6358 

-.5799 

-.3705 

.030 

-.3773 

.0353 

. 1854 

- . 3353 

-.5990 

-.6073 

- . 3350 

-. 1 190 

.040 

.050 

.069 

• oao 

- . 1596 

.0576 

.0493 

-.3094 

-.1337 

-.5576 

-.5693 

-.3159 

-.0993 

■ OBI 
• DBB 
.094 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363. 
.390 
.4.00 
.403 
.4ia 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.863 


-.3674 


.0003 


.0000 


. 1060 


.3103 


. 1531 

. 1453 
.0603 

. 1 151 


. 1309 


.1594 


-.1939 

-.3368 


-.0040 


.0113 


.0649 


,137? 


, 1353 


-.3993 

-.3379 

-.4110 


-.0397  -.1141  -.3381  -.3974 


. 0349 


.0465 


. 1895  . 1865 


1531  .0699 


1361  -.3337 


.1057 


-.1093 


-.3399 


-.3060 


-.1307 


.0337 


.0137 


-.1393  -.1305 


-.3785  -.3637  -.3011 


-.1059 


•.1374 


-.1611 


-.3384 


-.1533 


-.4358 


-.3330 


L 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OE  POOk  QUAUrXl 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


r--i 


DATE  EO  OCT  75 


PAGE  1033 


ARCI1-D19  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  CRETL16) 

ALPHAQC  ai  - -4.1  OB  BETAO  ( 3)  - .014 


SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM 


Y/aw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.655 

-.2383 

,B79 

-.4219 

.900 

-.3043 

-.5509 

.905 

-.5807 

.919 

.950 

-.5274 

-.6528 

.953 

-.5681 

,955 
.965 
t .000 

-.3861 

-.4609 

-.2284 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7SQ0  .8670  .9720  I. 0000 

- . 3814 

-.5462  -.4806 

-.4169  -.4E24 


ALPWAOf  2)  - -4.0B2  BETAO  t 4)  - 4.132 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
. 010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
. 08i| 
.086 
.034 
.150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.3509 

-.0022 

.3177 

.4677 

-.3293 

.0228 

.2475 

-.2697 

-.2920 

.0613 

, 1991 

-.2264 

.0809 

.1035 

-.2774 

-.1490 

-.09TQ 

0478 

. 1421 

-.2434 

. 1401 

.0506 

- . 021 3 

.0009 

.0822 

.0697 

.0297 

.0000 

.1123 

.0813 

.0565 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.3415 

-.5909 

-.5177 

.2876 
- .6037 
-.5368 

.2981 

-.4931 

-.4149 

- . 1643 
-.1571 

-.4709 

-.5150 

-.4159 

-.1588 

- . 0704 

-.1706 

-.3293 

-.1412 

-.0283 

.0854 

-.1383 

-. 1828 

. 1206 

.0367 

. 1028 


.0210  -.0058 


-.2349 


1 .0000 


-.1319 


DATE  20  OCT  75 


IA8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  103*t 


ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAQl  2) 

“ -H 

.082  BETAO  t m 

4. 

132 

SECTION  f 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3BH0  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8070 

x/cw 

.565 

-.0071 

.600 

-.1613 

.637 

-.0117 

.650 

-.1767 

t.: 

.670 

.700 

-.0117 

-.2774 

\ 

.725 

- 

.3330 

.730 

t. 

f: 

.750 

-.0785 

-.0743 

.760 

-.2210 

L. 

.775 

- 

. 18)5 

- . 1846 

79B 

1850 

y 

.608 

-.2281 

.83H 

-.2713 

.839 

-.2671 

.850 

- 

.3670 

-.4044  -.3606 

V 

.057 

- . 3731 

.862 

•i- 

.865 

-.2808 

.879 

-.3536 

.900 

-.3I2*f 

- 

.4966 

-.4121 

.905 

-.4666 

i 

.919 

-.3914 

.950 

- 

.5669 

-.5436  -.5374 

.953 

-.4345 

.955 

-.3573 

.365 

-.3150 

I.OQO 

-.2107 

-.3607 

-.4838 

ALPHAOl  B»  - -H.07H  BETA©  ( 51 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


6. 189 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- . I BB9 


Y/0W 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7000 

.6870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.4234 

.0135 

.28)  1 

.4419 

.3050 

.2536 

.2620 

-. 1707 

.010 

-.3700 • 

. 031 0 

.2279 

-.2021 

-.5188 

-.5009 

-.5272 

-020 

-.3215 

.0613 

, 1976 

-.1777 

-.4721 

-.4944 

-.4654 

-.1710 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.3229 

.0754 

.1112 

-.1093 
- . 0599 

-.3307 

-.4659 

-.4472 

- . 1730 

DATE  SO  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCl 1-019  IASI  LVAPTELHL  SEALED)  LEET  WIND  BOT. 
ALPHAOl  S)  - -^.07<+  BETAO  C 5)  • 6.109 

SECTION  ( IILErT  WlNO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BM  .S990  .3640  .4570  ,5340  .6730  ,7000  .0070  .9750  1,0000 

x/cw 

14  -.SI  06 

iO  .0061  -.0405  -.1183  -.3540 

-.1703 


(RETL16) 


.094 

-.3106 

.150 

.0061 

-.0405 

. 157 

.163 

. 1330 

.177  - 

.0653 

.3S9 

-.0071 

.346 

.0819 

.350 

.0495 

-.0093 

.374 

.0837 

.345 

.363 

.0000 

.390 

. 1337 

.400 

.0503 

.0561 

.403 

.0857 

.418 

.497 

. 1095 

.503 

.550 

-.0373 

-.0539 

.565 

-.0403 

.600 

.637 

-.0439 

.650 

*670 

.700 

-.0739 

-.3137 

.735 

-.3399 

.730 

.750 

.760 

-.3041 

.775 

-.1577 

-.1699 

.798 

-.3087 

.808 

-.3348 

.834 

-.3676 

.839 

-.3644 

.850 

-.3385 

-.3596 

.857 

-.3494 

.883 

.865 

-.3815 

.879 

-.3374 

.300 

-.3056 

-.4410 

.905 

-.4356 

.919 

-.3568 

.950 

-.4965 

-.4780 

.953 

-.4088 

.955 

-.3318 

.965 

-.3313 

-.0060  -.0837 


.0006 


-.5175 


-.ISIS 


1840 


-.3037 


-.3163 


■ . 18S1 


-.1145  -.1070 


-.S0OB 


-.3663 


-.4168 


DATE  eO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1036 

ARC  11 -019  IA8I  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  tRETLlS) 

ALPHAOf  ai  ■ -H.074  BET AO  I 51  - 6.199 


SECTION  < tlLEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/Bu 

.2390 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CM 

l.OOD 

- .2269 

-.3486 

-.4525 

ALPMAOI  3; 

1 - -2. 

033  6ETA0  ( 1) 

• -6, 

, 165 

1 

SECTION  1 

[ DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

t 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

1 

X/CM 

t 

.000 

-.0958 

.0054 

.5161 

,5910 

.6526 

.6431 

.6394 

.0661 

L . 

.010 

-.1380 

-.0227 

.4000 

-.0511 

-.1073  - 

. 1812 

-.0807 

.020 

1869 

-.07BB 

.3056 

-.0944 

- . 1289  - 

. 1358 

- . 2036 

.0672 

G 

.040 

.0126 

. 1528 

.050 

-.0549 

-.0228 

-.0617  - 

.0549 

-.0757 

j’, 

.059 

.0169 

1 

.OSQ 

.0255 

u 

.001 

.0969 

i: 

.086 

.2381 

fc-. 

.094 

-.2288 

V- 

. 150 

. 1778 

.1852 

. 1692 

.0975 

. 157 

0122 

..163 

-2206 

w 

. 177 

. 1559 

.229 

1102 

i. 

,246 

. 1491 

r 

.250 

.2627 

.2348 

.1894 

.1042 

2- 

.274 

.2547 

.345 

-.0360 

.362 

.0000 

.390 

.2956 

.400 

.3307 

.2684 

.1039 

l:- 

.402 

.3562 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

,637 

.650 

.670 

.700 

,725 

,730 

.750 


.2593 


.2431  ,1395 

.3036 


I0B8 


.3397 


.4243 


>.0669 


- .0777 


-. 1478 

. 164? 


-.OBOl 


I , 0000  I 

! 

j 

t 


1 . 0000 


L 


-.2073 


-.7532 


0675  .0)46 


DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCH -019  IA91  LVAPfEUHU  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


(RETL16) 


ALPHAOt  3)  - -a. 033  BET AO  f 1)  - -6. 165 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8U 

X/CN 


.asso  .3640 


.4970  .5340  .6730 


.7600  .8870  .97S0  1.0000 


.760 

-.S991 

.775 

.798 

-.3477 

-.0674 

-.0366 

.eoB 

- . 5258 

.834 

-.1576 

.839 

-.1889 

.850 

-.3335 

-.3851 

.857 

-.3739 

.86S 

.865 

-.a044 

.879 

-.3796 

.900 

-.3981 

-.5190 

.905 

-.5456 

.919 

-.5450 

.950 

-.6048 

-.4648 

.953 

-.4608 

.955 

.965 

1.000 

-.4198 

-.4008 

-.1847 

-.5777 

-.3414 


■,3S£5 


ALPHAOl  31  • -a. OS I BETAO  C S)  - 

SECTION  t tlLEFT  WING  BOTTOM 


-.3416 

-S.073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.9990 

.3640 

.4570 

x/cw 

.000 

-.1764 

-.0549 

.4519 

.010 

-.9034 

-.0909 

.3550 

.090 

-.9591 

.0558 

.2713 

,040 

,0436 

.1959 

.050 

- . 1 187 

.069 

.080 

.081 

.0605 

.066 

.1895 

.034 

-.9355 

.150 

,157 

. 163 

. 1874 

. 177 

.0881 

.999 

-.0455 

.246 

. 1005 

.950 

.374  .1699 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6108 

.5419 

• 550i| 

,5436 

-.0034 

-.1914 

-.3670 

-.3439 

-.1910 

-.1458 

-.9959 

-.962! 

-.5999 

.0017 

-.0977 

-.9100 

-.5109 

-.1809 

-.0341 

-.0566 

.0759 

. 1067 

. 1 109 

.0410 

-.0360 

.1775 

.1798 

.1493 

.0738 

I. 0000 


. US' 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1038 


ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETLIB) 


ALPHAOl  3) 

- -2, 

.021  1 

3ETAO  ( B» 

■ -2. 

073 

SECTION  C 

DLEFT 

W1N8  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7000 

.8870 

X/CN 

.345 

.362 

.0000 

.330 

.2148 

.400 

.2651 

.S265 

.0694 

.402 

.2744 

.418 

.497 

. 1878 

.503 

.550 

. 1946 

. 1015 

.565 

.2380 

.600 

-.1191 

.637 

.2489 

.650 

-.1091 

.670 

.700 

.2972 

- . 1044 

.725 

- 

.2104 

.730 

.750 

.0188 

-.0375 

.760 

-.3327 

.775 

- 

. 1254 

-.0835 

.799 

-.2761 

.808 

-.2353 

.834 

-.1857 

.839 

-.2060 

.850 

- 

.3656 

-.3362 

-.2805 

.857 

r.392G 

'.862 

.865 

-.2131 

.879 

-.4010 

.900 

-.3907 

- 

.5433 

-.3599 

.905 

-.5635 

.919 

-.5370 

.950 

- 

.6583 

-.5306 

-.4724 

.953 

-.6061 

.955 

-.4269 

.955 

-.4023 

1 .000 

-.2214 

-.3506 

-.2449 

.9720  1,0000 


.0820 


-.2443 

-.1498 


-.1215 


-.7836 


-.3881 


f- 

t: 


/"  " 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1039 


DATE  aO  OCT  75 


ALPHAOt  3>  • ‘a.OOH  BETAO  ( 3) 
SECTIW  ( UUEFT  MINS  BOTTOH 
Y/BH  .2930  .36H0  .H270 


x/ew 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.050 
.069 
.OQO 
.081 
.086 
.09H 
.150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.2H6 
.250 
.27H 
.3H5 
.363 
.390 
• HOO 
.H02 
.H18 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
,798 
.808 
.834 
.639 
,850 
.857 
.862 


ARCl 1-019  IASI  LVAPIEUHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
2.061 

OEPENQENT  VARIABLE  CP 


.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.^’■'20 

-.2992 

-.0352 

.3785 

.5276 

.4467 

.4132 

.4498 

-.0674 

-.2005 

.0033 

. 3197 

1019 

- . 3805 

-.4487 

-.2895 

-.2335 

.0605 

.2648 

-.1022 

-.3016 

-.3514 

-.3226 

-.0596 

.0918 

.1449 

-.2182 

-.0757 

-.2410 

-.2949 

-.2593 

-.0772 

-.0546 

.0811 

. 1724 

-.2351 

.1775 

,0770 

.0272 

.0236 

.0494 

-.0041 

-.0617 

.0113 

;!091 

. 1009 

.0842 

; 1076 

.1059 

.0222 

-.1164 

.0000 

.1388 

. 1347 

- 1499 

. 1600 

.0340 

.1340 

.0570 

.0729 

.0879 

.0348 

-.1524 

-.1573 

-.1847 

- . 1641 

.0795 

-.3276 

- ,2946 

-.2439 

-.0393 

-.0891 

-.2101 

-.1576 

-.2020 

-.2490 

-.8412 

-.2483 

-.4029 

-.4034 

r.34l2 

-.4170 


-.4271 


DATE  20  OCT  73 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tOVO 


ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED!  LEPT  MING  BGT.  (RETLIB) 


ALPHAOr  3)  ■ -2.00H  BETA0  ( 3)  - 2. OBI 


SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3540 

.4270 

.5340 

X/CM 

-865 

-.2561 

.879 

-.3892 

.900 

-.3277 

-.5614 

.905 

-.5402 

.919 

.950 

.953 

-.4362 

-.4778 

-.6627 

.955 

.965 

1.000 

-.3282 

-.3740 

-.1965 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  -8B70  -9720  1.0000 

“.5763  -.5325 

-.3641  -.H939 


ALPHAQt  3)  - -1.987  BETAO  ( 4)  » 6.166 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.4050 

.0025 

.3018 

.010 

-.3005 

.0032 

.2947 

.020 

-.3435 

.0403 

.2663 

.040 

. 07 1'4 

. 1:631 

.050 

-.3404 

.069 

.080 

.081 

.1032 

.0B6 

.1386 

.094 

-.1925 

.150 

. IS? 

.163 

.1506 

. 177 

.1036 

.229 

.0207 

.246 

.1158 

.250 

.274 

.1183 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1499 

.400 

. *02 
■ * n 

.1125 

.118 

.497  .1397 

.503 

.550 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4782 

-.0153 

-.0413 

.3780 

-.3005 

-.2393 

.3436 

-.4009 

-.2997 

.3744 

-.3100 

-.3183 

-.1215 

-.1096 

-.0026 
. 0201 

-.1748 

-.2634 

-.2634 

-.1258 

.0687 

.0171 

.0196 

-.0302 

-.1015 

. 0991 

.0503 

.0685 

-.0291 

1580 

.0921 

.0924 

-.0186 

1.0000 


-.2475 


-.0093 


- . 0495 


-.2226 


DATE  2Q  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1 0*4 1 


ARCll-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  SuT. 


tRETLIS) 


ALPHAOt  31 

- -1.987  BETAO  ( 4) 

=■  6 

166 

SECTION  t 

IILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

5' 

Y/BW 

.3990  .3640  .4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/cu 

t 

.565 

-.0167 

.600 

• .3073 

f 

.637 

-.0186 

.550 

* 

.3107 

.670 

T. 

.VOO 

-.0367 

-.3104 

.775 

-.3033 

r 

.7.10 

.7E0 

- 

. 1 109 

-. 1466 

h 

.760 

-.1797 

\ 

.775 

-.1303 

- . 1547 

.798 

-.1805 

t. 

.808 

- .3153 

.834 

-.3500 

.839 

-.3464 

k 

.850 

-.31160 

-.3403  - 

.3660 

k 

.857 

-.3409 

.863 

1 

.865 

-.3694 

“ 

.879 

-.3195 

i- 

.900 

-.3938 

-.4407 

-.4407 

.90S 

-.4343 

.919 

-.3543 

;■ 

.950 

-.5079 

-.4638  - 

.5357 

.953 

-.40il'0 

.955 

-.3373 

\y 

.965 

-.3136 

V 

l.OOO 

-.3056 

- . 3067 

-.4817 

Y 

ALPHAGt  4) 

• .070  BETAO  ( n 

- -6. 

166 

SECTION  t 

MLEFT  WING  BOTTOM 

dependent 

VAR1A8LE  CP 

Y/BM 

.3990  .3640  .4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/cw 

.000 

-.0893  -.0315  .5354 

.7371 

-7009 

.6937 

.6635 

.010 

-.1139  -.0349  .4761 

. 1BB3 

.0960 

.1774 

.3357 

r. 

.030 

-.1303  -.0713  .4018 

.0659 

. 1 1'40 

.1373 

. 1015 

? 

.040 

.0551  .3461 

E; 

.050 

-.0565 

. 1 OB'l 

.1157 

.1436 

. 1386 

1 

.069 

.080 

. 1439 

.031 

. 1810 

.086 

.3705 

1037 


-.4332 


.9730  1.0000 

.0851 

.1340 

,0619 


DATE  20  OCT  75 


!A8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATV0N 


PAGE  1042 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BDT.  CRETLtB) 


ALPHAOl  4)  • .070  BETAO  t 11  ■ -6.166 


SECTION  < IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2990  .36H0  .4270  -5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


x/cu 


.094 

-.I960- 

.150 

.2313 

. 157 

. 163 

.2SSI 

,177 

.2215 

.229 

-. 1 193 

.246 

.2089 

.250 

.274 

.345 

.3003 

.3059 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.33:^1 

.3944 

,3488 

.418 

.497 

.2991 

.2569  .2279  .1566 

.0433 

.E^0^  .1439 

-.0239 

.2873  .1243 

-.3639 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

,760 

.775 

.798 

.BOB 

.034 

.039 

.850 

,B57 

.662 

.BBS 

,079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


.3506 


.4436 


.2490  .1470 

, 3197 


-.0927 


-.0796 


-.0739 


-. 1449 

-.1644 


-.0462 


.07B2  .0166 

-.2584 

-.0690  -.0302 

-.3620 

-.2251 

-.1522 

-.1755 

-.3280  -.2798  -.2472 

-.3801 

-.3379 

-.2)94 

- , 3802 

-.3982  -.5097  -.3151 

-.5399 

-.5474 

-.5818  -.4503  -.4287 


-.9867 


-.3462 


-.3502 


-.4404 


DATE  ao  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1043 


ARCI 1-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL16I 


ALPHAOi  4) 

SECTION  t 

Y/BW 

X/CM 

1.000 

ALPHAOI  4) 
SECT  ION  t 


• .070  BETAO  I n 

t )LEFT  MING  BOTTOM 
.eSSO  .3640  .4370 

-.1757 

- .076  BETAO  ( 3) 

DLEFT  WING  BOTTOM 


- -6.165 

dependent  variable  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870 

- . 2433  - . 3732 

• -4.111 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.081 

.066 

.034 

.loO 

.157 

.153 

.177 

.223 

.246 

.250 

.274 

,345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

-565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 


-.2182 


-.1105 


.0000 


.2709 


.2355 

.2492 
. I B37 

.3045 


.1631 


,1947 


.2718 


.3534 


.2946 


,1999  .2280  .2047  .1316 


.2728  .2550  .2195  .1201 


.3221  .2707 


.2293  .1314 


.3193 


. 1097 


-.0970 


J720  t.OOOO 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1347 

-.0493 

.5030 

.6914 

.6591 

.6476 

.6223 

,0436 

.010 

-.1495 

-.0451 

.4482 

.1231 

.0397 

. 1 161 

. 181 3 

.020 

1041 

. 0291 

.3792 

. 0344 

.0586 

.0753 

.0608 

.0835 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0942 

,0700 

.2286 

.0766 

.1098 

.0735 

.1011 

.0972 

,0319 

. 01 64 


.3925 


1839 


-.1612 


-.0881 


.0535  -.0097 


-.0511 


-, 1165 


-.0747 


-.4038 


-.9075 


r 


DATE  eo  OCT  7B  lABIA  - PRESSURE  SGURGE  DATA  TABULATtON  PACE  tCH4  j 

ARCI 1-019  IA9I  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETL1B5  i 


ALPHAOC  H)  • .076  BETAO  ( 2)  « 

SECTION  ( DLEFT  WINO  BOTTOM  EEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

x/cw 

.760 

-.3114 

.775 

-.0925 

- . 0477 

( 

.790 

-.3383 

.800 

-.2261 

r' 

.334 

-.1593 

.839 

-.1748 

.850 

-.3420 

-.3039  - 

.2646 

.857 

-.3747 

f 

.862 

“ 

.865 

1972 

i'., 

.079 

-.3807 

;r 

.900 

-.3974 

-.5215 

-.3378 

.905 

-.5508 

l- 

.919 

-.5422 

t. 

.950 

-.BUI 

-.4833  - 

.448B 

.953 

-.5291 

f 

.955 

-.3713. 

i; 

.965 

-.3677 

1. 000 

-.1805 

-.2781 

-.3083 

1 

ALPHAOI  4) 

- 

084  BETAO  ( 3) 

m — 

.007 

P 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIA0LE  CP 

T 

Y/BM 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

x/cu 

t 

.000 

-.2433 

-.0660 

.4274 

.6033 

.5542 

.5484 

.5504 

% 

.010 

-.1948 

-.0257 

.3980 

.0819 

-.0817  - 

.0558 

.0847 

'ir- 

.020 

-.1416 

.0279 

.3442 

- . 0005 

-.0465  - 

.0323 

-.0387 

.040 

.0736 

.2089 

f 

.050 

-.1714 

.0263 

-.0326 

. 0157 

.0370 

t ■ 

.069 

i 

.080 

,0464 

.001 

.1296 

i*' 

.0G5 

.2036 

%. 

.094 

-.1782 

z- 

.150 

. 1020 

.1523 

.1725 

.0816 

.157 

i 

.163 

.218) 

i 

. 177 

.1313 

t 

.229 

.0139 

.246 

. 1459 

y 

.250 

.1824 

. 1929 

.1749 

.0905 

'k'. 

.274 

- 1715 

t 

L 

.9720  l.OOOO  I 

j 

.3591 

1 

1 

! 

.9720  1 .0000 

i 

-.0117  i 

.0284 

-.0121 

w— 

-.0279 


E? 

f: 


DATE  SO  OCT  7S 


I ASIA  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lOHS 


ARC! 1-019  lABI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  BGT. 
ALPMAOt  N)  • .OBH  BETAO  t 3)  - -.007 

SECTION  < I ) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CW 


v\j  S 


.S990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 

-.0941 


.345 

.362 

.0000 

.390 

.2052 

.400 

.2407 

.402 

.2369 

.418 

.497 

. 1833 

.503 

.550 

. 1670 

.555 

. 1 B54 

.600 

.637 

.1BI3 

.550 

.670 

.700 

.2223 

.725 

-.2330 

.730 

.750 

.760 

-.3489 

.775 

1596 

.798 

- .2656 

.808 

-.2604 

.834 

-.1809 

.639 

-.2283 

.850 

-.3057 

,857 

-.4099 

,862 

..865 

-.2212 

.879 

-.4188 

.900 

-.3906 

-.5635 

.905 

-.5929 

.919 

-.5374 

,950 

-.6417 

.353 

-.5124 

.955 

-.4110 

.965 

-.3683 

1.000 

-.2011 

-.4365 


ISB5 


-.2055 


- . 1616 


-.1272 


-.0002  -.0597 


-.9096 


-.3810 


-.3747 


-.3145 


DATE  aO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  JDHB 


ALPHA© ( H)  « .099  BETA©  ( H> 

SECTION  C IILEFT  WINS  BOTTOM 


ARC  1 1 -01 9 IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WIN©  BGT. 
H.099 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETU61 


Y/BW 


X/CW 

.000 

.010 

.oao 

.o^o 

.050 
.0$9 
.080 
.081 
.086 
• OBif 
.150 
. 1'57 
.1'63 
.177 
.839 
,34S 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.40a 
.418 
.497 
.503 
.550 
,565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.799 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.Gsa 


.£390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

-.3654 

-.0536 

.3474 

.5566 

.4680 

.4720 

.4692 

-.0824 

-.3251 

-.0323 

.3590 

. 1 183 

-,0613 

-.0653 

.0208 

-.£806 

,0490 

.3362 

.0452 

-,0376 

-.0492 

-.0709 

-.0407 

,0605 

.2293 

-.2745 

.0548 

-,0271 

’,0184 

-,0001 

-.0724 

.0652 

. 1534 

. 1841 

-.2257 

.2159 

. 1398 

.1053 

.1132 

. 1 165 

.0370 

-.0872 

.0305 

. 1520 

. 1514 

.1411 

. 1264 

. 1256 

.0339 

-.1519 

.0000 

.1837 

, 1609 

.1467 

. 1520 

.0167 

.1691 

.0347 

.0435 

.0515 

.0072 

-.1759 

-.1840 

-.2143 

-.1799 

.0414 

-.3201 

-.2743 

-.0726 

-.1246 

-.4840 


•.9016 


-.  1500 


.6457 


-,ai48 

-.2100 


-.1747  -.1792 


-.£393 


'.3484 


-.3403  -.4017  -.3656 


-.4537 


■w 


'vf( 


DATE  eO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOC  10H7 


ARC  1 1 -Oil  9 LABI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  HINO  BOT. 


ALPHAOt  >4J  - .099  BETAO  t m • 4.099 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

x/cw 

.865 

-.2545 

f 

.879 

-.3313 

.900 

-.2921 

-.4611 

-.4298 

'i. 

.905 

-.4365 

,919 

-.3684 

F'' 

.950 

-.5163 

-.4939  - 

.5553 

.953 

-.4052 

f 

.955 

-.3374 

> 

.965 

-.3019 

1 

I.  000 

1706 

-.2623 

-.4649 

1 

ALPHAOt  4) 

m 

li04  BETAO  t 51 

- 6, 

.156 

V 

f.; 

SECTION  t 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

f 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

X/CH 

.000 

-.4435 

-.0148 

.3068 

.5167 

.4552 

.4339 

.4320 

-.0984 

“f 

.010 

-.4002 

-.0278 

,3213 

.1295 

-.0643  - 

.0887 

-.0045 

ri'* 

.020 

-.3617 

.0443 

,2995 

.0599 

-.0433  - 

.0812 

-.0859 

-.0636 

,040 

.0824 

.2100 

tf' . 

.050 

-.3509 

.0699 

-.0281  - 

, 0271 

-.0123 

i- 

.069 

-.0926 

j'>. 

.080 

.0783 

% 

.061 

. 1501 

i 

.086 

. 1562 

.094 

-.2083 

1 

.150 

.1108 

.0992 

. 1002 

.0252 

'i; 

,157 

-.1085 

f 

. 163 

. 1830 

. 177 

.1477 

e 

.229 

.0348 

.246 

.1533 

.250 

.1345 

.1043 

. 1073 

.0123 

c. 

.274 

.1552 

.345 

-.1722 

e . 

.362 

.0000 

.390 

. 1843 

& 

.400 

. 1 181 

. 1 185 

-.0073 

.402 

.1494 

.418 

.497 

.1672 

k 

.503 

-.2347 

li- 

.550 

.0006 

-.0344 

|- 


1 .0000 


1 .0000 


-.4629 


(BETH  6 > 


I 


I 


f 

i 

( 

{ 

L 


DATE  aO  OCT  75 


lAQIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1040 


ARCl 1-019  IA01  LVAPIELHU  SEALEOl  LEFT  WIND  BOT.  (RETLIB) 

ALPHAO't  • .104  BETAO  t 5)  ■ 6.155 


SECTION  ( DLEFT  WINO  BOTTOM 


Y/BM 

.8990 

.3640  ,4870 

.5340 

x/cw 

.565 

.0139 

.600 

.637 

.0083 

.650 

.670  • 

.700 

-.0073 

.785 

-.8886 

.730 

.750 

.760 

-.1543 

.775 

-.1179 

.798 

-.1438 

.000 

-.1938 

.834 

-.8314 

.839 

-.8846 

.850 

- .3005 

.857 

-.3838 

.868 

.865 

-.8588 

.879 

-.3034 

.900 

-.8776 

-.4814 

.905 

-.4093 

.919 

-.3485 

.950 

-.4935 

.953 

-.3919 

,955 

-.3188 

.965 

-.8970 

1 .000 

-.1747 

ALPHAOt  51 

- 8. 

179  BETAO  ( 11 

- -( 

SECTION  1 

1 ILEFT 

HIN6  BOTTOM 

Y/BW 

.8990 

.3640  .4870 

.5340 

x/ew 

.000 

- .0945 

-.0763  .5388 

.7360 

.010 

-.0630 

-.0553  .5366 

.348! 

.080 

. 0809 

.0810  .4808 

.8390 

.040 

.1584  .3384 

.050 

-.0403 

.8333 

.069 

.080 

.8486 

.081 

.8598 

.086 

.8975 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  ,7000  .0070  ,9700  1.0000 

-.8060 

-.2031 

-.8056 

-.3083 

-.0768 

-.1065  -.1490 

-.1873 

-.38BI  -.3774 

-.4763 

-.4469 

-.4646  -.4916 

-.8664  -.4465 

.160 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.0870 

.9780 

.7161 

.7089 

.6359 

.0045 

.3879 

,4837 

.4404 

.3070 

,3878 

.3140 

.1080 

.8598 

,8967 

.8698 

.0754 

DATE  eo  OCT  TS 


1 ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1Q4B 


ARCt 1-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL16) 


ALPHAOt  5)  • 2.179  BETA©  (IS  - -6.160 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YABH  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7BOO  .9870  .9720  1.0000 


X/CW 


.094 

-.1578 

.150 

.2929 

,157 

. 163 

.3123 

. 177 

.2814 

.229 

-.1169 

.246 

.2605 

.250 

.3504 

.274 

.3392 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3670 

.400 

.3685 

.402 

.4083 

.418 

.497 

.3361 

.503 

.550 

.2574 

.565 

.3361 

.600 

.637 

.3613 

.650 

.670 

.700 

.4621 

.725 

- . 1550 

.730 

.750 

.760 

-.2856 

.775 

-.0556 

.798 

-.3554 

.808 

-.2175 

.834 

-. 1690 

.839 

-.1646 

.850 

-.3161 

.857 

-.3717 

.862 

.865 

-.2082 

.879 

-.3660 

.900 

-.3091 

-.5019 

.905 

-.5245 

.919 

-.5384 

.950 

-.5645 

.953 

-.4023 

.955 

-.2809 

-965 

-.8807 

.3.130  . 3032  . 2249 

.0518 


.3202  .2772  .1881 

-.0181 


.3081 


, 1593 


.1432 


-.5503 


-.0882 


-.0626 


-.0626 


-.1379 


-.0511 


-.0542  .0416 


-.9608 


-.0179 


-.2673  -.2234 


.3303 


-.2901 


-.4318  -.4156 


DATE  30  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !050 


ARC  11 -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT,  (RETL16)  ’ 


ALPHAOl  5J  “ e.l79  BETAO  t 1)  - -6.160 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  GEPEN0ENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .3990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 

X/CM 

I. boo  -.1430  -.1979  -.4435 


ALPHAOI  51  • 3.183  BETAO  t 31  - -3.D7S 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


dependent  variable  CP 


Y/BM 

X/CW 
.000 
.010 
.030 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.034 
. 150 
,157 
. I G3 
,177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 


.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9730 

1.0000 

-.1751 

-.1383 

.4543 

.6654 

.6433 

.6389 

.5736 

- . 0573 

-.0899 

-.0463 

.4743 

.3789 

.3115 

.3964 

.3383 

-.0736 

.0163 

,4320 

.1693 

.1987 

.3331 

.3346 

.0387 

.0587 

.3968 

-.1047 

. 1618 

. 1666 

. 1960 

. 1976 

.0159 

. 1688 

.3094 

.3373 

-.1061 

.3739 

.3108 

.3140 

.3436 

.3439 

. 1675 

-.0063 

-.0349 

.3051 

.3645 

.3749 

.3663 

.3317 

.1361 

-.0730 

.0000 

.3879 

.3384 

.3047 

.3677 

. 1041 

-.6046 

,3574 

.3771 

.3556 

.3107 

. 1333 

-.0913 

-.1000 

-.1378 

-.1017 

.3430 

-.1731 

0395  .0017 


-.9905 


DATE  aO  OCT  73 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PAGE  1051 


ARCH -019  IA81  LVAPCELHL  SEALEO)  LEFT  MING  BOT. 


(RETH6) 


ALPHAOC  5f 

- a. 183  betao  ( ai 

- -3 

.076 

SECTION  ( 

IILEFT  H.ING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BH 

.0990  .3640 

.4370 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

.760 

-.3333 

.775 

-.1085 

-.0584 

.799 

-.3143 

.800 

-.3360 

-. 1595 

.839 

-.1894 

.850 

-.3503 

-.3146  - 

. 3643 

.857 

-.3708 

.063 

-.3743 

.065 

-.1971 

.879 

-.3869 

.900 

-.3895 

-.5375 

-.3443 

.905 

-.5481 

.919 

-.5303 

.950 

-.5538 

-.5043  - 

,4604 

.953 

-.4145 

.955 

-.3870 

.965 

1.000 

-.3393 

-.1669 

- . 3403 

-.3904 

ALPHAOl  5) 

- 3.194  BET AG  1 31 

- 3. 

053 

SECTION  1 

DLEFT  HINO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/K4 

.3990  .3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

.000 

-.3833  -.1714 

.3544 

.5776 

.5573 

.551 1 

,5103 

-.1188 

.010 

-.3378  -.1353 

.4035 

.3673 

. 1601 

.3154 

.3668 

.080 

-.3001  -.0056 

,3834 

. 1730 

. 1463 

.1533 

.1563 

-.0314 

.OHO 

.0443 

,3819 

is  ^ .069 

-.3363 

. 1479 

. 1 133 

. 1398 

.1448 

-.0391 

:?IS 

.1373 

.3016 

-. 1483 

.3014 

. 1630 

.1733 

.1833 

. 1 184 

JO  M > 57 

-.0594 

^2  .163 

-177 

£ a -229 

a *=;  .2H6 

3b  ■ 

.574 

.3438 

.1798 

.0330 

. 1806 

.1885 

. 1868 

, 1895 

.1789 

.0868 

t .0000 


1.0000 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IDSa 


ARCI 1-019  IA0I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETU61 


ALPHAOC  51 

• 2. 

.194  BETA0  ( 3) 

- 2 

.052 

SECTION  C 

DLEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  ,4270 

.5340 

.6730  ,7800 

.B970 

.9720 

l.OOOO 

X/CM 

.3*t5 

-.1235 

-see 

.0000 

.390 

.2103 

.400 

. 1975 

. 1988 

.0608 

.402 

.2038 

.418 

-.6640 

.497 

.1329 

.503 

-. 1843 

.550 

.1026 

.0563 

,565 

.1023 

.600 

- . 1461 

-637 

.0B92 

.650 

-.1392 

.670 

-.1509 

.700 

.1213 

-.2391 

.725 

- 

.2843 

.730 

-.9475 

.750 

-.0327 

-.0536 

.760 

-.3666 

.775 

- 

.2199 

-.  1435 

,798 

-.2118 

.808 

-.2337 

.834 

-.2344 

.839 

-.2415 

.BSD 

- 

.3954 

-.3699  -.3320 

.857 

-.3816 

.B62 

-.4260 

.865 

-.2479 

.879 

-.3667 

-SO  ■ 

-’.3246 

- 

.5371 

-.3903 

.905 

-.4671 

.9)9 

-.3677 

.950 

- 

.5221 

-.5500  -.5271 

.953 

-.3737 

.955 

-.3194 

.955 

-.3063 

1.000 

-.1495 

-.2197 

-.4239 

DATE  HO  OCT  75  lA 

ALPHAOt  51  - 3.199  BETA 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11-019  UBt  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 
a. 199  BETAO  ( H)  - B. 158 
T WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1093 


(RETL16! 


Y/BW 

.3990 

.36*!0 

.4370 

.5340 

.6730 

.7000 

.9870 

.9730 

X/GW 

.000 

-.4775 

- . 0607 

.3384 

.5336 

.5000 

.4750 

.4358 

-.1889 

.QUO 

-.4397 

-.0703 

.3934 

.3447 

.1306 

.1818 

.3355 

.030 

-.3657 

-.0013 

.3006 

. 1'653 

. 1303 

. 1393 

.1383 

1076 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.3085 

,0301 

.3485 

.1469 
. 1449 

.0945 

, 1041 

.1181 

-.1043 

-.1305 

-.3179 


,1633  .IiiHS  .OBI*! 


.1690  .IHH3  .13H3  .0383 


.1359  .1379 


.0036  -.0310 


-.7336 


-.1991 


-.1978 


-.3‘fO'! 


-.3001 


-.3369 


-.3083 


-.1361 

-.1783 

-.30BH 


-.1053  -.130H 


-.9610 


-.0999  -.0960 


-.3975  -.3155  -.3571 


-.»!718 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  10S>* 


; DATE  eO  GCT  75 


ABCU-019  1A81  LVAPCELHL  SEALEDl  LEFT  MING  BOT.  ISSTL16) 


ALPHAOt  5) 

- S.  199 

9ETA0  ( 4) 

• 6 

159 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

r 

V/8W 

.3990  .3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9730 

n. 

X/CM 

1 

.665 

-.3463 

.679 

-.3040 

.900 

-.3705 

-.4155 

-.4437 

f 

.905 

-.3370 

1 

.919 

-.3463 

.950 

-.4700 

-.4345  - 

.4456 

?: 

.953 

-.3711 

.955 

-.3195 

.965 

-.3939 

1.000 

1466 

-. 1973 

-.4363 

t- 

ALPHAOt  6> 

- 4.346  BETAO  ( ll 

« -6. 

141 

K 

SECTION  { 

IJLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

.3990  .3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

.000 

-.0534  -.1306 

.4949 

.6873 

.6973 

.6755 

.5831 

-.1059 

( 

.010 

. 0578  . 0334 

.5636 

,4974 

.4917 

.5707 

.5673 

1 

.DSC 

.0716  .1374 

;5354 

.3789 

.4430 

.4691 

.4511 

. 051 1 

.0**0 

.1788 

.4044 

.050 

-.0113 

.3339 

.3653 

.3877 

.3735 

.053 

.0733 

- 

.080 

. 3164 

:■ 

.081 

. 3135 

.066 

.3319 

.09H 

,0337 

f 

.150 

.3386 

.3601 

.3539 

.3769 

t- 

.157 

.0518 

.163 

.3511 

. 177 

. 3 153 

.839 

.0039 

.346 

.3919 

.350 

.3613 

.3439 

.3083 

.3348 

.374 

.3533 

.345 

-.01 13 

- . 363 

.0000 

.330 

.3730 

.400 

.3659 

.3197 

.1639 

.403 

.4037 

.418 

.437 

.3431 

.503 

-.0773 

.550 

,3480 

. 1645 

I ,0000 


I. 0000 


.6909 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAHULATION 


PAGE  1055 


ARC  1 1-019  IA81  LVAPIELML  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 


(RETL16) 


ALPHAOt  6)  • ‘♦.2H6  BETAO  ( 1) 

SECTION  C HLEFT  WIND  BOTTOM 
Y/8W 


-6.141 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

CM 

.565 

.3135 

.600 

.637 

,3471 

.650 

.670 

.700 

,4531 

-.1353 

.725 

1526 

.730 

.750 

.760 

-.3373 

.775 

- . 0503 

-.0177 

.798 

-.3291 

.'80S 

-.2178 

.834 

-.1506 

.839 

-.1644 

.850 

-.3218 

-.2666 

.657 

-.3829 

.862 

.865 

-.1909 

.879 

.900 

.905 

-.3765 

- . 3564 

-.5115 

-.4946 

.919 

-.5214 

.950 

.953 

.955 

-.2452 

-.3345 

-.5511 

-.4074 

.965 

-.2597 

.000 

1266 

-.1879 

-.0486 


-.0539 


-.0300  .0571 


ALPHAOt  B)  - H.252  BETAO  t 2) 

SECTION  : IILEFT  WING  BOTTOM 


-.6676 

-4.091 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'SU 


.081 

.086 


-.0489 


-.7306 


-.3224 


-.2884 


Y.'BW 

.2990 

.3640 

.-4270 

,5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.0829 

1690 

.4519 

.6768 

.6637 

.6420 

.5475 

- . 1557 

.010 

-.0059 

-.0380 

.5337 

.4601 

.4482 

.5257 

.5229 

.020 

.0142 

.0624 

.5101 

. 3463 

.4015 

,4268 

.4004 

. 0021 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0530 

. 1 102 

.3833 

.2998 

.2850 

.3257 

.3530 

. . 3378 

.0297 

.2845 


.2889 


DATE  20  OCT  75 


I.A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  JQ56 


ARCt  1-019  tA0t  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  tBETUS) 


ALPHAOl  S)  - H,253  BETA©  ( 2)  • -H.Q91 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH  .2990  .H270  .53tO  .6730  ,7BOO  .8870  .9720  1,0000 


X/CW 
.09H 
. ISO 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.EHS 
.250 
.27M 
.3H5 
.362 
.390 
.HOO 
.HOB 
.H18 
.H97 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.79B 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


-.01 36 
-.0004 
.0000 
.3085 


.4028 


-. 1711 

-.1857 

-.3842 


.2770 


.3285 

.2647 

.3423 

.3133 

-.3658 

-.1756 

-.3725 

-.5212 


.2828 

.3216 

.3683 

.2759 

-.3101 

-.2354 

-.3837 

-.5341 


.3048 

.3329 
.3373 
, 2291 

-.1750 

-.0822 

-.3410 

-.5217 

-.4232 


.3284 


.3172 


.2936 


. 1441 


-.1560 


-.0363 


-.2918 


-.4508 


.3273  .2500 

.0155 


.2878  , 1983 

-.0458 


. 1403 


-.1092 


-.0715 


-.0722 


-.0782 


-.0695  .0307 


-.2370 


-.3493 


-.3132 


-.4343 


.7408 


-.7654 


--2471 


-.3087 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1057 


DATE  20  OCT  75 


ARCn-019  1A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 


tRETLlS) 


ALPHAOT  6)  - '♦.252  BETAO  ( 2) 

SECTION  { I ) LEFT  MING  BOTTOM 
Y/8W  .2990  .36H0  .H270 

X/CW 

1.000  -.1362 

ALPHAOt  6)  • 4.259  BETAO  ( 31 

SECTION  { ULEFT  WING  BOTTOM 


• -4.091 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  ,6730  .7800  .8870 

-.1540  -;6B68 

• -.003 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 081 
.006 
.094 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.500 
.637 
.650 
.670 
,700 
.725 
.730 
.750 


-.0961 


.0321 


.0000 


.2348 


.2300 

.2892 

.2189 

.2601 


.2417 


.2226 


.2420 


,2745 


1819 


.2654  .2545 


1690  . 1 083 


.9720  1.0000 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.2114 

-.2415 

.3599 

.5989 

,5931 

.5811 

.4957 

-.2209 

.010 

-. 1579 

-.  1754 

.4441 

.4033 

. 3462 

.4459 

.4537 

.020 

-.1287 

-.0282 

.4373 

.2955 

,3062 

.3546 

.3492 

-.0633 

.040 

.050 

.069 

.080 

1406 

.0232 

.3383 

.2470 

.2252 

.2458 

.2854 

.2866 

- . 0299 

.2366  .2630  .2726  .2040 


.2580  .2591  .2425  .1538 


-.0383 


-.0954 


.1022 


-.0071 


1879 


-.1098 


-.1059 


.2387 


-.2252 


-.1918 


-.1527 


-.1230 


1194  -.0138 


-.8348 


date  eo  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABuuATTON 


PAGE  SO50 


ARCn-013  IA01  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BGT.  IRETL16J 

ALPHAO(  61  - 4.259  BETAO  ( 31  - ~.0D3 


SECTION  ( ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

X/CW 

.760 

-.3641 

.775 

-.1519 

-.0753 

,798 

-.2712 

' .BOB 

-.2344 

.834 

-.1741 

.839 

1394 

.950 

-.3825 

- . 3356 

-.2806 

.857 

-.3042 

.862 

.865 

-.2140 

.879 

-.3849 

.900 

-.3603 

-.5500 

-.3580 

.905 

-.5473 

.319 

-.4395 

.950 

-.3811 

-.5350 

-.4854 

.953 

-.3080 

.955 
.965 
I .000 

-.3034 

-.2699 

-.1304 

1674 

-.5356 

.9720  1.0000 


-.3992 


ALPHAGI  B)  - 4.2B1  BETAO  ( 4»  - 4.109 


SECTION  C ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.3062 

-.2195 

.2684 

.010 

-.3295 

-.1920 

.3447 

.020 

-.2680 

-.0356 

.3542 

.040 

.0203 

.2591 

.050 

-.2239 

.069 

.080 

.081 

.2048 

.086 

. 1876 

.094 

-.1491 

. 150 

. 157 

. 163 

.2421 

.177 

.1976 

.229 

.0498 

.246 

.1971 

.250 

.274 

.2034 

.5340 

.6730 

,7800 

.0870 

.9720 

.5157 

.5339 

.5116 

.4393 

-.2978 

.3558 

.3149 

.3774 

.3927 

.2636 

.2750 

.2903 

.2912 

-.1301 

. 2 IBS 

.2074 

.2277 

.2338 

- , 0990 

.1987 

.2038 

.2124 

.2200 

.1539 

-.1000 

.2044 

. 1976 

. 1900 

.0977 

1.0000 


DATE  20  OCT  75 


I AS I A - pressure  source  DATA  TABULATION 


PAGE  1059 


ARCH -01 9 IA81  LVAPfELHU  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
4.109 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7900  .8870  .9720  1,0000 


tRETLiei 


ALPHAOl  B)  - 4.261  BET AO  ( 4) 

SECTION  ( DLEFT  HINO  BOTTOM 
Y/BN 
X/CM 


81 

C5 

I® 

SE3 


.345 

.362 

.0000 

.390 

.2297 

.400 

.402 

. 1842 

.418 

.497 

.2118 

.503 

.550 

.565 

,0464 

.600 

.637 

.0584 

.650 

.670 

.700 

,0746 

.725 

.730 

.750 

.760 

-.1715 

.775 

.798 

- , 0985 

.8GB 

-.1643 

.834 

-.2104 

.839 

-. 1890 

.850 

.857 

-.2796 

,062 

.865 

-.2236 

.879 

-.2698 

.900 

-.247? 

.903 

-.3781 

.919 

-.3183 

.950 

,953 

-.3891 

,955 

-.2964 

,965 

-.2688 

1.000 

- . 1277 

.1750  .1741 


.0524  .0197 


.0512 


1556 


-.2051 


-.8575 


-.1583 


1567 


,1731 


.3016 


- . 2646 


-.1594  -.0758 


-.8699 


-.1041  -.1404 


-.2392  -.2954  .3348 

-.3700  -.4042 

-.4508  -.3774  -.5139 


-.4364 


-.1641 


,5127 


DATE  20  OCT  73 


tA8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  loeo 


ALPMAO<  6)  - 4.259  SET  AO  LSI 

SECTION  f ULEFT  WINS  BOTTOM 


. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.790 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 


ARCl 1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  HINO-BOT. 
6. 170 

DEPENDENT  VABTABLE  CP 


1RETU8) 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/ew 

.000 

-.5! 16 

-.0912 

.19.19 

.4712 

.4979 

.4780 

. 4055 

-.3329 

.010 

-.4547 

-.1019 

.2482 

.3030 

.2768 

.3479 

.3656 

.020 

-.3618 

-.0047 

.2058 

.2287 

.2457 

.2658 

,2693 

1782 

.040 

.0306 

.2520 

.050 

-.2956 

.2030 

. 1883 

.2065 

.2149 

.069 

-.1326 

.080 

. 1929 

.081 

.2020 

.086 

. 1491 

.094 

-.  1762 

. 150 

. 1990 

. 1961 

. 1984 

.1359 

.0555 


.0000 


.2034 


.2129 
. 1990 

.2212 


. 1889 


, 1924 


. 1658 


,0227 


.0278 


.0202 


-.2105 


1049 


1912 


-.1124 


-. 1679 


-.2979 


1933  .1744  .1659  ,0734 


.1551  .1387 


.0160  -.0168 


.0262 


.1856 


-.1865 


-.1731 


-.2803 


.0885  -,;042 


-.0590  -.0758 


.2731  -.2786  -.2963 


-.1302 


1829 


-.2295 


.2025 


-.8806 


-.8927 


-.4603 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1061 


ARCH -01 9 IASI  UVAPIELHL  SEALED)  1 

ALPHAOl  6> 

• 4, 

.259  1 

3ETAO  1 5) 

- 6 

.170 

SECTION  ( 

1 VLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPEN0ENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

. 6730 

.7800  .8870 

.9720 

X/CM 

.865 

-.2196 

.879 

-.2653 

.900 

-.2407 

-.3377 

-.4224 

.905 

-.4003 

.919 

-.3105 

.950 

-.4161 

-.4167  - 

.4190 

.953 

-.3548 

.955 

-.2751 

.965 

-.2653 

1.000 

-.1434 

1247 

-.4639 

ALPHAOl  7) 

■ 6. 

.364  BET AO  1 1) 

« -4, 

,074 

SECTION  1 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800  .8870 

.9720 

X/CW 

,000 

-.0402 

-.2094 

.3935 

.6382 

.6618 

.6358  .5154 

-.2580 

.010 

, 0140 

-.1122 

,5292 

.5830 

.5791 

.6525  , 6273 

.020 

.0270 

. 031 3 

.5366 

,4S56 

.5183 

,5449  .5265 

-.0310 

.040 

.0932 

.4314 

.050 

-.0344 

■ 

.3808 

.4185 

.4480  .4325 

.069 
.080 
.oei 
.086 
.09t 
. 150 
-157 
-H63 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.27H 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 


.0521 


.0370 


.0000 


.3113 


.295E 

.3513 

.2863 

,3441 


.3353 


.3115 


.3176 


.3611 


.3488 


.3421  .3783  .3813  .3035 


.3485  .3472  .3270  .2413 


.3391  .3160 


.2224  ,1573 


. 1680 


.0275 


.0335 


-.0263 


- . 0869 


-.7920 


IRETL16) 


DATE  30  OCT  73 


iA81A  - PRESSyRE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  50E2 


AHCIt-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT.  (RETL16) 

ALPHAOt  7>  --  B.364  8ETAO  t U - -4.074 

SECTION  t DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/CW 

.565 

.2694 

.600 

,637 

.2890 

.650 

.670 

.700 

.367B 

-.1444 

.725 

-. 1673 

.730 

.750 

.760 

-.3028 

.775 

- . 0749 

-.0325 

.798 

-.3578 

.600 

-.2475 

.034 

-.1607 

.039 

-.1596 

.650 

- . 3291 

-.2691 

.657 

-.3619 

.862 

.865 

-.1979 

■ .679 

-.3518 

.900 

-.3678 

-.4951 

.905 

-.5273 

.91'9 

-.4855 

.950 

-.5710 

-.4218 

.953 

-.3147 

.955 

-.2268 

.965 

-.2840 

1.000 

-.1126 

-.1792 

.7800  .8870 


-.0475 


-.0537 


-.0409  .0497 


-.3148 


-.BS43 


.40BB 


-.7053 


.9730  1.0000 


-.05B6 


-.7366 


-.3290 


ALPHAOC  7)  - 6.3B7  BETAO  ( 21  - -2.043 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1306 

- . 3369 

.3498 

.6142 

.6163 

.5850 

.4695 

-.3322 

.010 

-.0657 

-.2313 

.4904 

.5278 

.5267 

.6004 

.5890 

.020 

-.0450 

-.0481 

.5104 

.4219 

.4713 

.4962 

.4925 

-.0829 

.040 

.050 

.069 

.080 

- . 0905 

.0185 

.4130 

. 3431 
.3086 

.3736 

.4095 

.4018 

-.0179 

.001 

,086 


365S 


.3108 


DATE  ao  OCT  75 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1063 


ARCH -019  UBl  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


tRETLIB> 


ALPHAOt  7)  • 6.367  BET AO  ( 2)  - -a.0M3 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW  .£990  .36it0  .4270  .5340  .6730  .7000  .0870  .9720  1.0000 


ft  ^ 
Cl  ftr 


XV  CW 

.094  -.0043 

. 150 
. 157 
.163 
. 177 

,a£9  .0618 

.£46 

.250 

.£74 

.345  . 

.362  .0000 

.390 

.400 

.40£ 

.418 

.497  .£731 

.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 

.700  ,3£B7 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.738 

.BOB 

.834  -.1742 

.839 
.850 
.857 
.862 

.865  -.2092 

.079 

.900  -.3604 

.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.365 


.3352 

.2806 

.2603 

.2966 

.3094 

.3281 

.2314 

.2516 


-.3313 

-.3484 

-.2369 

-.1778 

-.3520 

-.3504 

-.4922 

-.4049 

-.2753 

-.2501 


.3056  .3422 

.3160  .3150 

.3050  .2879 

, 1950  . 1349 

-.1670 

.1932 

-.1066  -.0536 

-.3516  -.2967 

-.5283 

-.4374  -.4538 


.3543  .2051 

.3033  .2153 

. 1466 

-.0711 

-.0730 
-.0720  .0266 

-.2400 

-.3195 

-.4330 


-.0048 


-.0600 


-.7962 


-.1166 


.0863 


-.7458 


-.3564 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lOBf 


ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  W1 NO  BOT.  (RETL161 


ALPHAOt  7) 

* 6.367  BETAO  t 2) 

■ -2 

.043 

SECTION  t 

DLEFT 

MING  bottom 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 , 0000 

x/cw 

I -000 

-.1249 

-.1370 

-.7101 

ALPHAOt  7) 

- 6, 

.367  BETAO  t 3) 

• 

.008 

SECTION  t 

I ) LEFT 

PING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7600 

.8070 

.9720 

l.OOOD 

X/CH 

.000 

*.2326 

-.4112  .2906 

.5922 

. 5728 

.5463 

.4369 

-.3661 

-010 

-.1577 

-.3221  .4017 

.4945 

.4777 

.5584 

.5515 

.020 

-.1157 

- . 0892  . 4664 

.3067 

.4245 

.4632 

.4595 

-. 1276 

.OHO 

-.0173  .3832 

-050 

-.0904 

.3;7l 

.3386 

.3751 

. 3764 

,063 

-.0593 

.080 

.2736 

.081 

.2952 

-086 

.2379 

.094 

- . 0622 

. 150 

.2683 

.3112 

,3265 

.2589 

.157 

-.0374 

. 163 

.3128 

. 177 

.2409 

.229 

.0502 

.2H6 

.2425 

.250 

.2729 

.2858 

2761 

. 1907 

.274 

.2280 

.345 

-.0894 

.362 

.0000 

.390 

,2734 

.400 

.2592 

.2564 

.1224 

.402 

.2691 

.418 

-.0409 

.497 

.2490 

.503 

-.1431 

.550 

. 1474 

. 1069 

.565 

.1585 

.600 

-.0951 

.637 

,1724 

.650 

0946 

.670 

-.1154 

.700 

,2339 

-.1944 

-725 

- 

.2304 

.730 

-.7951 

.750 

1006 

.0011 

DATE  aO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1065 


ARCll-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BGT.  <RETLl6) 


ALPiMO(  7) 

- 6,367  8ETA0  C 3) 

- 

.000 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

MINO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,0990 

.3640 

.4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.B870 

.9700 

x/cu 

.760 

-.3834 

.775 

-.1551 

- . 0845 

.790 

-.0511 

.800 

-.0101 

.834 

-.1709 

.839 

-.1716 

.850 

-.3600 

-.3045  - 

.0650 

.857 

- . 3505 

.86a 

-.3317 

.065 

-.0100 

.079 

-.3114 

.900 

-.3160 

-.5007 

-.3458 

.905 

-.4046 

.919 

-.3178 

,950 

-.3081 

-.4690  - 

,4689 

.953 

- . 3740 

.955 

-.3009 

.965 

-.3140 

l.OQO 

-.1416 

-.1073 

-.7066 

ALPHAOt  7) 

• 6, 

,364  BETAO  t 4) 

- 0 

.073 

SECTION  ( 

DLEFT 

HING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/ew 

.0990 

.3640 

.4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9700 

X/CM 

.000 

-.3014 

-.3895 

.0407 

.5074 

.5450 

.5016 

.4133 

-.3945 

.010 

-.0475 

-.3300 

.3769 

.4699 

.4397 

.5196 

.5197 

.oao 

-.1889 

-.0803 

.4085 

.3635 

.3889 

.4045 

.4064 

-.1570 

.040 

-.0115 

.3435 

.050 

-.1000 

.0858 

,3083 

.3387 

.3464 

.069 

-.0881 

,080 

.0534 

.081 

.0655 

.086 

.0094 

.094 

-.0941 

. 150 

.0447 

,0779 

.0935 

.0313 

. 157 

- . 0660 

. 163 

.0660 

. 177 

,0340 

.aeg 

.0541 

.046 

.0300 

-esQ 

.0383 

.0477 

.0450 

. 1639 

.074 

.0071 

date:  ao  oct  75 


1A8:1.A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  loss 


ARCll-019  IASI  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


IRETLIB) 


ALPHAOX  7) 

■ 6 

.364  BETAQ  ( 4) 

■ 

2,073 

SECTION  1 

tlLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

lj.; 

V/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

i; 

X/CW 

i. 

.3^5 

.3sa 

..0000 

.390 

.2479 

.MOO 

.2065 

.2171  .0971 

.M02 

.2216 

.MiB 

r; 

.497 

.2309 

.503 

.550 

.0840 

.0621 

i' 

.565 

.0753 

.600 

-.1178 

.637 

.0915 

t!; 

.650 

-.1203 

V 

j; 

.670 

‘h 

.700 

.1341 

-.2270 

.7S5 

- 

.2790 

t 

.730 

h 

Si 

.750 

-.1297  -.0277 

.760 

-.3122 

t 

.775 

- 

.1760 

-.1191 

j'- 

r 

.798 

-.1350 

11 

.808 

-. 1388 

‘t 

.834 

-.1984 

S' 

i'. 

.839 

1633 

V- 

.850 

- 

.2207 

-.3281  -.2863 

f; 

.857 

-.2328 

ft 

i, 

.862 

.865 

-.2190 

.879 

-.2599 

.900 

-.2722 

- 

,3286 

-.3659 

S' 

-905 

-.4045 

-919 

-.3330 

1 

.950 

- 

.4)11 

-.2719  -.4912 

.953 

-.44 18 

fv 

h- 

.955 

-.3229 

s: 

.965 

-.2732 

»■ 

1. 000 

-.0996 

-.1325  -.6939 

-.1155 


-.1675 


-.1HO0 


-.8H75 


-.Hoae 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


AUPHAOI  71 
SECTION  ( 
V/BH 

XfCU 
.000 
.010 
.oao 
.040 
,050 
.069 
.000 
.081 
.086 
,094 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.SS9 
,S46 

.eso 

.S74 

.345 

.36S 

.390 

.400 

.40S 

;419 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.799 

.809 

.834 

.839 

.850 

.857 

.S6S 


ARCU-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MtNO  BOT. 
6.359  BET AO  ( 5)  - 4.1S4 


IJLEFT  HI NO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.4057 

-.2668 

. 1941 

.4563 

.5093 

. 4842 

.3796 

-.4412 

-.3369 

-.2424 

.2327 

.4354 

.4291 

.4912 

.4870 

-.2604 

-.0569 

.3275 

.3460 

.3793 

. 3991 

.3955 

-.2032 

.0032 

.2779 

-.1868 

.2780 

.2925 

.3177 

.3195 

-.1294 

.2492 

,2346 

. 1718 

-.1285 

.2401 

.2166 

.2335 

.2563 

.2658 

.2064 

-.0977 

.0539 

.2130 

. 1850 

.2198 

.2225 

.2181 

. 1238 

-.1432 

.0000 

.2362 

. 1936 

.1782 

. I78B 

.0710 

.2187 

.0607 

.0469 

.0443 

.0199 

1491 

-.1446 

-.1939 

-.1645 

.0910 

-.1154 

-.2587 

-.2574 

-.1430 

-.0530 

-.0334 

-.0646 

-.0751 

-.1412 

-.19S3 

1689 


-.8351  -.2198  -.3030 

-.2727 

-.4238 


1.0000 


.8106 


-.7813 


tRETLlSI 


PAGE  1087 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I0G9 


ABCil-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT. 


ALPHAOt  71  ■ 6,359  BETAO  ( 5)  - H 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CH 

.865 

-.2136 

.879 

-.2595 

.900 

-.2363 

-.3694 

.903 

-.4145 

.919 

-.3174 

.950 

-.4432 

.953 

- . 3972 

.955 

-.2760 

.965 

- . 2548 

1 .000 

-.1164 

. !2t 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  I. 0000 

-.3862 

-.3764  -.4102 

-.1337  -.6193 


(RETL16) 


DATE  ao  OCT  75  IAB1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1069 

ARCI 1-019  !A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT,  (RETLI7)  t 17  OCT  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

M 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

976. 0000 

IN.  XT 

MACH  ■ 

.900 

RN/FT  - 

2.250 

LREF 

m 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-G3  • 

4.000 

0REF 

SCALE 

m 

1297.0000 

.0300 

INCHES 

scale 

ZMRP  - 

400.0000 

IN. 

ZT 

RlfflDER  • 

.000 

SPDBRK  • 

.000 

ALPHAOl  n • -6.178  BETA©  ( 1l  - ->4.055 

SECTION  t IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

.0308 

.0911 

.3223 

.010 

.0041 

.0540 

.0216  - 

.020 

-.0022 

.0595 

-.0672  - 

.040 

.0731 

1740 

.050 

-.0090 

- 

.069 

.080 

- 

.081 

-.1541 

.006 

.1076 

.094 

-.0015 

. 150 

- 

. 157 

. 183 

.0409 

. 177 

-.0565 

.229 

.0713 

.246 

-.0246 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.4326 

.3254 

.2677 

.2759 

-.4957 

.7750 

-.8322 

-.81  19 

-.738! 

.6910 

-.8124 

-.7169 

-.6878 

-.4469 

.3471 

-.7750 

-.6867 

-.6272 

-.4435 

.2650 

.0996 

-. 1759 

-.4852 

-.5046 

-.4112 


.250 

,274 

.345 

.362 

.39C 

,400 

i402 


.0350 


.0000 

.0BS9 


.1227 


.0002  -.0667  -.1755  -.3720 


-.4172 


.0729  -.0243  -.2719 


.418 

.497  .0763 


.503 

,550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 


. 1633 


.0774 


-.0362  -.1705 

.0434 


.0000 


-.3038 


-.3966 


-.4211 

-.4413 


-.3499 


-.3086 


-.3560 


1.0000 


-.3406 


-.3931 


.1471 


-.0996 


1595 


DATE  aO  OCT  75 


lASitA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0UUATIGN 


PAOE  J070 


ARCn-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT.  IRETH7) 


ALPHAOt  l> 

■ -6. 

, 178  1 

BETAO  t U 

m — 1 

4.055 

SECTION  ( 

1 (LEFT 

MING  80 

TTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

YA8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.0670 

X/CW 

.790 

-.0871 

.000 

-.0920 

.834 

-.2487 

.839 

-.1705 

.850 

-.2835 

-.3208  -.3983 

.857 

-.2778 

.862 

.BBS 

.0000 

.879 

-.3031 

.900 

-.3073 

-.4551 

-.1489 

.905 

- . 4407 

.919 

-.3949 

.950 

-.2269 

-.2159  -.0588 

.953 

-.2356 

.955 

-.2736 

.965 

-.2246 

1.000 

- . 0266 

-.0073 

.0631 

.S7a0  l.OOOO 


-.1677 


ALPHAOC  n ■ -5. 1B7  BETAQ  ( E)  - -2.010 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  variable  CP 


Y/BM 

X/CW 
-000 
.010 
.020 
.OHO 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.150 
.157 
. 163 
-f  7 
.223 
.246 
.250 
.274 
.345 
.262 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

,8870 

.9720 

.0229 

.0754 

.2759 

.3300 

.2577 

.1953 

.2070 

-.4795 

■ 0079 

.0464 

-.0042 

-.8432 

-.8709 

-.7920 

-.7186 

,0002 

.0546 

-.0839 

-.7313 

-.0517 

-.7194 

-.6803 

-.4461 

.0710 

-.1866 

-.0091 

-.3980 

- . 8494 

-.6966 

-.6312 

-.4514 

-.3050 

-.1705 

.0948 

-.0052 

-.1405 

-.2024 

-.5851 

-.5519 

-.4304 

.0242 

- . 0897 

.0633 

-.0583 

-.0035 

-.0306 

-.0084 

-.2790 

-.4649 

7ST?S?^ 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1071 


ARCH -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


1RETL17) 


ALPHAOC  n - -6.167  BETAO  t 2)  - -2.019 


SECTION  I 11  LEFT  HlNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .3BH0  .4270  .5340^  .6730  .7B00  .BB70  .9720  1.0000 


X/GN 


.390 

.0440 

.400 

.402 

.418 

.497 

.0387 

.0796 

.0371 

-.0525 

- 

- . 3550 

.503 

.550 

-.0665 

-.I960 

.565 

.0088 

.600 

-.4071 

.637 

.0264 

.650 

-.4497 

.670 

.700 

.0979 

-.4476 

.725 

-.3433 

.730 

.750 

-.3239 

-.3803 

.760 

.775 

.798 

-.1104 

-, 1357 

-.0971 

-.1732 

.808 

-.1088 

.834 

-.2361 

.839 

• 

-.2019 

.850 

-.3055 

-.3388 

-.3745 

.857 

-.2664 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.3042 

.900 

-.2777 

-.4619 

-. 1583 

.905 

-.4028 

.919 

.950 

-.3736 

-.2245 

-.2230 

- . 0684 

.953 

-.2491 

.955 

.965 

1.000 

-.2682 

-.2843 

- . 0669 

- . 0320 

.0549 

-.3691 


.0000 


-.3673 


-.3926 


-.1710 


DATE  50  OCT  73 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  1075 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEET  WING  BOT,  (RETL17) 


ALPHAOC  n 

- -6, 

.145  1 

3ETAO  1 31 

.046 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.5990 

,3640 

.4570 

. 5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9750 

1.0000 

x/cw 

.000 

.0171 

.0745 

.5596 

,3579 

,5001 

. 1596 

. 1366 

-.4415 

. 010 

.0090 

.0614 

.0063 

- . 8550 

-.9168 

-.0038 

-.7156 

.050 

.0051 

,0695 

-.0733 

'.7469 

-.9015 

-.7556 

-.6863 

-.4393 

.040 

. oai  5 

1714 

,050 

-.0014 

-.4054 

-.9056 

-.7317 

-.6516 

.069 

-.4473 

.080 

- . 3598 

.OBi 

-. 1687 

.086 

.0995 

.094 

.0001 

. 150 

-.1865 

-.5164 

-.6730 

-.6534 

. 157 

-.4404 

. 163 

.0350 

. 177 

-.1106 

.559 

.0607 

.546 

-.0519 

.550 

-.0957 

-.1539 

-.3251 

-.5855 

.574 

-.0548 

.345 

-.4469 

.365 

.0000 

.390 

.0086 

.400 

-.0193 

-.0799 

-.4305 

.405 

.0094 

.410 

-.3935 

.497 

.0105 

.503 

.0000 

,550 

-.1108 

-.2516 

.565 

-.0610 

.800 

-.4065 

.637 

-.0481 

.650 

-.4716 

.670 

-.3890 

.700 

.0001 

-.4704 

.755 

-.3574 

.730 

-.4577 

.750 

-.3759 

-.3696 

.760 

1910 

,775 

-.1392 

-.1916 

.798 

-.1593 

,608 

-.1555 

.834 

-.5651 

.839 

-.2006 

.850 

-.3557 

-.3666 

-.4091 

.857 

-,3155 

.865 

-.1911 

DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1073 


ALPHAOt  IJ  - -6.  m2  BETA©  ( 3)  - 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCn*0I9  lABl  UVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 

.0^6 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.9720  1.0000 


IRETL17) 


y/8w 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

x/cw 

.8B5 

.0000 

.879 

-.3048 

.900 

-.3003 

-.4873 

-. 1605 

.905 

-.4468 

.919 

-.3789 

.950 

-.3031 

-.2882  - 

.0815 

.953 

-.3187 

.955 

-.3010 

.965 

-.2864 

1.000 

-.1160 

-.0712 

.0589 

ALPHA© 1 n 

■ -6. 

,130  BETA©  ( 4) 

- 2, 

.104 

SECTION  ( 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y i 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,0009 

.0793 

.2486 

.3036 

. 1483 

.0687 

. 0796 

.010 

.0003 

.0793 

.0349 

-.7982 

-.9208  - 

,8242 

-.7151 

.020 

.0048 

.0082 

-.0350 

-.7038 

-.9093  - 

,7801 

-.6942 

.040 

.0971 

-.1283 

.050 

.0044 

-.3803 

-.9036  - 

.7566 

-.6793 

.069 

.080 

-.3188 

.081 

- . 1437 

.086 

.1053 

,094 

.0086 

.150 

-.1897 

-.2253  - 

.7144 

-.6009 

.157 
. 1B3 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 


.0530 


,0000 


.0033 


.0472 

.0341 

.0082 


.0357 


.0615 


-.0335 


-.1203  -.1540  -.2742  -.6311 


-.0603  -.1020 


-.1459  -.2391 


.9720  1.0000 

-.4355 

-.4401 

-.4507 


-.4507 


-.4679 


-.4652 


-.4125 


.0000 


DATE  iO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  SO 


ARCll-019  IA01  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL17) 


ALPHAOt  n 

- -B.13f!  BETAO  t 4) 

• 2.104 

SECTION  ( 

ULEFT  WINS  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340  .6730  .7800  ,8070 

.9720 

t .0000 

x/cw 

.565 

-.1206 

.600 

- . 3990 

.637 

-.1223 

.650 

-.4040 

.670 

-.4020 

.700 

-.0879 

-.4363 

.725 

-.2716 

.730 

-.4543 

.750 

-.3682  -.3548 

.760 

1774 

.775 

-.1301  -.1798 

,798 

-.1471 

.SOB 

1809 

.834 

-.2671 

.839 

-.2361 

.850 

-.3452  -.3910  -.4433 

.857 

-.3260 

.862 

-.2240 

.865 

.0000 

.879 

-.3000 

.900 

-.2070 

-.4807  -.1797 

.905 

-.4074 

.9)9 

-.3270 

.950 

-.3376  -.3264  -.0937 

,353 

-.3064 

.955 

-.2829 

.985 

-.2671 

1 .000 

-.1403 

-.1039  .0574 

ALPHAOI  1) 

- -6..  1 23  BETAO  I 51 

- 4.151 

SECTION  t 

ULEFT  WING  80TT0M 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.0524 

.0718 

.2381 

.2800 

,1192 

.0442 

.0348 

-.4448 

. 010 

-.0327 

■ 0766 

.0430 

- .7481 

-.8816 

-.8121 

-.7277 

.020 

-.0193 

.0036 

-.0209 

-.6633 

-.8740 

-.7658 

-.7110 

-.4513 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0010 

.0834 

-.1055 

- . 3572 
-.2924 

r.8530 

-.7428 

-.6977 

-.4616 

.081 

.086 


.0983 


-.not 


DATE  eO  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1075 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT.  tRETL17> 


ALPHAOl  1)  - -B.123  BETA©  t 5)  - H.lSl 


SECTION  < II LEFT  Ml  NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,3990  .36^)0  .^370  .5340  .6730  .7800  .0070  .9730  1,0000 


X/CM 
.094 
.150 
. 157 
. 163 
. 177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.330 
.400 
.403 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.608 
.B34 
.039 
.850 
.857 
.863 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


.0115 


.0516 


.0000 


.0464 

.0343 

.0039 


- . 0736 


- . 0443 


-.0390 


-.1706  -.3197  -.6844  -.7041 


-.1084  -.1668  -.3308  -.6339 


-.4661 


-.4904 


-.0794  -.1315 


-.4050 


.01 19 


-.1346 


-.1078 


-.1755  -.3430 

-.1408 


,0000 


-.4191 


-.4836 


-.3376 

-.3530 


-.3903 


-.3313  -.3357 

-.1903 

-.1476  -.1603 

-.1031 

-.3331 

-.3636 

-.3595 

-.3695  -.4303  -.5010 

-.3375 

-.3533 

.0000 

-.3030 

-.3833  -.4540  -.1897 

-.3716 

-.3157 

-.3139  -.3341  -.1080 


-.4179 


-.4713 


-.3838 


-.3738 


-.3965 


DATE  eO  GCT  73 


IA01A  - PRESSURE  SQURGE  DATA  TABULATION 


PAGE  1076 


\ 


ARCM-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLll) 


ALPHAOt  1) 

- -B. 183  1 

BETAO  t 5) 

■ 4, 

. 1ST 

SECTION  t 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

,8990  .3640 

.4870 

,5340 

,6730 

.7000 

.0070 

,9750 

1 .0000 

X/CM 

1 .000 

-.1769 

-.1501 

.0601 

ALPHAOl  S) 

- -4.0B9  BETAO  ( t) 

- -6, 

.119 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,8990  .3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7800 

,0870 

.9780 

1 . 0000 

X/CM 

.000 

, 0464  . 1444 

.4089 

.5404 

.4784 

.4348 

.4339 

-.899B 

.010 

. 0330  . 1 363 

. 1933  - 

.4506 

-.6477 

- . 7484 

-.6469 

.020 

.0800  .1868 

. 0989  - 

.4840 

-.5439 

-.5998 

-.7015 

-.3401 

.040 

.1351 

’•.0437 

.050 

.0070 

- 

.8485 

-.3988 

-.4770 

-.6567 

.069 

-.3594 

,ob6 

- 

. 1468 

.081 

-.0589 

.086 

. 1688 

.034 

.0108 

. 150 

- 

.0098 

-.0534 

-. 1804 

-.8103 

.157 

-.3044 

. 163 

. 1003 

.177 

,0191 

.829 

.0980 

,846 

.0375 

.850 

.0639 

-.0051 

- . 0788 

-.1748 

.874 

,0986 

,345 

-.3008 

.368 

.0000 

.390 

.1438 

.400 

. 1049 

.0183 

-.1780 

.408 

. 1638 

.419 

-.3IU 

.497 

.1857 

.503 

.0000 

.550 

- 

.0848 

1430 

.565 

.0648 

.600 

-.4015 

.637 

.1069 

.650 

-.4051 

.670 

-.3575 

.700 

.8)39 

-.4887 

.785 

- 

.3336 

.730 

-.4083 

.750 

-.8938 

-.3165 




'J-V* 


OEIGIMAI!  FAGB 
OF  POOE  QUAUni 


DATE  aO  OCT  73 


IA8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1077 


ARCl 1-019  1AB1  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT, 


(RETL17) 


ALPHAOC  £1  • -H.089  8ETAO  1 1)  - -6.119 

SECTION  ( DLEPT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.2990  .3640  .^^70  .53*40  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


X/CW 


,760 

-.1061 

.775 

.798 

-.0497 

.GOB 

-.0548 

.034 

-.2313 

.639 

-.1334 

.850 

.857 

-.2752 

.862 

.855 

.0000 

.079 

-.3024 

.900 

-.3301 

.905 

-.4624 

.919 

-.4021 

.950 

,953 

-. 1834 

.955 

-.2213 

.965 

-.2694 

.000 

.0110 

-.0585  -.1091 

-.2581  -.2787  -.3026 

-.*43*47  -.1352 

-.1H76  -.mSO  -.0330 

.0361  .0863 


-.1*430 


ALPHAOl  2)  - -*4.079  BETAD  t 21  * -4,073 


SECTION  ( DLEFT  wing  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

,0354 

.1234 

.3711 

.010 

.0251 

.1118 

.1585 

.020 

.0166 

.1110 

.0593 

.040 

. 1211 

-.0649 

.050 

,0070 

.069 

.OBO 

.OSl 

-.0829 

.006 

. 1447 

.094 

.U093 

. ISO 

.157 

. 163 

.08124 

. 177 

-.0101 

.229 

.0829 

.246 

.0142 

.250 

.274  .0643 


.5340 

.5730 

.7800 

.0870 

,9720 

.4999 

.4204 

.3731 

.3721 

-.3478 

-.5156 

-.6992 

-.8023 

-.7278 

-.4730 

-.6211 

-.6645 

-.7172 

-.3972 

-.2772 

-.4493 

-.5026 

-.7161 

-.3801 

-.1769 

-.0442 

- . DB2S 

-.1543 

-.2620 

-.3204 

.0362 

-.0269 

-.1026 

-.1897 

1.0000 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1078 


ARC  11 -019  IA9I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINQ  BOX.  (RETL17) 


ALPHAOt  2)  • -H.079  BETAO  I B)  « -4.073 

SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SM  ,2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8070  .9720  1.0000 


X/CW 


.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1 186 

.400 

.402 

.418 

.497 

.1073 

.1390 

. 0Q‘l  1 

.503 

.550 

- . 0423 

.565 

.0459 

.600 

.637 

.0783 

.650 

.670 

.700 

. 1775 

.725 

-.2576 

.730 

.750 

.760 

. 

-. 1 147 

.775 

.790 

.808 

-.0572 

-.0729 

-.0668 

.834 

-.2237 

.839 

1529 

.850 

-.2783 

.857 

-.2833 

.862 

.865 

.0000 

.879 

- . 3075 

-900 

- , 3072 

-.4543 

.905 

-.4599 

.919 

-.4009 

.950 

-.2006 

.953 

-.2430 

.955 

.965 

1.000 

-.2751 

-.2779 

-.0338 

-.3303 

-.0070  -.1897 

-.3447 

.0000 

-.  1621 

-.4211 

-.4285 

- . 3866 

-.4354 

-.3869 

-.3224  -.3406 

-. 1 187 

-.3127  -.3338 

-.1287 

-.1281 

-.1335  - . 0547 

.0032  .0763 


! 

j 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1079 


ARCH -01 9 |A81  LVAPtELHL  SEALED l LEFT  WlNO  BOT. 


tRETLlT) 


ALPHAOt  S)  ■ -H.0S5  BETAO  ( 3)  - .030 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


Y/BH 


.2990 


,3640  .^270 


.5340 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730 


X/CW 


.000 

.0075 

.0954 

.010 

.0165 

.0995 

.020 

.0078 

. 1014 

.040 

.1126 

.050 

.0066 

.069 

.080 

.081 

.086 

. I2B5 

.094 

.0009 

.3133 

.4067 

.3001 

. 1339 

-,5BBS 

-.7694 

.051  1 

-.5221 

-.7227 

.0730 

-.3186 

-.5481 

-.2398 

- . 1 051 


.70CO 

.8870 

.9720 

.2510 

.2487 

-.4299 

-.8549 

-.0382 

-.7259 

-.7521 

-.4052 

-.6119 

-.7360 

-.4139 

.150 
.157 
. 163 
. 177 
• 2B9 
-B46 


.0673 

.0559 

-.0156 


-.1212  -.1680  -.244!  -.4290 

-.3062 


-.0611 


.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 


.0000 


- , 0492  - . 0997 

-.0113 


-.1539  -.2254 


-.4056 


.0390 


.0067  -.0521 

.0347 


-.2235 


.0349 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 


-.0361 


.0135 


-.1253 

-.2522 

-.1917 


-.0982  -.2003 

-.0442 


.0000 


-.4504 


-.4640 


-.4680 

-.3692 


-.4200 


-. 1685 

-.1103  -.1709 

-.1347 


-.3731  -.4040 


-.31 07 


-.3571  -.4423 


l.OOOQ 


-.3696 


-.5125 


.3088 


1190 


DATE  ao  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TADULATtON 


PAGE  1090 


L- 


ARCn-019  1A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


tRETL17) 


ALPHAr-  £1  ••  -H.065  8ETA0  ( 3)  - .030 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


i 

Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9780 

1' 

)C/CW 

• 8B5 

.0000 

.879 

-.3033 

?■ 

.900 

-.3061 

-.4851 

-.1319 

i • 

.905 

-.4530 

1 

.919 

-.3788 

.950 

-.3659 

-.8663  - 

.0656 

? 

.953 

-.3483 

t 

i 

.955 

.9S5 

1.000 

-.eaes 

-.3074 

-.1317 

- . 0691 

.0661 

X' 

i: 

ALPHAOl  S) 

- -4.044  BETAO  1 4) 

■ 4 

183 

t 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

p 

P' 

Y/0W 

.3990 

.3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7000 

.8870 

.9780 

x/cw 

-000 

-.0580 

-0708 

.8683 

.3547 

.88!  1 

. 1550 

.1495 

-.4579 

L; 

[:• 

. 010 

-.0437 

.0844 

. 1314 

-.5197 

-.7183  - 

.8746 

-.8378 

i; 

.oao 

- . 0891 

.0898 

.0669 

-.4583 

-.6854  - 

.7484 

-.7601 

-.4891 

f; 

.OHO 

.0991 

-.0353 

.050 

-.0095 

- . 8784 

-.4505  - 

.6639 

-.7177 

.069 

-.4409 

.080 

-.8087 

.OBI 

- . 0674 

.066 

.1187 

.09H 

.0009 

. V50 

-.1166 

- . 1804  - 

.8460 

-.4788 

. 157 

-.4803 

. IS3 

.0657 

. 177 

-.0438 

.a89 

.0460 

-EHS 

.0049 

.aso 

-.0684 

-.1899  - 

.1867 

-.8659 

.E7H 

-.0164 

.3H5 

-.4583 

.368 

.0000 

.390 

.0843 

.400 

-.0538 

- . 0999 

-.8617 

.Hoa 

-.0160 

,418 

.497 

.0879 

.503 

.0000 

.550 

-.1590 

-.8373 

1 .0000 


I.OOQO 


-.39H3 


I 

i 


1 

! 

( 


DATE  80  OCT  75 


lAOlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUUATIOS 


PAGE  1081 


ARCI1-G19  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  MINO  0OT.  IRETL17) 


ALPHAOt  81  « BETAO  I »♦)  - H.123 

SECTION  C IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .8990  ,36H0  .>+870  .53>+0  .6730  .7000  .8870  .9780  1.0000 


X/CW 


.565 

-.1899 

.600 

.637 

-.1836 

.650 

.670 

.700 

-.1030 

.785 

-.8167 

.730 

.750 

.760 

-.1743 

.775 

1886 

.790 

-.1703 

.eoa 

-.3036 

,834 

-.8574 

.839 

-.8476 

.050 

-.3545 

.857 

-.3171 

.868 

.865 

.0000 

.879 

-.8938 

.900 

-.8744 

-.4193 

.905 

-.3487 

.919 

-.3156 

.950 

-.8908 

.953 

-.8858 

.955 

-.8713 

.965 

-.8654 

1.000 

-.1908 

-.WB98 


-.8336 


-.3001 


-.1738 


-.4311  -.5181 


-.8605  -.0890 


-.1861 


-*.4084 


-.3438 


-. 1504 


.0547 


-.3980 


-.1811 


-.5887 


ALPHAOt  8)  - -4.041  BETAO  ( 5)  • 6.175 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.9780 

X/CM 

.000 

-.1155 

.0633 

.8388 

.3464 

. 1097 

. 1070 

.0979 

-.4488 

.010 

-.0996 

.0733 

. 1378 

-.4714 

-.6993 

-.8553 

-.0865 

.080 

-.0636 

.0814 

.0864 

-.4183 

-.6748 

-.7446 

-.7576 

-.4371 

.040 

.050 

.069 

.080 

- . 0388 

.0907 

-.0085 

-.8466 
- . 1848 

-.4346 

-.6811 

-.7119 

-.4580 

.081 

.006 


.1051 


-.0401 


DATE  SO  OGT  *75  1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-019  IA8t  LVAPtELHL  'jEALEO)  LEFT  WING  BOT. 
ALPmO(  a>  - -H.OHl  BETAG  t 5)  » 6,175 

SECTION  I IILEFT  MING  BOTTOM  DEPENOEis,  VARIABLE  CP 

Y/BM  .2990  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7900  .0870  .9720  1,0000 

X/CM 


page  1092 


(RETL17! 


.094 

-.0108 

.150 

-.1026 

-.1776 

-.2539 

-.5250 

. 157 

-.4520 

. 163 

.0660 

. 177 

- . 0255 

.229 

.0352 

,246 

.0109 

.250 

.274 

-.0106 

-.0649 

-.1402 

-.1991 

-.2808 

.345 

-.4539 

.362 

.0000 

.390 

.0280 

.400 

-.0709 

- . 1253 

-.2656 

.402 

-.0106 

.418 

,497 

.0279 

.503 

.0000 

,550 

,565 

,600 

,837 

-. 1407 

-.1413 

-.1806 

-.2572 

-.4866 

.650 

-.4778 

.670 

.700 

,725 

.730 

-.1474 

-.2119 

- . 2951 

-.3786 

.750 

.760 

.775 

.798 

-.1866 

-.1770 

-.1426 

-.1869 

-.3121 

-.3504 

.808 

.834 

.839 

.850 

-.2699 

-.2421 

-.2168 

- . 3560 

-.4522 

-.5135 

.857 

.862 

.865 

.879 

.0000 

-.2782 

-.3200 

-.1070 

.900 

-.2783 

-.3854 

-. 1462 

.905 

.919 

,950 

-.2994 

-.3533 

-.2889 

-.2901 

-.0955 

.953 

.955 

,965 

-.2750 

-.2694 

-.2962 

-.4001 


-.5337 


DATE  30  OCT 

75 

1A81A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED!  1 

LEFT  NING  BOT . 

IRETL17) 

ALPHAOt  2) 

■ “4.0‘‘l 

BETAO  t 51 

- 6 

. 175 

SECTION  1 

tlLEFT  ;.flNQ  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y.'BH 

.2990  .3540 

.4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CM 

I .000 

-.  1912 

-.1510  .0629 

ALPHAOl  3) 

- -2.003  1 

BETAO  ( 1) 

■ “6, 

. Ic7 

SECTION  ( 

I )LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

v/ew 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1 . 0000 

x/cw 

.000 

.0388  .150! 

.4303 

.6037 

,5510  .5:90  .4996 

-.1404 

.010 

.0512  .1693 

.2924 

-.1700 

-.3065  -.3259  -.2962 

.020 

.0371  .1670 

.1989 

-.2252 

-.2420  -.3111  -.4315 

-.1725 

.040 

. 1748 

.0492 

.050 

.0290 

- . 1 214 

-.1703  -.2137  -.2874 

.059 

-.2345 

.050 

-.0716 

,081 

.0116 

.OBB 

.1998 

.094 

.0313 

, 150 

.0507 

.0138  -.0361  -.1322 

. 157 

-.2467 

. 163 

.1397 

. 177 

.0612 

,229 

. lost 

,246 

.0766 

.250 

,0986 

.0330  -.0339  -.1343 

.274 

.1202 

.345 

-.2927 

.362 

.0000 

.390 

.1652 

.400 

. 1 176 

.0263  -.1658 

.402 

.1799 

.418 

-.4221 

,497 

.1505 

.503 

.0000 

.550 

-.0241 

-.1477 

.565 

.0663 

.600 

-.4123 

.637 

. 1049 

.650 

-.4156 

.670 

-.3474 

.700 

.2196 

-.3221 

.725 

-.2092 

.730 

-.5778 

.750 

-.1941  -.1970 

DATE  eO  OCT  75 


I AS  IA  - PRESSURE  '.JOURCE  DATA  TA8ULATI0N 


PAGE  loan 


ARCn-Sl3  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT, 


IRETLI71 


ALPHAOt  3)  - -2.003  BETAO  ( I)  - 


SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


Y/aw 

.2990 

.3640 

.427*' 

X/GH 

.760 

-.0233 

.775 

.790 

-.0048 

.808 

-.0365 

.034 

1330 

.939 

- . 1 160 

.850 

.857 

-.2708 

.862 

.965 

.UQQO 

.879 

-.3021 

.900 

-.3167 

.905 

-.4671 

.919 

-.3965 

.950 

.953 

-.i7B3 

.955 

.965 

1.000 

-.2474 

-.20,66 

.0076 

ALPHAOt  3)  ■ -1.333  BETAO  t 2) 


-6. 127 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
5340  .6730  .7800  .BB70  .9720 

.0044  -.0370 

-.£594  -.2725  -.3868 

-.1955 

-.4458  -.1877 

-.1282  -.1381  -.0530 

.0477  .0712 

•*  -2.044 


1.0000 


SECTION  ( 11  LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2990 

. 3640 

.4270 

x/cw 

.000 

.0108 

.1151 

.3808 

.010 

.0316 

. 1322 

.2585 

.020 

.0242 

. 1395 

. 1649 

.040 

. 1519 

.0180 

.050 

.0196 

.069 

.080 

.003 

- . 0322 

.086 

. 1705 

.094 

.0228 

. 150 

. 157 

. 163 

.1147 

.177 

.0080 

.229 

.0067 

.246 

.0365 

.250 

.274 

,0713 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,5182 
-.2351 
- . 3054 

.4585 

-.4567 

-.3579 

.4262 

-.4976 

-.4144 

.4097 

-.4437 

-.5289 

-.2073 

-.2302 

1828 
1 163 

-.2500 

-.3131 

- . 3957 

-.2899 

-.01  14 

-.0371 

-.0037 

-.1789 

-.2884 

.0475 

-.0062 

-.0700 

-.1719 

t.oooo 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATIW 


PAGE  1085 


ARCn-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED!  LEET  WING  BGT. 


(RETL17> 


AUPHAOJ  3>  - -1.993  BETAO  1 2)  - “3.04*4 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2990  ,3G*tO  .4270  .5340  .BV30  .7000  .0070  .9720  1.0000 


x/cw 


-345 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

. 1043 

. 1 156 

.1308 

0807 

,0004 

.550 

-.0492 

-. 1690 

.565 

,0303 

,600 

.637 

.0586 

.650 

.670 

.700 

.1417 

-.4409 

.725 

-.2632 

.730 

.750 

.760 

- . 0844 

.775 

.798 

.808 

-.0497 

-.0718 

-.0454 

-.1115 

.834 

-.2128 

.039 

-.1489 

.050 

-.2827 

-.3210 

.857 

-.2816 

.062 

.065 

. 0000 

.879 

-.2887 

.900 

-.2011 

-.4666 

.905 

-.4415 

.919 

- . 3708 

.950 

-.2709 

-.2080 

.953 

-.2735 

.955 

.965 

1.000 

-.2876 

- . 2830 

-.0802 

-.0147 

-,4431 


-.3219 


-.3980 


-.0506 


-.3348 


-.1932 


.0000 


-.4361 


-.4110 


-.3893 


-.1191 


-.1365 


.0686 


-.4531 


-.8782 


DATE  eO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  loes 


ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT,  CRETL17) 

ALPHAOf  3)  - -1.379  BETAO  ! 3)  - 5,069 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

X/CH 

.000 

.010 

.oao 

.0>4  0 
.050 
.069 
.OBO 
.OBI 
.086 
.09*4 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.559 
.^^6 
.550 
.574 
'.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
,637 
.650 
.670 
.700 
,755 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.865 


.5990  .3640 


-.0419  .0735 

-.0536  .0935 

-.0117  .1091 

.1531 

,0059 


. 1464 

-0135 


. lOSO 

.0663 

.0343 


.0000 

.0511 


.0558 


-.0960 


-.0644 


-. 1588 

-.5484 

-.5066 


.4570  ,5340 


.3553  .4433 

.5355  -.5861 

.1675  -.5997 

.0370 

-. 1957 
-. 1393 

-.0500 


- , 0655 


-.0096 


-.0563 

.0105 


-.0081 

.0197 


-.1557 

, 10 15 


-.5555 


-.1403 

-.0641 

1503 


-.3355 


.6730  ,7B00 

.3517  .3154 

-.5317  -.6476 

-.4461  -.5079 

-.3433  -.4458 

-.1064  -.1408 

-.0690  -.1513 

-.0499 

-.5091 

-.4839 

- . 3755 

-.3119 

-.1416 

-.3785  -.4770 


.8070  .9780 

.3059  -.5957 

-.5753 

-.6100  -.3008 

-.5157 

-.3366 

-.5360 

-.3480 

-.5119 

-.3853 

-.3305 

.0000 

-.4777 

-.4375 

-.3953 


1.0000 


.4589 


-.7456 


-.3087 


-.1585 


DATE  &0  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  IA9I  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 


(RETLI71 


ALPHAOi  3>  - -1.979  0ETAO  ( 3)  - 2.069 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.865 

. 0000 

.879 

-.2912 

■ 

.900 

-.2749 

-.4921 

1451 

.905 

-.4006 

.919 

-.3186 

.950 

-.31  16 

- . 2B00  - . 0739 

.953 

-.3052 

.955 

-.2656 

.965 

-.2555 

1 .000 

-.1710 

- . 0874 

.0521 

ALPHAOI  3) 

- -1 . 

,967  BETAO  ( 4J 

■ 6 

.153 

SECTION  C 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CH 

.000 

1524 

.0378 

.2445 

.3821 

.2078  ,2316 

. 2081 

-.3627 

.010 

-.1277 

.0460 

. 1524 

-.2405 

-.5038  -.6376 

-.6160 

.020 

-.0845 

.0690 

.’114 

-.2500 

-.4175  -.5049 

-.6229 

-.3619 

.040 

.0003 

.0047 

.050 

-.0419 

1589 

-.2962  -.4308 

-.5586 

.069 

-.3883 

.080 

1 133 

.081 

-.0384 

,086 

.1048 

.094 

-.0166 

.150 

-.0537 

-:D67  -.1722 

-.2744 

.157 

-.3707 

.163 

.0846 

.177 

-.0429 

.229 

.0395 

.246 

.0392 

.250 

-.0317 

-.0982  -.1599 

-.2567 

.274 

-.0350 

.345 

-.4162 

.362 

.0000 

.390 

.0460 

.400 

-.0511 

-.102! 

-.2652 

.402 

-.0504 

.418 

.497 

.0479 

.503 

.0000 

.550 

-.16B7 

-.2473 

1.0000 


I. 0000 


-.•♦TIS 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABl;B-AT10N 


page  lOfS 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT,  1RETL17) 


ALPHAOt  3) 

- -1.967  BETAO  < 41 

« 6.153 

SECTION  ( 

1 SLEPT  WING  BOTTOM 

dependent  V.ARIABLE  CP 

Y/BW 

,2930  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.0670 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.585 

-.1902 

.600 

- . 5027 

.637 

1340 

,650 

-.4735 

.670 

-.3520 

.700 

-.1337 

-.2682 

.725 

-.2038 

.730 

-.6713 

.750 

- . 2970 

- , 3275 

, 760 

- . 2275 

.775 

-. 1460 

-. I860 

,798 

-.1738 

.808 

-.2693 

.B3H 

-.2600 

.839 

-.2327 

.850 

-.3308 

-.4084  -.4035 

.857 

-.3893 

.862 

-.1257 

.865 

,0000 

.879 

- . 2694 

.300 

-.2646 

-.3519 

-.1477 

.905 

-.4270 

,913 

-.2927 

,95C 

-.2024 

-.2617  -.0871 

.953 

-.4323 

.955 

-.2728 

,965 

- ,2689 

t.OOO 

-.2664 

-. 1401 

.051  1 

ALPHAOt  4) 

• .077  BETAO  ( 11 

= -6, 

,130 

SECTION  t 

DLEFT  WilNG  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2390  .3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8970 

.9720 

1.0000 

X/CW 

,000 

.0246  .1407  .4552 

.6322 

.5348  .5713 

.5182 

-.  1092 

,010 

.0552  ,1830  .3976 

.0794 

-.0004  .0424 

,0540 

.020 

,0525  .2039  .3174 

-.0136 

.0023  -.0259 

- . 0957 

- . 0977 

.040 

,2216  .1633 

.050 

.0537 

.0180 

-.0126  -.0266 

-.0770 

.069 

-.1717 

.080 

.0444 

.001 

.0549 

.086 

.2483 

DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  10B9 


ARCU-019  IASI  LVAPIELHL  SEALEOJ  LEFT  MING  BOT.  (RETL17J 


ALPHAO»  4)  - .077  BET AO  t 1)  • -6.130 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7600  .6070  .9730  1.0000 


X/CW 

. 094  . 0540 

. 150  . 0930 

.157 


. 163 

.2019 

.177 

.1185 

.229 

. 1337 

.246 

. 1299 

.250 

. 1446 

.274 

. 1545 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.1983 

.2063 

.1408 

.418 

.497 

. 1842 

.503 

550 

-.01 10 

.565 

.0794 

.600 

.637 

.1163 

.650 

.670 

.700 

.2340 

.725 

1142 

.730 

,750 

.760 

-.0035 

.775 

.798 

.808 

.834 

-.1895 

.0152 

-.0073 

.0433 

.839 

-.0954 

.050 

-.2485 

.057 

-.2719 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.2976 

.900 

-.3297 

-.4441 

.905 

-.4775 

.919 

.950 

-.4135 

-.1822 

.953 

.955 

.965  -.3533 


.0769  .0351  -.0618 

-.3030 

.0664  .0146  -.0883 

-.3745 

.0553  -.1333 

-.6356 

.0000 

-.1383 

-.3736 

-.3639 

-.3736 

-.2588 

-.7746 

-.1332  -.1677 

- . 0232 

-.2671  -.4049 

-.4108 

-.4978 

-.2089  -.2174 


-.2125 


-.2007 


DATE  20  QCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  HING  GOT. 


(RETL17) 


ALPHAOt  4)  - .077  3ETAO  t 1)  » -B.ISP 


SECTION  t IILEFT  RING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2990  .3B40  .4270  .5340  -6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 

x/cw 

I.OOD  -021S  .0428  -.0651 

ALPhAOt  4)  - .082  BETAO  I 21  ” -4,008 


SECTION  t ULEFT  RING  BOTTOM 


DEPENDENT  variable  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
-02D 
,040 
.050 
.089 
.080 
.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
, 163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
'.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7D00 

.8870 

,9720 

.0054 

.1191 

.4250 

,5930 

.5534 

.5301 

.4803 

-.1441 

.0358 

. 1575 

.3301 

.0288 

-.0590 

-.0117 

-.0020 

.0411 

. 1773 

.2535 

-.0543 

-.0487 

- . 0729 

1418 

-.1315 

. 1955 

.0433 

.0442 

-.0127 

-.0525 

-.0615 

-.1155 

-.2107 

.0107 

.0347 

.2250 

.0461 

. 1804 

.0505 

.0662 

.0491 

.0079 

- . 0934 

-.2355 

.1178 

.1069 

. 0318 

, 1 16! 

.0601 

-.0062 

-.1148 

-.3093 

,0000 

. 1758 

.1365 

. 1 161 

. 0340 

-.1563 

. 1639 

.0079 

-.0561 

-.0328 

-.1461 

-.4145 

-.4030 

.0000 

-.3192 

.2010 

-.1053 

-.3115 

1 .0000 


-.6645 


1833 


-.2160 


-.7395 


DATE  eO  OCT  75 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARC  1 1 -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED 1 LEFT  WING  BQT.  (RETL17) 


ALPHAOl  H)  • .062  BETAO  « 21 


SECTION  1 

: 11  LEFT 

WING  BOTTOM 

I'/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

X/CW 

.760 

- . 0778 

.775 

.733 

-.0027 

.BOB 

-.1493 

.B34 

-.1916 

.839 

-,  1141 

.050 

.BS7 

-.3747 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.2869 

.900 

- . 2965 

.905 

-.5333 

.919 

-.3020 

.950 

.953 

-.2613 

.955 

-.2359 

.965 

-.2535 

t .000 

- . 0598 

ALPHAOl  41  * .083  BETAO  ( 

section  1 tlLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

,2990 

.3640 

.4270 

X/CH 

.000 

-.0242 

.0663 

.3589 

.010 

,0041 

.0973 

.3148 

.020 

,0204 

. 1329 

.2495 

.040 

,1503 

.1108 

.050 

. 0374 

.069 

.080 

.081 

.0336 

.086 

.1856 

.094 

.0476 

. 150 

.157 

.163 

.1489 

. 177 

.0405 

.229 

.1111 

.246 

.0656 

.250 

.274 


- -4.088 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7BG0  .8B70  .9720 

.0243  -.0453 

.2573  -.2954  -.4183 

--.3763 

.4496  -.4944 

.2037  -.2099  -.1452 


.0313  -.0276 

.004 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

-6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5226 

.4637 

,4392 

.4029 

-.2148 

.0605 

-. 1970 

-.1874 

-. 1S76 

. 1270 

-. I6G5 

-.2003 

-.2838 

-.1923 

.0843 

-. 1451 

-.1640 

-.2152 

- . 27 15 

.0571 

-.0001  -.0080  -.0578  -.1595 

-.2917 


t .0000 


1 .0000 


k: 


.0616 


.0396 


.0027 


0578 


1671 


date:  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I09B 


ARCn-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WTNC  0OT.  <RETL17) 


ALPHAOI  H) 

m 

.083  BET AO  ( 3) 

IS 

.004 

SECTION  ( 

l ILEET 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  ,7800  .0670 

.9720 

1 .0000 

x/cw 

,3*45 

-.3690 

. 362 

.0000 

.390 

.0979 

.HDD 

.0479 

-.0135  -.1972 

.402 

.0870 

i 

.HIB 

-.6601 

i 

.497 

.me 

r 

,503 

.0000 

1' 

.550 

- 

,0843 

-. 1821 

.565 

-.0283 

.600 

-.4646 

i 

.637 

-.0227 

J 

.650 

-.4651 

1, 

t 

.670 

-.4273 

.700 

.0570 

-.4412 

.725 

- 

.2699 

t 

.730 

-.6137 

1 

,750 

-.3013  -.3911 

.760 

-.1109 

p 

.775 

- 

-0382 

-.1080 

.799 

- . 0874 

.808 

- . DB32 

.834 

-.2000 

r 

.B39 

-.1619 

.850 

- 

.2815 

-.3224  -.4427 

.B57 

-.2887 

.862 

1638 

.865 

.0000 

1 

.879 

-.2894 

.900 

-.2726 

- 

.4705 

-.1873 

T 

.905 

-.4543 

.919 

-.3563 

!• 

.950 

- 

.3342 

-.2196  -.0677 

y 

.953 

- , 3222 

,955 

-.2605 

.965 

-.2631 

f 

1.000 

1381 

- . 0275  , 0644 

DATE  eo  OCT  75  lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1093 

ARCn-019  1A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  0OT-  (RETLI7J 

ALPHAQt  ‘n  « .096  0ETAO  t 4)  - ^*.096 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .5990  .3640 

x/cu 

.000  -.1534  .0161 

.010  -,097B  .0303 

.030  -.0690  .0646 

.040  .0009 

.050  -.0364 

.069 
.OBO 
.081 

.086  .1333 

.094  -.0073 

, 150 
. 157 

.163  .1334 

. 177 

. 339  . 0568 

.346  .0701 

.350 

.374 

.345 

. 363  . 0000 

. 390  . 0743 

.400 

.403 

.418 

.497  .0714 


.503 

.550 

.565 

.600 

.637  -.1055 

.650 

.670 

.700  -.0736 

.735 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798  -.1493 

.808 

.834  -.3404 

.839  -.3370 

.850 

.857 

.863 


.4370 

.5340 

.6730 

,3704 

.4530 

,3800 

.3563 

-.0457 

-.3159 

.3136 

-.1041 

-.  1816 

.1136 

- . 0734 

'.1569 

-.0539 

-.0049 

-.0103 

-.0399 

,0377 

.0009 

-.0414 

.0346 

-.0133 

- . 0553 

.0369 

-.1433 

-.3308 

1306 

-.3076 

- . 3034 

-.1703 

-.1113 

-. 1501 

-. 1971 

-.3393 

-.4094 

,7000 

.8870 

.9730 

.3571 

-.3330 

-.3373 

.3338 

-.3164 

-.3343 

-.3660 

-.3517 

1909 

-.3487 

-.3103 

-.0843 

-.1953 

-.3364 

-.0908 

-.1963 

-.4137 

-.3335 

.0000 

-.4938 

-.4853 

-.3968 

-.3713 

-.3533 

-.4985 


I ,0000 


-.7078 


-.0307 


-.3094 


-.1631 


date:  ao  oct  7S 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCll-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  DOT.  (RETLI7J 

ALPHAOI  41  '•  .09B  BETAO  t 4)  ■ 4.09S 


SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.865 

.0000 

.879 

-.2830 

.900 

-.2630 

.905 

-.3397 

.919 

-.3084 

.350 

,953 

-.2864 

.955 
.965 
1 .000 

-.2543 

- . 2704 

-.2097 

ALPHAOt  4 J » .101  BETAO  ( 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.1029 

.001 1 

.2041 

.010 

-.1486 

.0003 

.2022 

.020 

-.1109 

.0341 

. 1856 

.040 

.0527 

.1128 

.050 

-.0606 

.069 

.080 

.081 

.0559 

.086 

.1091 

.094 

-.0233 

, 150 

. 157 

. 163 

. 1075 

. 177 

.0504 

.829 

.0435 

,246 

. 07 1 Z 

.250 

.274 

.0447 

.345 

.368 

. 0000 

.390 

.073! 

.400 

.40S  .0335 

. 4!8 

.497  .0719 

.503 

.550 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  ,7800  .8870 


-.3846  -.2160 

-.2850  -.8514  -.0900 

-.1889  .0401 

1 - 6. 143 

dependent  variable  CP 


.5340 

.6730 

.7000 

,8870 

.4316 

-.0365 

-.0978 

.3556 

-.8166 

-.1875 

.3182 

-.8640 

-.8504 

.2819 

-.2591 

-.3489 

-.0550 

-.1615 

- . 20 18 

-.2691 

-.0378 

-.0031 

-.0451 

-.0924 

-.2149 

.0075 

- . 0559 

1077 

-.2120 

-.0346 

- . 0787 

-.2441 

.9720  1.0000 


.9720  1.0000 


-.3110 

-.2793 


- . 3408 


-.3614 


-.4278 


-.6919 


-.1561 


-.2241 


.0000 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1095 


I 


ARC  11-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  KING  BOT.  1RETL17) 

ALPHAOt  *♦)  - .101  BETAO  ( 5)  - 6,143 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

X/CW 

.565 

-.1171 

.600 

.637 

-.1208 

.650 

-.4422 

■ C70 

.700 

-.1143 

-.2488 

.725 

-.1841 

.730 

.750 

-.2640 

.760 

-.1593 

.775 

-.1429 

-.1903 

.798 

-.1594 

.808 

-.1997 

.834 

-.2533 

.839 

-.2220 

.850 

-.3084 

- . 3588 

-.4666 

.857 

-.3054 

.862 

-865 

.0000 

.879 

-.2648 

.900 

-.2556 

- . 3249 

.905 

-.3374 

.919 

-.2842 

.950 

-.2797 

-.2598 

-.0974 

.953 

-.2950 

.955 

-.2625 

.965 

-.2592 

1 .000 

-.2831 

14414 

.8870 


-.4875 


- . 3202 


-.2074 


.0520 


.9720  l.OOOO 


-.3202 


- . 9295 


-.1683 


ALPHAOt  5)  - 2.172  BETAO  < 1)  ■ -5.124 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  0® 


Y/aw 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.0076 

- 1049 

.4475 

.6441 

.6019 

.5691 

.4806 

-.1972 

.010 

. 0448 

. 1666 

.4459 

.2486 

. 1981 

.2731 

.2644 

.020 

.0582 

.2135 

.3848 

.1352 

. 1595 

. 1614 

.1169 

-.1107 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0700 

.2364 

.2420 

. 1 129 
. 1 129 

.0995 

.0955 

.0601 

-.1667 

.081 

.066 


2783 


. 1581 


□ATE  SO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARC  11 -01 9 lABt  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


tRETLI?) 


ALPHAGt  5) 

- 2, 

.172  0ETAO  t 1) 

- -I 

SECTION  ( 

t ILEFT 

WING  BOTTOM 

YABW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.094 

,0754 

.150 

.1424 

, 157 

, 163 

.2300 

.177 

. 1592 

,229 

. 1539 

,246 

.1701 

.250 

. 1B35 

.274 

. 1849 

.345 

, 362 

.0000 

.390 

,2225 

.400 

.1488 

.402 

.2084 

.418 

.497 

.2045 

.503 

.550 

- 

-0!  12 

.565 

.0702 

.600 

.637 

.1158 

.650 

,670 

.700 

.2332 

.725 

- 

.0448 

.730 

.750 

.760 

.0246 

.775 

.0694 

.798 

.0352 

.808 

-.0056 

.034 

-.1705 

.839 

-.0868 

,850 

“ 

.2459 

.657 

-.2757 

.362 

.865 

.0000 

.879 

-.2991 

.900 

-.3245 

- 

.4407 

.90S 

-.4904 

.919 

-.3991 

.950 

- 

.1912 

.953 

1840 

.955 

-. 1328 

.965 

-.2324 

. 12H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,6730  .7800  ,8B7D  .97S0  1.0000 

.1308  ,0979  -.0050 

-,1B9S 

.11  OB  .0529  -,D4^8 

-.2611 

,072l  -.1077 

-.7276 

.0000 

-. 1 100 

- . 30R9 

-.2856 

-.2303 

-. 1502 

-.H790 

-.0695  -.la^tC 

.0062 

“.aeSR  -.4053 

-.4192 

-.5018 

-.3213  -.5688 


DATE  20  OCT 

75 

lABlA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1097 

ARCl 1-013  1A81 

[ LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 

(RETL17) 

— 

ALPHAOl  5J 

■ 2.172  1 

SETAO  ( i’ 

» -6 

. 124 

SECTION  ( 

ULE^'T  WINS  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

,5340 

.6730 

7800 

.0870  ,9720  1.0000 

X/CW 

i .000 

,0192 

.0281 

-.3122 

ALPHACt  5) 

- e. 177  1 

BETAO  t 2) 

- -2, 

.050 

SECTION  t 

11  LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640 

,4270 

.5340 

.6730 

7B00 

.8870  ,9720  1.0000 

X/CM 

— 

.000 

-.0632  .0551 

,3B71 

.5801 

.5310 

5i;l  1 

.4183  -.2732 

.010 

-.0090  .1054 

.3810 

. 1517 

.0931 

!'.80 

. 1669 

.020 

.0145  ,1569 

.3362 

.0548 

, 0760 

0676 

,0302  -.1009 

.040 

. ten 

.1934 

.050 

,0378 

,0514 

.0243 

0291 

-.0115 

.069 

-.2371 

■ OBO 

.0541 

.031 

. 1 136 

— 

.086 

.2322 

.034 

.0454 

. 150 

.0906 

. 0768 

0443 

-.0541 

. 157 

-.2573 

. 163 

.2009 

.177 

.1106 

.229 

.1160 

.246 

.1195 

,250 

.1198 

. 0695 

0071 

-.,0985 

.274 

.1330 

,345 

-.3279 

.362 

.0000 

.390 

. 1635 

.400 

.1049 

.0299 

-.1555 

.402 

.1632 

,418 

-.8-'«35 

— 

.497 

.1530 

.503 

.0000 

.550 

-.0476 

-.1485 

.565 

.0300 

.600 

- . 3B93 

.637 

.0608 

.650 

3819 

.670 

-.2979 



.700 

,1576 

-.2413 

.725 

-.0923 

.730 

-.5TB5 

.750 

1453 

-.  1361 

DATE  20  OCT  75 
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ARCH -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  NING  80T.  tRETLlT) 


ALPHAOf  5) 

- 2. 

177 

BETAO  1 21 

1 - -2.050 

SECTION  ( 

HLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  ,8730  .7800 

.8870 

X/CW 

.7GC 

-.0121 

.775 

,0390  -.0361 

.798 

-.0040 

.808 

-.0320 

.9.T'+ 

- . 1 9B*- 

,039 

-.1166 

.050 

-.2599  -.2964  -.4138 

.857 

-.2705 

.868 

.865 

.0000 

.879 

- . 2072 

.900 

-.2944 

-.455) 

-.5148 

.905 

-.4604 

.919 

-.3714 

.950 

-.3185  -.3380  -.4844 

.953 

-.2384 

.955 

-.2501 

.965 

- . 2553 

1 .000 

-.0439 

.0012 

-.2022 

ALPHAOl  5) 

« 2. 

180  BET AO  { 3) 

- 2.054 

.9720  1.0000 


.'f^tlS 


SECTION  ( IlLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.000 

-.1383 

- . 0269 

.3004 

.5013 

.010 

-.1026 

-.0010 

.3342 

, 1 146 

.020 

-.0492 

. 0755 

.2298 

.0235 

.040 

. 1045 

. 1728 

.050 

-.0061 

. 0091 

.069 

.080 

.0088 

.081 

.0963 

.086 

. 1732 

.094 

.0175 

.150 

.0325 

. 157 

.163 

. 1647 

.177 

.0730 

.229 

.0865 

.246 

.0974 

.250 

.0445 

.274 

.0677 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


6730 

.7000 

.0070 

.9720 

1.0000 

4473 

0001 

0173 

.4234 
.0468 
- . 0290 

,3566 
.0643 
- . 0644 

-.3463 

-.2575 

0470 

-.0516 

-.0026 

- . 2974 

0075 

-.0139 

-.1133 

- . 3209 

0079 

-.0427 

-. 1528 

date:  20  OCT  TS 
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ARC  1 1-0! 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


{RETL17! 


ALPHAOt  5!  - 2.160  BETAO  t 3)  - 6.054 


SECTION  t nUEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6W  .6990  .3640  .4670  .5340  .6730  .7800  .6870  .9760  1.0000 


X/GW 


.345 

.362 

.0000 

.390 

.0971 

.400 

.402 

.418 

.497 

.1002 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

-.0844 

.650 

.670 

.700 

-.0347 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.790 

-.1195 

.808 

.834 

-.2405 

.839 

-.6083 

.850 

.857 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.6859 

.900 

-.2798 

.905 

.919 

-.3631 

.950 

,953 

.955 

-.6763 

.965 

-.6669 

1.000 

.0238  -.0184 

.0509 


-.1166  '.2026 

-.0857 


- . 3287 

-.1780 


-.1331 


-.0240 

- . 0893 

1404 

-.3075 

-.3135 

-.3430 

-.4085 

-.4818 

-.3190 

-.4083 

-.3736 

-.1870 

- . 0776 

-.4546 


-.2211 


-.4466 


-.6401 


-.3915 


-.2044 


-.9190 


.0000 


-.4526 


-.4032 


-.2917 


-.5830 


-.4610 


-.5197 


-.0701 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1100 


ARCIt-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  EOT. 


1RETL171 


ALPHAOt  5) 

- 8, 

,'79  BETAO  ( 4) 

« 1 

SECT ION  [ 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

. 5340 

x/ew 

.000 

-.8080 

-.0489 

. 1694 

.4571 

.010 

- . 1769 

- . 0593 

.8068 

. 1 105 

.080 

- . 1866 

,0077 

.3034 

.0856 

.040 

.0389 

. 1486 

.050 

- . 0659 

.0810 

,069 

.080 

.0848 

.081 

.1080 

,085 

. I 103 

.094 

- . 0865 

. 150 

.0433 

. 157 

. 163 

. 1897 

, 177 

.0835 

.889 

.0497 

.846 

.0989 

.850 

, 0403 

.874 

.0700 

.343 

.368 

.0000 

.390 

.0985 

.400 

- 

.0069 

.408 

.0486 

.419 

.497 

.0914 

.503 

.550 

- 

. 1386 

.565 

10i9 

■ BOO 

.637 

-.1078 

.650 

.670 

.700 

-.0978 

.785 

- 

.1805 

.730 

.750 

.760 

-.  1391 

.775 

.799 

1366 

— 

.1805 

.900 

-.  1706 

.834 

-.8349 

.839 

-.3155 

.850 

- 

.8988 

.857 

.868 

-.8999 

im 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.F73D 

.7000 

.0870 

.9780 

. 3b5 1 

.3513 

.2887 

-.4093 

-.0042 

,0191 

.0185 

-.0164 

-.0500 

-. 1089 

-.3191 

- .0461 

-.0715 

1816 

-.3468 

-.0065  -.0H13  -.1509 

-.3571 

-.0153  -.0742  -.1886 

-.4360 

-,0541  -.8360 

-I .0889 

.0000 

-.8085 

-.4899 

-.4071 

-.3458 

-.8309 

-.8071 

-.1940  -.8058 

-.1740 

-.3488  -.4744 

-.3606 


DATE  20  OCT  T5  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  HOJ 


ARCH -01 9 IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WIND  80T. 


IRETU7) 


ALPHAOt  5) 

- 2.179  BETAO  ( 4) 

- 6, 

, 141 

SECTION  ( 

DLEFT  WINO  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/CW 

.0B5 

.0000 

.679 

-.2644 

.900 

-.2449 

-.3233 

-.5592 

.905 

- . 3352 

.919 

-.2899 

.950 

-.2827 

-.2712 

.1397 

.953 

-.2857 

.955 

-.2682 

.965 

-.2517 

1.000 

-.2097 

-.1546 

,0596 

ALPHAOl  6) 

- 4.252  BETAO  ( 11 

- -6, 

. 1 10 

SECTION  ( 

11  LEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

r/BW 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

. 6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CUl 

.000 

-.0415  .0517 

.4209 

.6355 

.5891 

.5425 

.4182 

-.3457 

.010 

.0375  .1315 

.4876 

.3727 

. 3520 

.4276 

.4034 

.020 

.0577  .2104 

.4511 

.2489 

. 2950 

.3002 

.2663 

1774 

.040 

.2411 

.305a 

.050 

.0792 

. 1932 

.1996 

.2078 

. 1727 

.069 

-.  1717 

.000 

. 1776 

.081 

.2090 

.086 

.3013 

.094 

.0907 

. 150 

. 1645 

.1801 

.1554 

.0597 

. 157 

-.1827 

. 163 

.2710 

. 177 

.1956 

.229 

. 1673 

.246 

.1947 

.250 

. 1890 

.1453 

,0943 

-.0057 

.274 

,2102 

.345 

-.1369 

.362 

.0000 

.390 

.2313 

.400 

. 1579 

.0925 

-.0781 

.402 

.2255 

,418 

-.6017 

.497 

.2194 

.503 

.0000 

.550 

-.01 10 

- . 0979 

DATE  20  OGT  75 


1A9IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1102 


ARCH -019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WTNG  BOT. 


ALPHAOI  6) 

- H.B52  BETAO  ( 11 

■ -6.110 

SECTION  t 

ULEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIA0LE  CP 

Y/BH 

.2990  .3640  .4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

x/cw 

.565 

.0715 

.600 

-.1978 

.637 

. 1052 

.650 

-.2028 

,670 

-.  1518 

.700 

.2325 

-.09u4 

.725 

-.0197 

.730 

-.4723 

,750 

-.0426 

-.1349 

,760 

.0431 

.775 

.0932  .0278 

.798 

.0458 

.608 

.0058 

.83H 

-.1554 

.839 

-.0897 

.850 

-.2538  -.2607  -.4064 

.857 

-.2705 

,862 

-.4411 

.865 

.0000 

.879 

-.3190 

.500 

-.3386 

-.4450 

-.4982 

.905 

-.4920 

.913 

-.4115 

.950 

-.3131  -.4560  -.5754 

.953 

1962 

.955 

1990 

.965 

-.2403 

1.000 

.0235 

- . 0578 

-.4391 

ALPHAGt  61 

• 4.257  BETAO  I 2) 

- -4.071 

tRETLlT) 


section  ( IILEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

.000 

- . 0694 

.0365 

.4000 

.010 

.0000 

. 1075 

.4542 

.020 

.0319 

. 1878 

.4121 

.040 

.050 

.0597 

.2158 

.2725 

.069 

.080 

.081 

.066 


.5340 

.6730 

.7800 

. 8870 

.9720 

-6110 

.5592 

.5162 

.3901 

-.3932 

.3277 

.3055 

.3891 

.3689 

.2138 

.2553 

.2620 

.2372 

-.2192 

.1638 

. 1725 

,1822 

. 1401 

-.2060 

.1541 

1.0000 


.2796 


.1683 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1103 


ARCn-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WINO  BOT. 


(RETL17I 


ALPHAO(  6)  - H,257  BETAO  t El  « -'♦.OTl 

SECTION  1 ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 


.2990  .3640  .4270  ,5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


x/cw 


.094 

.0723 

.150 

. 1687 

.157 

. 163 

.2576 

.177 

. 1699 

.229 

. 1533 

.246 

.1735 

.250 

. 1744 

.274 

. 1845 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2187 

,400 

. 1462 

.402 

.2074 

.410 

.497 

.2062 

.503 

.550 

-.0184 

.565 

,0590 

,600 

.637 

.0941 

.650 

.670 

.700 

;2115 

.725 

-.0271 

.730 

.750 

.760 

.0265 

.7  75 

. 0008 

.796 

.0370 

.808 

-.0083 

.834 

-.1720 

.839 

- . 0993 

.850 

-.2598 

.857 

-.2815 

.062 

.865 

.0000 

.879 

-.3037 

.900 

-.3201 

-.4509 

.905 

-.4850 

.919 

- , 3927 

.350 

-.3168 

.953 

-.2031 

.955 

-.2165 

,965 

-.2494 

.1596  .1348  ,0384 

-,2219 


.1300  .0737  -.0244 


-.2515 


.0732  -.1014 


-.1141 


.0000 


-.2427 


-.2451 


-.1160 


--1B02 


-.0466  -.1309 


.0070 


-.2709  -.4128 


-.4620 


-.5076 


-.4556  -.5790 


-.6202 


-.4915 


date:  ao  oct  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABU1.ATIQM 


PACE  11  cm 


4 ARCl 1-019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  tRETL17) 


ALPHAOl  6) 

- 4.557  BET AO  ( 5) 

■ -4 

.071 

SECTION  t 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

y/BW 

.5990  .3640  .4570 

.5340 

.6730 

.7800  .8870 

.9750 

1 .0000 

X/CW 

1 .000 

.0050 

- . 0397 

-.4440 

ALPHAC?  6) 

- 4.555  0ETAO  [ 3) 

K 

.005 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

variable  CP 

y/BW 

.5990  .3640  .4570 

.5340 

.6730 

.7BD0  .8870 

,9750 

1.0000 

X/CM 

.000 

-.1465  -.0391  .3305 

,5455 

.4955 

.4496  .3366 

-.4607 

-OtO 

-.0873  .0156  .3881 

.5505 

.1936 

.5718  . 5695 

• oeo 

-.0547  .1087  .3585 

. 1438 

,1510 

.1650  .1355 

-.5939 

.040 

.1456  .5395 

.050 

.0193 

.0994 

.0796 

.0945  .0647 

.DBS 

-.5715 

.090 

.0855 

.OBI 

.1395 

.006 

.5556 

.094 

.0376 

.ISO 

.0968 

. 0955 

,0754  -.0565 

.157 

-.5988 

.163 

.5144 

. 177 

.1085 

.aes 

.1155 

.546 

.1309 

.550 

.1065 

, 0704 

,0516  -.0874 

.574 

,1135 

.345 

-.3390 

,365 

.0000 

.390 

. V475 

.400 

.0818 

.0534 

-. 1568 

.405 

, 1508 

.418 

-.5438 

.497 

.1343 

.503 

.0000 

.550 

- 

.0737 

1605 

.565 

-.0535 

.600 

-.3401 

.637 

- . 0059 

.650 

3388 

,670 

-.5704 

.700 

.0658 

-.1970 

.755 

- 

.1015 

.730 

.750 


-.091H 


IB73 


5067 


DATE  20  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1105 


ARCIl-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAOl  6) 

- 4.252  BETAO  1 3) 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  BOTTOM 

y/BW 

.2990  .3640  ,427c 

X/CW 

,760 

-.0305 

.775 

,798 

- . 0373 

.808 

-.0466 

.034 

-.2005 

.839 

-.1377 

.050 

.057 

-.2945 

,862 

,865 

.0000 

.879 

-.3051 

.900 

-.3129 

.905 

-.4850 

.919 

-.3812 

.950 

.953 

-.3450 

.955 

- . 2699 

.965 

-.2581 

1.000 

-.0860 

ALPHAOt  6) 

- 4.251  BETAO  ( 41 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


- .005 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .8730  .7000  .0070  .9720 

. 0405  - - 024 1 

-.2896  -.3104  -.4277 

-.4966 

-.4602  -.5298 

-.4111  -.4702  -.5903 

-.0365  -.3700 

- 4.101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1 .0000 


Y/8M 


§1 

S® 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.001 
-086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

-.2186 

-.1066 

.2301 

,4743 

.4215 

.3789 

.2618 

-.5512 

-.1675 

-.1051 

.3067 

.2266 

.1504 

.2146 

.2055 

- . 1 008 

.0040 

.2967 

. 1237 

.1093 

.1150 

.0876 

- , 3780 

. 0447 

. 1995 

-.0424 

.0046 

.0468 

.0460 

.0176 

-.3442 

.0706 

. 1216 

. 1499 

-.0015 

, 1643 

.0996 

.0721 

.0537 

.0270 

-.0744 

- . 362S 

-0761 

. 12D9 

.0949 

,0695 

.0300 

-.0200 

-.1303 

tRETL17) 


DATE  aO  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1106 


ARCU-C19  1A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BGT  (RETL171 


ALPHAOt  6) 

- 4. 

,251  BETAO  t 4) 

» 4 

. 101 

SECTION  I 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

,3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CM 

• 3H5 

-.3928 

.362 

.0000 

.390 

.1193 

.400 

.0259 

-.0167  -.1956 

.402 

.0660 

.418 

-.7152 

.497 

.1135 

.503 

.0000 

.550 

-, 1 193 

-. 1904 

.565 

-.0875 

.600 

-.3373 

.637 

-.0796 

.650 

-.3554 

.670 

-.3017 

.700 

-.0471 

-.1085 

.725 

-. 1457 

,730 

-.5686 

.750 

-.1210  -.1551 

.760 

-.1424 

,775 

-.0458 

-.0819 

.798 

-.1181 

.BOB 

-.1712 

.034 

-.2416 

.039 

-.2090 

.050 

-.3161 

-.3576  -.4640 

057 

-.2939 

,062 

-.5266 

.065 

.0000 

.879 

-.2793 

.900 

-.2402 

-.3935 

-.5657 

.905 

-.3407 

.919 

-.2904 

.950 

-.2096 

-,3204  -.4721 

.953 

-.2851 

.955 

-.2544 

.965 

-.2459 

1.000 

-.1961 

-.0990  -.2491 

L 


DATE  eo  OGT  75  IA0U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  ltQ7 

ARCll-019  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEPTWINCBOT.  (RETLJ7) 

ALPHAOt  61  - BETAO  e 5l  * 6. '.S3 


SECTION  t IILEPT  WINO  BDTTOH 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BU 

X/CU 
.000 
.010 
.030 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
. 1B3 
. 177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
. 363 
.390 
.400 
.403 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.609 
.834 
.039 
.050 
.057 
.863 


.3990  ,3640 


-.3430  -.0965 

-.3114  -.1044 

-.1503  -.0156 

. 0305 

-.0705 


. 1 109 

-.0174 


. 14B0 

.0654 

. 1304 


.0000 

.1177 


.1116 


-.0890 


- . 0753 


.4370  .5340 


.1349  .4559 

,3047  .3159 

.3163  .1195 

. 1770 

.0707 

.0573 

.1341 


.0749 


.1110 


,0613 

.0971 


.0133 

.0670 


1 153 

- . 0093 

/ 


-.1477 


.6730 

.7000 

.3093 

.3513 

.1309 

. 1854 

.0946 

.0907 

. 0391 

,0353 

.0430 

,0140 

.0135  -.0308 

-.0303 
-.1841 

-.3478 

-.1883 


,8870  .9730 

.3380  -.5764 

. 1733 

.0617  -.4045 

-.0034 

- . 3606 

- . 0936 

-.3835 

1434 

-.4163 

-.1985 

.0000 

-.3351 

-.3855 


-.1198 


-.1133 


-.3319 

-.3058 


-.1536 


-.1430  -.1631 


- . 0967  -.1338 


-.3739  -.3343  -.4596 


1.0000 


-.8556 


-.6533 


-.3867 


-.5439 


DATE  30  OCT  75 


1A8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1100 


ARCH-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  CRETL17) 


ALPHAOt  6)  - H.247  BETAO  ( 5)  » 6.153 


SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.8990 

.3640 

.4870  .5340  .6730 

.7800 

.8970 

x/cw 

.065 

.0000 

.879 

-.8498 

.900 

“ . 8380 

- . 3030 

-.5711 

.905 

-.3540 

.919 

- . 8700 

.350 

-.8643  -.8646 

-.1874 

.353 

-.8659 

.955 

-.8459 

.365 

-.8400 

1 .000 

-.1971  -.1448 

-.0501 

ALPHAOI  71 

- 6. 

.350  BETAO  CD-  -4.053 

SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 9720  1 . 0000 


Y/BW 

.8990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 7fJ00 

.8870 

.9780 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.1156 

-.0314 

.3719 

.5837 

.5387 

.4783 

.3154 

-.5471 

.010 

- . 0283 

.0576 

.478! 

.4814 

. 4853 

.5013 

.4663 

.080 

.0197 

. 1717 

.4518 

,8970 

.3640 

,3750 

.3515 

-.8985 

,040 

.8135 

.3164 

.050 

.D6B8 

.8804 

.2547 

.8698 

,8375 

.069 

-.8183 

.080 

.2016 

.081 

.8808 

.086 

.8956 

.034 

.0853 

. 150 

. 1975 

.8075 

. 1897 

.0973 

. 157 

-. I860 

. 163 

.8731 

.177 

.1956 

.889 

. 1647 

.846 

. 1924 

.850 

. 1918 

, 1578 

.1158 

.018! 

.874 

.8033 

.345 

-.1989 

.368 

,0000 

.390 

.8808 

.400 

.1507 

.0967 

-.0663 

.408 

.418 

.497 

.503 

.8188 

.8108 

.0000 

-.6854 

.550 

-.0170 

- , 0959 

DATE  30  OCT  75 


IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1109 


ARCl 1-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  GOT.  tRETLlT) 

ALPHftOI  7)  - 6.350  BETAO  ( 1)  - “>+.053 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .3990  .36MQ  .>+370  .5340  .6730  .7800  .8870  .9730  1.0000 


X/CM 


.565 

.0536 

.600 

.637 

.0796 

.650 

.670 

.700 

.3040 

.735 

-.0183 

.730 

. ?50 

.760 

.0334 

.775 

,0803 

.79B 

.0337 

.808 

-.0169 

.834 

-.1643 

.839 

-.1094 

.850 

-.3640 

.B57 

-.3936 

.Eo3 

.865 

.0000 

.879 

-.3153 

.900 

-.3338 

-.4494 

.905 

- . 4936 

-919 

-.3968 

.950 

-.4346 

.953 

-.3390 

.955 

-.3180 

.965 

-.3516 

.000 

-.0065 

-.1087 

-.1303 

-.1378 

-.0951 

-.5301 

-.0453  -.1408 

.0131 

-.3771  -.4046 

-.4833 

-.4993 

-.4733  -.5691 

-.1308  -.5194 


ALPHAGl  71  - 6.340  BETAO  ( 31  • -3.035 


SECTION  ( IlLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

- 3640 

.4370 

.5340 

.6730 

,7000 

.8870 

.9730  1,0000 

X/CH 

.000 

-.1545 

-.0637 

,3383 

.5565 

.4946 

.4330 

.3894 

-.5880 

.010 

- . 0733 

.0134 

.4415 

.3780 

.3688 

.4501 

.4337 

.030 

-.0119 

.1334 

.4304 

.3514 

.3101 

.3355 

.3076 

-.3317 

.040 

. 1751 

.3996 

.050 

.0350 

. 1907 

.3133 

.3333 

.3050 

.069 

-.3581 



.080 

.1643 

.081 

.086 


.3694 


. 1948 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1110 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  (RETL17) 

ALPHAOt  71  » 6.3*+8  BETAO  ( S)  - -e.025 

SECTION  t JILEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2980 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CVJ 

.094 

.0602 

. 150 

. 1662 

. 157 

. 163 

.2554 

. 177 

. 1604 

.229 

. 1407 

.246 

. 1680 

.250 

. 1647 

.274 

. 1791 

.345 

-3Ba 

.0000 

.390 

.1968 

.400 

. 1251 

.402 

. 1841 

.418 

. 1008 

.503 

.550 

-.0403 

.565 

.0307 

.600 

.637 

.0630 

.650 

.670 

.700 

. 1697 

.725 

-.0290 

.730 

.750 

.760 

.0227 

.775 

.0671 

.798 

.0184 

.803 

-.0224 

.834 

1725 

.839 

-.1107 

.850 

-.2750 

.857 

-.2955 

.862 

.865 

.0000 

.079 

- . 3060 

.900 

-.3202 

- . 4564 

.90S 

-.4896 

.919 

-.3845 

.950 

- . 3720 

.953 

- . 2376 

.955 

-.2233 

..  5 

-.2516 

.6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 

.1772  .1645  .0552 

-.2323 

.1334  , 0905  - . 0042 

-.2387 

.0707  -.0095 

-.6312 

.GOOD 

-.1150 

-.2101 

-.2108 

-. 1560 

-.1120 

-.5521 

-.0636  -.1490 

- . 0069 

-.2856  -.4139 

-.4949 

-.5000 

-.4781  -.5763 


OEIGINAL  PAGB  Eh 
OF  POOR  QtJALIT^  ' 


DATE  20  OET  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  nn 


r> 

p 


ARCH ‘019  lABl  LVAPtELHL  SL'ALEO)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  7)  ■ e.SHB  BETAO  < 2)  - -2.025 

SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BH  .2990  .3BtO  .^^70  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


X/CW 

l.OOO  -.0186 

.‘LPHAOC  7)  - 6.3H^  BETAO  t 3) 

SECTION  ( IJLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM  .2990  .3640  .4270 


X/CH 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


-.0988  -.5126 

.018 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.2046 

-, 1268 

.2030 

,5304 

.4575 

.3994 

.2579 

-.6306 

-.1269 

-.0641 

.3917 

.3502 

.3192 

.3944 

,3777 

-.0557 

.0788 

.3960 

,2253 

.2613 

.2880 

.2644 

-.3743 

. 1279 

.2777 

.0093 

. 1609 

.1714 

. 19c5 

.1630 

-.3006 

.1353 

. 1806 

.2370 

.0399 

.2392 

.1430 

.1353 

. 1414 

. 1244 

.0334 

-.2686 

, 1240 

. 1488 

.1411 

.1316 

,1021 

.0586 

- .0418 

-.e?6S 

.0000 

, 1590 

.0909 

.0355 

-.U87 

-.0072 


-.0675  -.1360 


-.1342 


-.6402 


-.0664  -.1658 


-.5616 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  me 


ARCH -019  IA91  LVAPIEUHL  SEALED)  LEPT  WilNO  BOT. 
ALPHAOI  7)  • 6.3H>+  8ETA0  { 3)  • ,010 


SECnON  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 


.8990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0870  .97B0  1.0000 


X/CW 


.760 

-.0010 

.775 

.798 

-.0080 

.BOB 

-.0359 

.034 

-.1827 

.839 

-.1377 

.850 

.857 

- .2962 

.862 

,865 

.OOdO 

.879 

-.3077 

.900 

-.3066 

.905 

-.4829 

,919 

-.3777 

.950 

.953 

-.2621 

.955 

-.2396 

.965 

-.2581 

t.DOO 

-.0428 

.0596  -.oeso 

-.2839  -.3134  -.435B 

-.4679  -.5355 

-.4019  -.4770  -.5870 

-.0692  -.4914 


-.5191 


ALPHAOt  7)  « B.340  BETAO  ( 4)  « S.076 


SECTION  I DLEFT  Ml NO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

.2990 

.3640 

,4270 

XACW 

.000 

-.2662 

-.1813 

.2405 

.010 

-.1883 

- . 1 339 

.3311 

.020 

1076 

.0204 

.3394 

.040 

.0689 

.2220 

.050 

-.0210 

.069 

.080 

.081 

.1314 

.086 

.193J 

.094 

.0188 

. 150 

.157 

.1163 

.2093 

.177 

.0632 

.229 

. 1023 

.246 

. 1430 

.250 

.274  .0673 


5340 

.6730 

.7800 

.0970 

,9720 

4766 

.4333 

,3654 

.2184 

-.6859 

3270 

.2705 

.3491 

.3342 

2154 

.2174 

.2383 

.2296 

-.4132 

1459 

.1326 

.1554 

. 1254 

-.3412 

1176 

1105 

.1063 

.0980 

.0069 

-.3012 

1010 

.0738 

.0355 

-.0630 

1.0000 


(RETL17) 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - pressure  source  DATA  TABUtATlGN 


PAOE  1U3 


ARCU-0V9  Uei  LVAPtELHU  SEALED!  LEFT  WIND  BGT. 


IRETLIT) 


ALPHA0(  71  - 6.3H0  BETAO  I kl)  “ 2.076 


SECTION  ( IILEFT  WIND  BOTTOM  DEPENDENT  VARilABLE  CP 


V/BH 


.2990  . 36<+0  .M270  . 5340  .6730  .7800  .0870  .9720  l.OCOO 


X/CM 

.345 

.362  .0000 


.330 

,400 

.402 

.418 

.1377 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.1364 

.637 

.650 

.670 

-.0660 

.700 

.725 

.730 

.750 

.780 

.775 

-.0084 

.798 

.808 

-.0900 

.834 

-.2333 

,839 

.850 

.857 

.862 

-.1772 

.865 

.0000 

.879 

-.2837 

.900 

,905 

-.2682 

.919 

.950 

.953 

-.3123 

,955 

-.2403 

.965 

1.000 

-.2472 

.0537 

.0561 

.0138 

. 1268 

-.0978 

1579 

-.0673 

-.1364 

. 1336 

.0323 

-.0357 

.1667 

.3775 

-.2999 

-.3229 

.5019 

-.4683 

.3577 

-.3835 

-.4553 

. 1598 

-.0785 

-.2491 


-.0975 


-.4450 


-.5962 


-.2970 


-.1357 


.0000 


.2426 


-.187*5 


-. 1753 


-.5336 


.5440 


-.4496 


-.6507 


-.5727 





.iit'fruf  jT., 


OATE  50  OCT  73 


lAB'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  niH 


ARCn-019  IA31  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  HING  BOT, 
ALPl^to(^)  - 6.335  BETAO  I 51  “ R.I53 


(RETL17) 


SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BM 

X/CM 

.2930 

.3640 

.000 

-.2970 

-.1858 

.010 

-.2196 

-.1079 

.020 

-.1397 

-.0296 

.040 

.0152 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.0493 

.086 

. 1548 

.094 
.150 
. 157 

-.0007 

.163 

.177 

.1883 

.229 

.0890 

.246 

.250 

.274 

.345 

.1440 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.418 

,1368 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

- 1315 

.637 

.650 

.670 

-.0646 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.0313 

.798 

.806 

-. 1080 

.834 

-.2332 

.839 

-.2000 

.850 

.857 

.862 

.4270 

.5340 

.6730 

. 1875 

.4374 

.4028 

.2640 

. 321 1 

.2618 

.2854 

.2095 

.2100 

. 1970 

.1412 

. 1226 

. 1085 

.1094 

.0998 

.0996 

.0750 

.0910 

.0639 

.0616 

.0393 

.0019 

.0335 

-.1102 

-.1620 

-.1375 

-.0954 

-.1460 

-.1870 

-.0172 

- . 0648 

-.2235 

-.3058 

-.3463 

- . 36B8 


.7800 

.8870 

.9720 

.3282 

.3248 

,2279 

. 1714 
.3005 
.1995 

-.7579 

-.4823 

. 1402 

. 1 141 

-.3840 

.0804 

-.0068 

-.3282 

.0200 

-.0792 

-.3102 

-.1533 

.0000 

-.2434 

.2534 

-.1829 

. 1035 

-.'.869 

-.•♦659 

-.5310 


1.0000 


-.6593 


“.5860 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1115 


ARCl  1-0 J'9  I ABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT,  (RETLn) 

ALPHAOC  7)  • 6.135  BETAO  t 5)  * H. 1B3  ' 

SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8M 

.S990 

.3GH0 

.H270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

ir 

X/CM 

F; 

.865 

.0000 

.879 

-.2660 

.300 

.905 

-.2539 

-.H219 

-.4057 

-.5604 

.919 

-.2850 

.950 

-.2693 

-.3524 

-.5768 

.953 

- . 33BH 

y 

i 

.955 

.365 

1.000 

-.2359 

-.2377 

-.2029 

-.1206 

-.4004 

! 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUtATlON 


PAGE  1 1 16 
IRETUtS)  { J7  OCT  75  1 


ARCl 1-019  1A01  LVAPIECHL  SEALED)  LEFT  MING  80T. 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000  SO. FT.  XMRP 
LREF  • 1297.0000  INCHES  YMRP 
BREF  - 1297.0000  INCHES  ZMRP 
SCALE  - .0300  SCALE 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


MACH  • 1 . too  RN/FT  » 
ELV-IB  - lO.OCO  ELV-OB  « 
RUDDER  - .000  SPDBRK  « 


ALPHAOl  1)  • -6.223  BETAO  ( 1}  - .032 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BH 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.555 
.600 
.637 
.650 
.670 
,700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.2236 

-.0530 

.3396 

.4672 

-.2625 

-.0267 

.1537 

-.5320 

-.3043 

.0195 

.0881 

-.5310 

,0442 

-.0321 

-.1613 

-.3946 

-.2433 

-.0593 

. 1250 

-.2765 

.1137 

-.0488 

- , 1263 

-.0234 

.0266 

.0263 

-.0445 

.0000 

.0817 

.0684 

,0931 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.3523 

-.7720 

-.7400 

.2893 

-.6546 

-.6SS9 

.2952 

-.5939 

-.5303 

1497 

-.1539 

-.7130 

-.6549 

-.5135 

-.1524 

-.2610 

-.6104 

-.4954 

-.1698 

-.1104 

-.3134 

-.4695 

-.2052 

, 1593 

-.3054 

.0701 


. 1039 


. 1260 


.1121  .0534 

.1044 


.0000 


-.0075 


-.1360 

-.1685 

-.2573 


-.1396 


-.2508 

-.1116  -.0515 


-.1145 


-.0388 


1.0000 


-.1368 


■f'.ans 


2.250 

4.0GO 

.000 


OBIGINAl'  ^ 
PE  BOOK  QUAIOT. 


DATE  ao  OCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAO£  IU7 


ARCl  1-019  IASI  LVAPIEUHL  SEALED)  LEFT  W.INO  BOT, 


tRETLlB) 


ALPHAO(  1)  * -B.aaS  BETAO  { U - .03S 


SECTION  t ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

.6730 

X/CM 

.790 

-.1195 

.808 

-.1605 

,834 

-.5471 

.939 

-.1675 

.850 

-.3158 

-.3485 

,857 

-.3669 

.865 

.665 

.0000 

.879 

-.3808 

.900 

-.3667 

-.4987 

.905 

-.5360 

'919 

-.4839 

.950 

-.6310 

-.5580 

.,953 

-.6063 

,955 

-.4815 

.965 

-.3983 

1.000 

-.5315 

-.4685 

ALPHAQl  5) 

- -4. 

159  BETAQ  ( I) 

- -4 . 089 

.7800 


-.3488 


-.5063 


.8870  .9750 


-.3978 


-.3985 


-.4345 


l.OOQO 


SECTION 

Y/BM 

X/CW 
.000 
.010 
.050 
.040 
.050 
.069 
.080 
.061 
.086 
.094 
- .150 

,157 
.163 
. 177 
.559 
.846 
.550 
.574 
.345 
.365 


1 ILEFT  WING  BOTTOM 


.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

.1177 

-.0305 

,4457 

.5871 

. 1644 

-.0853 

.5519 

-.3534 

.5139 

-.0839 

. 1605 

-.3701 

.0143 

.0160 

. 1 187 

-.5556 

-.1518 

-.0198 

.1700 

.5714 

,1546 

-.0453 

.0538 

. 1:066 

.0611 

.mo 

.1653 

.0000 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.6870 

.9750 

.5169 

-.5637 

-.5796 

.4781 

-.4734 

-.3801 

.5186 

-.3715 

-.3310 

-.1019 

-.0945 

-.5074 

-.3597 

-.3580 

-.0736 

.0760 

-.1041 

-.1468 

-.0558 

.1590 

,1377 

-.0077 

-.0951 


t.OOOO 


DATE  20  OCT  75 


tABlA  ’ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1110 


ARCU-0I9  lABil  LVAPIEUHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


IRETLIB) 


ALPHAOC  21  - ■^'4.159  BETA©  ( 1)  « -4, 

SECTION  I IILEFT  MING  BOTTOM 


0M 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

9 

X/CM 

.390 

.2000 

• HOD 

.2698 

.^0^ 

.2600 

.me 

.H97 

. 1701 

.503 

,550 

.2057 

.565 

.2402 

.600 

.637 

.2823 

.650 

.670 

.700 

.3^20 

.725 

-.1992 

.730 

.750 

.760 

-.3712 

.775 

- . 0466 

.798 

-.1974 

.800 

-.2191 

.83‘» 

-.2132 

.839 

-.1086 

.850 

-.2020 

.057 

-.3923 

,862 

.065 

.0000 

.979 

-.3430 

.900 

-.3520 

- .4693 

.305 

-.5923 

,919 

-.5017 

.950 

-.6130 

.953 

-.7164 

.955 

-.5030 

.965 

-.39^46 

1.000 

-.2002 

009 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.6730  .7000  .8870  ,9720  l.OOOO 

.2219  .0536 

-.1351 

.0000 

.1092 

-.im7 

-.1396 

-.1500 

-.H83G 

-.0701  -.1197 

.0015 

-.3049 

-.3035 

-.3026 

-.5135  -.H984 
-.3820  -,220H 


DATE  aO.  OCT  75 

ALPHAOI  ai  - -H 
SECTION  ( HLEFT 


1A81A  - pressure  source  DATA  TABULATION 

ARC11-OV9  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
, III  BET AO  ( 8)  - .Oai 

WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETLtB) 


Y/BW 

.3390 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

-.3358 

-.0453 

.3755 

.5043 

.4114 

,3631 

.4196 

-.1361 

.010 

-.3613 

-.0040 

.3486 

-.3351 

-.6375 

-.5880 

-.3333 

.030 

-.38B3 

.0338 

. 1776 

-.3439 

-.6050 

-.5800 

-.3534 

-.1183 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1700 

.0445 

.0436 

-.3353 

-.1563 

-.5580 

-.5663 

- .3433 

1038 

.at)  I 
.006 
.0£W 
. ISiO 
. I EI7 
. 163 
. n7 
.aE9 
.aH6 
.850 
.a7H 
.3HI3 
.368 
.390 
.*tOO 

-*«oa 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.735 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.868 


-.aai5 


.0116 


.0000 


.0396 


. 1430 

.1368 

.0535 

. 1088 


-.0081 


.0066 


.0569 


1396 


.1355 


,1373 


.1538 


-.8397 


1888 

-.1691 


-.0615  -.1149 


-.0003  ,0609 


.1717  .1771 


1384 


,3558 


,1559  -.1696 


.0001 


-.  1083 


-.1636 


.1306 


-.3573 


.0608 


-.1979 


-.1160 


1465 


-.8484 

-.1719 

-.3504 


.1141  -.1058 


1054  0501 


-.3135  -.3538  -.3781 


-.1485 


.0000 


-.1747 


-.8493 


-.3401 


PAGE  ni9 


DATE  20  OCT  75  I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-0'19  lABl  LVAPTELHL  SEALED)  LEfT  WING  BOT.  (RETL18) 


ALPHAOT  ai  - -‘♦.m  BET  AO  { » .021 


SECTION  I IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.865 

.0000 

.879 

-.3838 

.900 

-.3646 

-.5046 

.905 

.919 

-.5066 

-.5418 

.950 

-.6402 

.953 

-.6162 

.955 

.965 

1.000 

-.3815 

-.4462 

-.2307 

.6730  .7800  .SB70  .9720  1.0000 

-.>♦177 

-.5599  -.5339 
-.>♦600  -.Hl>03 


ALPHAOC  2)  - -4.085  BETAO  ( 3)  « 4.129 


SECTION  t I ) LEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.OBO 
. OBI 
.0S6 
.094 
. ISO 
. 157 
. 163 
.177 
.829 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
-390 
,400 
.402 
.419 
.497 
.503 
.550 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.3450 

-.0009 

. 3196 

.4430 

-.3213 

.0248 

. 1532 

-.2404 

-.2867 

.0594 

. 1691 

-.2160 

,0773 

.0740 

-.2728 

-.1404 

-.0832 

. 0150 

. 1445 

-.2399 

,1418 

. 0 125 

-.0150 

-.0037 

.0863 

.0306 

.0351 

.0000 

.1167 

.0465 

.0582 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.3497 
-.5741 
- . 5059 

,2995 

-.5938 

-.5224 

.3068 

-.4992 

-.4189 

-.1524 

1521 

-.4441 

-.5034 

-.4105 

-.1551 

-.0621 

-.1575 

-.3353 

-.1389 

-.0219 

.0900 

-.1170 

-.1305 

.1257 

.0455 

.1070 


.0228  .0059 


.0000 


I.OOOC 


-.1238 


PAGE  1180 


DATE  eC  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULAT ION 


PACE  list 


ALPHAOT  2)  ■ -'♦.005 


BET AO  ( 31 


ARCH-019  1A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  GOT. 
4. 129 


IRETL18) 


SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM 


8V4 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

.565 

-.0497 

.600 

.637 

- .0084 

.650 

.670 

.700 

-.0108 

.725 

-.3050 

.730 

.750 

.760 

-.2252 

,775 

-. 1274 

,790 

-.1307 

.80S 

-.2129 

.834 

-.2738 

.839 

-.2140 

.850 

-.2880 

.857 

-.3873 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.3064 

.900 

-.2949 

-.4353 

.905 

-.4998 

.919 

-.3687 

.950 

-.5174 

,953 

-.5031 

.955 

-.3509 

.965 

-.3148 

1.000 

-.2892 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5730  .7000  .0070  .9720  l.OOOO 

-.1706 

-• 1892 

-.8195 

-.2510 

-.2495 

-.1727  -.IB9B 

-.0895 

-.3728  -.4189 

-.3596 

-.4357 

-.5320  -.5690 

-.4227  -.4633 


ALPHAO)  31  - .045  BETAO  ID-  -6.157 


SECTION  t HLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.0840 

-.0286 

,5391 

,7349 

.7060 

.6984 

.6647 

.0901 

. 010 

-.1125 

-.0319 

.4836 

. 1757 

.1090 

.1888 

.2399 

.020 

-.1358 

-.0686 

.4042 

.0729 

.1215 

.1336 

.1076 

.1270 

.040 

.050 

.069 

.060 

-.0459 

.0552 

.2522 

.1173 
. 1486 

, 1225 

. V506 

.1367 

.0653 

.081 

.886 


2739 


.1057 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT  ION 


ARCH-019  lABI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


tRETLlS) 


ALPHAOl  3)  - .0H5  BET AO  ( 1) 

SECTION  t I) LEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM  .2390  .3640  .4270 

X/CW 


» -6,.  157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  ,7800  .8870 


.094 

-.1075 

.150 

.2351 

. 157 

.163 

.2705 

. 177 

.2268 

.229 

-.1122 

.246 

,2125 

.250 

.3102 

.274 

.3062 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.3362 

,400 

.3506 

.402 

.3893 

.418 

.497 

.3040 

.503 

.550 

,2498 

,565 

.3235 

.600 

.637 

.3553 

.650 

.670 

.700 

.4494 

.725 

-. 1645 

.730 

.750 

.760 

-.2775 

.775 

.0028 

.798 

-.2985 

,808 

-.1506 

.834 

-.2048 

.839 

-.0089 

.850 

-.2516 

.,857 

-.2884 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.3167 

.900 

-.S5SS 

-.4531 

.905 

-.4788 

.919 

-.4659 

.950 

-.6039 

.953 

-.6018 

.955 

-.4397 

.965 

-.2011 

.2603 


.2336 


.2826  .2437 


.2905 


1609 


,1493 


.1298 


. 1545 


- , 1282 


.0479 


-.0890 


,2516  -.2648  -.3142 


.9720  1 .0000 


.0444 


-.0182 


-.3672 


-.0917 


.0000 


-.1321 


-.0509  -,0675 


-.8340 


-.3713 


-.3610 


S005  JO 

■ HI  soyj 


DATE  ao  OCT  T5 


IA61A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IIS3 


ALPHAGt  3) 
SECTION  I 
Y/8H 

X/CU 

l.OQO 

ALPHAOt  3» 
SECTION  I 
Y/BW 

X^CN 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
, 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
,246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.330 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


ARC! 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
• .045  BETAO  ( 1)  • -6.157 

11 LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8B70  .9720  I.OOOQ 


1543 


-.2565 


.049  BETAO  ( 2)  - -4.107 


-.3604  • 


IJLEFT  WING  BOTTOM 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.1255 

- . 0404 

.5056 

.7036 

-. 1419 

-.0432 

.4537 

. 1402 

-.0778 

,0190 

.3029 

.0470 

.0736 

.2338 

-.0050 

.0091 

.1235 

. 1654 

.2361 

-.1822 

.2509 

.2001 

.2097 

-.1050 

.1915 

.2757 

.2618 

.0000 

.3115 

.3588 

.3289 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

.6707 

.0570 

.0709 

.6565 

,1190 

.0835 

.6286 
. 191 1 
.0643 

.0479 

.0807 

.0821 

.1096 

. 1018 

.0358 

,2352 

.2121 

.1372 

.0190 

.2595 

,2279 

.1292 

-.0434 

,2755 

. 1204 

.2784 


.2962 


.3243 


.4035 


.2347 


-. 1782 


1364 


-.1430 


-.1071 


-.1009 


.0000 


-.  1455 


-.0608  -.0953 


1 . OQQO 


-.3974 


-.8523 


1PCTL18) 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  U2H 


ASCII -a  19  IASI  LVAPCELKL  SEALED)  LEFT  WING  SOT. 


fRETLlB) 


ALPHAOl  3)  » .049  BETAO  t 2)  - -4.107 


SECTION  ( 1 )LEFT  MINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

.8870 

X/CW 

.760 

-.2912 

,775 

-.0180 

.0329 

.799 

-.2766 

.BOB 

-.1485 

.B34 

-.2128 

.839 

-.1030 

,850 

.857 

.S62 

-.2922 

-.2658 

-.2865 

-.3259 

.885 

.0000 

.879 

.900 

-.3517 

-.3268 

-.4546 

-.3817 

.905 

-.4835 

.919 

.950' 

.953 

-.4724 

-.6051 

-.8103 

-.4839 

-.4895 

,955 

-.4188 

.985 

1,000 

-.3135 

-.1843 

-.3190 

- .2897 

ALPHAoi  3) 

052  BETAO  ( 3) 

m — 

.012 

.9720  I.OOCO 


-.3341 


SECTIGN  t I) LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BM 

.2990 

.3840 

.4270 

X/CH 

.000 

- .2475 

-.0660 

.4219 

.OlO 

- . 1988 

-.0277 

-3938 

.020 

- . 1458 

.0277 

. -3395 

,G'  0 

.0683 

.2040 

.050 

-.1751 

,069 

,080 

.091 

. 1244 

.086 

.2019 

.094 

-.1822 

.150 

. 157 

.163 

.2157 

.177 

. 1241 

-229 

.0116 

.^6 

il482 

.250 

.274 

. 1647 

.5340 

.6730 

7800 

.8870 

.9720 

.6031 

.5540 

.5439 

.5452 

-.0138 

.0589 

-.0866 

-.0454 

.0659 

.0054 

-.0530 

-.0464 

-.0398 

.0275 

.0211 

-.0309 

.0167 

.0212 

-.0165 

.0416 

.0976 

.1431 

. 165S 

.0770 

-.0324 

.1748 

.1899 

.1732 

.0880 

I .0000 


1647 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  T PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lt£5 


ABC It -019  IASI  LVAPtELHL  SEALED I LEFT  WIND  BOT,  (RETLISJ 

ALPHAS ( 3>  - .052  -,t.TAO  t 3)  - -.OIB 


SECTION  t IJLEFT  MING  BOTTOM 


y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CH 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1962 

.400 

.2352 

.402 

.2299 

.418 

.497 

.1800 

.503 

.550 

, 1614 

.565 

,1767 

.600 

,637 

.1749 

.650 

.670 

.700 

.2146 

.725 

-.2407 

.731 

.750 

.760 

-.3262 

,775 

-.1031 

,798 

-.1852 

.608 

-.1740 

.634 

-.2063 

.839 

-.1598 

.950 

-.3125 

.057 

-.3348 

.862 

.665 

.0000 

.879 

-.3596 

.900 

- .3604 

-.5062 

.905 

-.5266 

.919 

-.4709 

.950 

-.6280 

.953 

' 

-.5375 

.955 

-.3926 

.965 

-.3543 

1 .000 

-.1938 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

-.0902 

.2215  .0725 

-,H32B 

.0000 

. 0916 

-.H87 

-.mH2 

1869 

-.I9H5 

-.8777 

-.1201  -.1487 

-.0263 

-.3466  -.3B26 

-.4460 

-.4321 

-.5477  -.5446 

-.3963  -.3249 


DATE  ao  OCT  -73 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  itae 


ARCH-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  SOT.  fKTUflJ 

ALPHAOt  31  • .069  BETAO  I H)  - H.lOH 


SECTIUM  I DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VM)IABLE  CP 


BW 

.8990 

.3640 

X/CM 

.000 

-.3637 

-.0560 

.010 

-.3347 

-.0354 

.oao 

-.2844 

.0466 

.040 

.0081 

.oso 

.069 

.080 

.081 

-.2776 

.086 

.1834 

.094 

-.8873 

.150 

.157 

. 163 
. 177 

.8130 

.aas 

.8310 

.346 

.250 

.274 

. 151 3 

.345 

.36a 

.0000 

.390 

.400 

.4oa 

.418 

.1827 

.497 

.1684 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.0336 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.0448 

.790 

.808 

-.1014 

.834 

-.8470 

.839 

.850 

.857 

-.1886 

.4870 

.5340 

,6730 

.3528 

.5638 

.4861 

.3609 

. 1 150 

-.0897 

.3298 

.0378' 

-.0473 

.2274 

.0522 

-.0337 

.0610 

. 1513 

. 1012 

. 1 104 

.1394 

. 1374 

. 1226 

.1507 

.1438 

. 1504 

. 1606 

.0496 

.0388 

.0418 

-.3184 

-.2698 

.1490 

-.1131 

-.0913 

.1336 

-.2626 

-.3707 

>.a891 


.7800 

.8870 

.9720 

.4687 

-.0786 

-.0571* 

.4668 

.0023 

-.0817 

-.0806 

-.0414 

-.0832 

-.0079 

-.0742 

.1132 

.0328 

-.0087 

. 1220 

.0328 

-.1415 

.0179 

.0000 

-.1953 

-.1986 

-.2403 

-.1932 

-.2044 

-.4383 

-.4859 


I.OOOO 


-.4700 


-.8691 


DATE  ao  OCT  *75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 


f.- 


c 


PAGE  na7 


ALPMAOt  3) 
SECTION  ( 


• .069  BET AO  ( H) 

DLEFT  WING  BOTTOM 


ARCl 1-019  1A91  LVAPCELHt  SEAUEDl  LEFT  WING  BOT. 
H.lOH 

DEPENDENT  VA^?IABLE  CP 


IRETLIB) 


1' 

Y/BM 

.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

1 

r-- 

X/CM 

r 

'f 

.865 

.879 

.0000 

-.8887 

,900 

- .8789 

-.3977 

-.4709 

,905 

-.3870 

.919 

-.3337 

>. 

.950 

-.4645 

-.4769 

-.5956 

g- 

.953 

-.3965 

.955 

.965 

1.000 

- . 3045 

-.3361 

-.1909 

-.3411 

-.4569 

f. 

ALPHAOl  3! 

SECTION  t 
Y/BW 


■ .U76  BET AO  t 5) 

I JLEFT  WING  BOTTOM 


6 . tea 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/cw 

.000 

.010 

.oao 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.889 

.846 

.850 

.874 

.345 

.368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.497 

.503 

.550 


.8930 

.3640 

.4870 

.5340 

.8730 

.7000 

,8870 

.9780 

-.4393 

.0068 

.3046 

.5836 

.4548 

.4308 

.4896 

-.0994 

-.4081 

-.0897 

.3809 

. 1848 

-.0714 

-. 1009 

-.0838 

-.3601 

. 0408 

.8973 

.0538 

-.0473 

-.0700 

-.0983 

-.0619 

.0648 

.8093 

-.3479 

.0588 

-.0897 

- . 0350 

-.0157 

-.0980 

.0769 

.148P 

. 1589 

-.8010 

. 1815 

. 1451 

.1091 

.0997 

.0978 

.0846 

-.1055 

.0377 

.1508 

. 1543 

. 1339 

. 1018 

. 1050 

.01 18 

1603 

.0000 

.1799 

, 1474 

. 1 15B 

. 1 183 

-.0071 

. 1670 

-.0005 

-.0343 

.0000 

-.4595 


DATE  aO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1128 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT.  IRETLIBI 

ALPHA©!  3)  - .076  BETA©  t 5!  - 6.163 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t/BH 

.3890 

.36*10 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

X/CU 

.565 

,0143 

.600 

.637 

.0061 

.650 

-.3337 

.670 

-700 

-.0075 

-.3944 

.735 

-.1983 

.730 

.750 

- .3186 

.760 

-.1003 

.775 

-.0569 

-.0396 

.798 

-.0976 

.808 

-.1333 

.83>» 

-.3333 

.83B 

181 1 

.850 

-.3433 

-.3039 

-.4346 

-857 

-.3759 

.663 

.865 

.0000 

.079 

-.3680 

.300 

-.3615 

-.3843 

.905 

-.3868 

.919 

- .319W 

.950 

-.4795 

-.4766 

-.515? 

.953 

-.4073 

.955 

-.3385 

.965 

-.3937 

1.000 

1855 

-.3556 

.6870  .9730  1.0000 


-.eiV7 


-.3637 


-.3369 


-.8306 


-.5061 


-.NSS** 


-.*♦306 


ALPHA© ( m “ H.250  BETA©  ( 11  « -H.085 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

-.0831 

-.1647 

,4501 

.8618 

.6670 

.6435 

.5471 

-.1609 

.010 

-.0060 

-.0386 

.4181 

.4630 

.4556 

.5363 

.5385 

.030 

.0133 

.0607 

.3936 

.3508 

,4079 

.4379 

.4195 

-.0006 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

-.0501 

.1058 

.2551 

.3333 

.3036 

.3879 

.3398 

.3585 

.3453 

.0387 

OEIGINAi;  PAGB 
OF  POOR  QUAIOT 


DATE  eo  OCT  75 


ALPHA© I ^ 

SECTUW  { I ) LEFT 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  TABl  LVAPIELHL  SEALEOl  LEFT  UINO  BOT- 
.350  BETAO  ( 11  - -4. 085 

HI NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1IS9 


1RETU8I 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720  1.0000 

X/GH 

P; 

.094 

-.0080 

. 150 

.3073 

.3321 

.3287 

.2520 

, 157 
. 163 
.177 
.259 
.246 
,250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
-700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.808 
.834 
.039 
.850 
.B57 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


.0062 


.3312 

.2675 


.2285 


.2655 


.0000 


.3436 


.3191 


.3108 


,3137 


.4024 


.2044 


.3024 
. 1005 


.0000 

.3425 


-.2571 


.3172 

.4429 

.2592 


.3318 


.3205 


.3398 


.2945 


.2255 


.2300 


1483 


-.0875 


-.1790 


-.1440 


.4232 

,2576 


-.0150 


.0437 


-.3955 


-.2695  -.2768  -.3129 


,5944 

,5497 


-.4609 

-.5869 


-.4518  -.4821 


.0136 


.2999  .1995 


-.0435 


.1411 


-.7375 


.0000 


-.0977 


-.1332 


-.0898  -.0644 


-.9541 


■.3918 


-.3660 


DATE  eO  OCT  75  lAI 

ALPHAOt  m - H.250  BETAI 

SECTIW  t llterT  HI NO  BOTTOM 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -019  lABt  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  UINO  BOT, 
H.250  BETAO  f I)  - -H.085 

T WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1130 


(RETL18) 


.36H0  .H270  .53H0  .6730  .780D  .0870  .9720  1.0000 


X/CM 

1.000 


1.000  -.2214 

ALPHAOT  H)  » H.2S3  BETAO  C 2)  ■ 

SECTION  t 1 )LEFT  WING  BOTTOM 


-.1966  -.4999 

.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 x/cw 

.000 

-.2192 

-.2449 

.3567 

.6166 

.5929 

.5741 

.4935 

-.2275 

.010 

-.1621 

-.1900 

.3771 

.3902 

.3488 

.4262 

.4505 

i .020 

-.1367 

-.0377 

.3730 

.2884 

.3033 

.3379 

.3413 

-.0691 

.040 

.0265 

.2672 

.050 

-.1431 

.2356 

,2375 

.2707 

.2753 

r-  ,069 

-.0346 

.080 

.2159 

.081 

.1645 

.086 

.2254 

.D9H 

-.0983 

t .150 

.2306 

.2585 

.2671 

. 1990 

-.0468 


.2534  .2565  .2360  .1482 


.2595  .2451 


-.1006 


-.7937 


,1607  .1018 


-.2410 


-.1951 


-.I29H 


-.1300 


-.1318  -.1124 


-.1788 


-.9402 


DATE  20  QCT  75 


lAQtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tt31 


ARC M -019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MINQ  BOT. 


CRETUBI 


ALPHAOt  ‘♦I  • H.253  BETAO  t 2) 

' W 

.000 

SECTION  t DLEFT  WlNO  BOTTOM 

BEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/eU  .2990  .3BH0  .^^70 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

.760  -.3572 

.775 

-.0386 

-.0019 

.798  -.1617 

.008  -.mi7 

.03*+  -.1875 

.839  -.1353 

.850 

-.3039 

-.3359  -.3626 

.857  -.7756 

.862 

.865  .0000 

.879  -.3H01 

.900  -.3337 

-.4628 

-.4144 

.905  -.4986 

.919  -.3609 

.950 

-.5483 

-.5306  -.5337 

.953  -.3589 

.955  -.2725 

.965  -.3210 

1.000  -.1560 

-.1911 

-.4421 

ALPHAOt  4)  - 4.255  6ETA0  t 31 

« 4 

.115 

SECTION  t DLEFT  MJNG  BOTTOM 

dependent  variable  CP 

.9720 


I .0000 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CH 

.000 

-.3904 

-.2163 

.2618 

.018 

-.3389 

-.1856 

.3493 

.020 

-.2744 

-.0406 

.3592 

.040 

.0145 

.2906 

.050 

-.2329 

.069 

.080 

.081 

.2172 

.086 

.1864 

.094 

-.1533 

. ISO 

. 15? 

.163 

.2308 

.177 

.2053 

.229 

.0436 

-246 

.1952 

.250 

.27H 


.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

.4674 

.5312 

.5102 

.4328 

-.3018 

.3441 

.3003 

.3661 

.3837 

.2594 

.2660 

.2804 

.2817 

-.1444 

.2101 

.2008 

.2189 

.2241 

-.1061 

.1963 

.2000 

.2059 

.2109 

.1448 

-.1081 


.183M 


2060 


1890 


. 1913 


0869 


DATE  SO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  IA01  LVAPIELHU  SEALED)  LEFT  WlNO  80T. 


PACE  1130 


{RETL10I 


ALPHAOI  m 

« 4 

.255  BETAO  ( 31 

4 . J 15 

;v 

SECTION  ( 

DLEFT 

HING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

,5340 

.6730  ,7800 

.8870 

X/CW 

.3H5 

y.' 

.363 

.0000 

.390 

.2253 

.HDO 

. 1698 

. 1635 

.0446 

s'- 

.400 

.1951 

K- 

.418 

.497 

.2062 

.503 

fi  . 

.550 

.0472 

.0169 

.565 

.0562 

.600 

-.1765 

?.  , • 

.637 

.0529 

.650 

-.1843 

>•' 

-670 

i: 

.700 

.0685 

-.2657 

.725 

- 

.2708 

f 

.730 

-750 

-.1948 

-, 1759 

.760 

-.0834 

ji 

.775 

» 

.0293 

-.0311 

1': 

.798 

-.0588 

1'. 

.008 

-.0700 

.834 

-.2142 

.839 

-.1404 

1 ■ 

.850 

- 

. 1904 

-.2523  -.4117 

.857 

-.2991 

.862 

i'. 

.865 

,0000 

.879 

-.2414 

.900 

-.2356 

.3551 

-.4857 

.905 

-.4295 

.919 

-.3002 

r.; 

.950 

- 

.4586 

-.4065  -.5222 

1' 

.953 

-.4691 

I:'- 

.955 

-.3124 

tl; 

.965 

-.2790 

I.OOO 

-.2107 

-.2476 

-.5148 

-.1555 


-.0355 


-.0503 


-.‘♦869 


DATE  eO  OCT  75 


ALPHAOt  5) 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-0il9  IA81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 
6.35B  BETAO  ( 1)  • .Oil 


SECTION  ( IJLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fc.  • 
!'■  ■ 

Y/eu 

.2990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

.9720 

x/cw 

e 

.000 

-.2340 

-.3968 

.2967 

.6016 

.5750 

.5485 

.4375 

-.3621 

’f. 

.010 

-.1627 

-.3202 

,4369 

.4896 

,4758 

.5538 

.5473 

f 

i-. 

.020 

-.1210 

-.0819 

,4723 

. 381 1 

.4196 

.4590 

.4537 

1244 

.040 

-.0115 

,3917 

t. 

.050 

-.1026 

.3065 

. 33 1 5 

.3711 

.3706 

f. 

.069 

-.0556 

.090 

. 2747 

5. 

, 00 1 

.2920 

.006 

.2416 

V 

.094 

-.0663 

• 

.ISO 

.2673 

.3068 

.3196 

.2557 

.157 

-.0404 

k 

. 163 

.3134 

.177 

.2532 

.229 

,0504 

V 

.246 

.2390 

.250 

.2780 

.8831 

.2786 

.1859 

ij 

.274 

.2532 

5- 

.345 

-.0990 

.362 

.0000 

S . . 

.390 

.2717 

t' 

.400 

.8600 

.8514 

.1220 

-.0265 


-.1594 


1095 


-.3616 

-.1071 

-.1932 


.1458  . 1066 


-.2412 


-.0968  -.0021 


1 123 


-.1891  -.0903 


-.8839  -.3075  -.3457 


-.7040 


-.4868 


DATE  eO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 


PACE  I13H 


ALPHAOC  51  - 8.356  BETAO  t II  • 

SECTION  ( ULEFT  MilNC  BOTTOM 


V/BH 

.8990 

.36«!Q 

.4870 

.5340 

X/CM 

vBB5 

.0000 

.979 

- .sam 

.900 

.905 

.919 

-.8801 

- .8688 

•-.8500 

-.3715 

.950 

-.8983 

.953 

-.3598 

,955 

-.3505 

.965  -,339># 

l.OOO 


ARCl 1-019  IA81  LVAPIELHU  SEALED!  LEFT  UINO  BOT, 

.011 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7600  .B870  .B7B0  I.QOOO 

-i^OOB 

-.H490  -.S13S 
-.13fB  -.GBOB 


'RETLiei 


( 


PAGE  1135 
IRETL19)  t 17  OCT  75  > 


DATE  ao  OCT  75 


tA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 

ARClI-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MINO  GOT. 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 3690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  • 1297.0000  INCHES  YMRP  " 

SREF  - 1297.0000  INCHES  ZHRP  - 

SCALE  » .0300  SCALE 

ALPHAOt  1)  » -4.169  BETAO  ( II 

SECTION  ( IILEFT  WINC  BOTTOM 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


-4 , 006 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PARANETmC  DATA 

MACH  - 1.250  RN/PT 

ELV-IB  - 10.000  ELV-Oe 

RUDDER  - .000  ^>08flk 


f 

Y/BH 

.2990 

.3840 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

X/CM 

.000 

-.0292 

-.1356 

.3045 

.5731 

.5435 

.5078 

.5221 

-.0816 

.010 

-.0585 

-.2117 

.0742 

-.3530 

-.4617 

- ,3751 

-.3364 

.020 

-.1042 

-.0437 

.0097 

-.5046 

-.5053 

-.5418 

-.4519 

-.0839 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.2217 

-.0485 

-.1737 

-.4091 

-.3634 

-.4406 

-.4553 

-.4147 

-.0587 

.081 
.006 
.094 
.150 
.157 
. 163 
.177 

.aes 

.246 

.250 

.274 

,345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.1119 


-.0541 


.0000 


1941 


-. 1453 

-.0505 

-.0499 

.2175 


-.2363 


.0405 


1656 


.2550 


.2489 


.0317  -.0905  -.2486  -.3316 


1146  .0261  -.0504  -.2270 


-.0536 


1691 


.2770  .2772 


.2905  .2257 


.3293 


1266 


.0720 


-.0917 


.3573 


-.0610 


-.0065 


1580 


.0321 


.0553  .0434 


.0000 


.01 16 


-.3245 


.0613  .1183 


2.250 

4.000 

.000 


OATC  eo  OCT  7S 


I ASIA  « PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  M36 


arc U -019  IA91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  80T. 
ALPMAOt  I)  • -<t.l69  BETAO  ( t)  • -H.08B 


SECTION  t I) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

.5990 

.3640 

.4570  .5340  .6730 

X/CM 

.798 

-.5051 

.908 

-.1591 

.934 

-.3059 

.839 

-.1051 

.850 

-.1387  -.1571 

.057 

-.5516 

.865 

.865 

.0000 

.979 

-.5343 

.900 

-.5669 

-.3195 

.905 

-.3857 

.919 

-.3649 

.950 

-.4639  -.3596 

.953 

-.4935 

.955 

-.4843 

.965 

-.4183 

1 .000 

-.3966  -.4547 

ALPHAOt  1) 

■ -4. 

149  8ETAO  ( 5)  • .019 

.7900  .B970 


-.IB6B 


-.5235 


-.3553 


-.3090 


.9750  1.0000 


-. 1927 


SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5990 

.3640 

.4570 

X/CU 

.000 

-.1367 

-.1913 

.5569 

.010 

1564 

-.1094 

.0311 

.050 

-.1848 

-.1385 

-.0174 

.040 

.050 

-.5935 

-.1511 

-.001:6 

.069 

.OBO 

.091  - . 0549 

.086  -.1903 

.09**  -.  1647 

.150 

.157 

.163  . 0597 

.177  .0304 

.559  -,1H!7 

.546  .0797 

.550 
.574 
.345 

.365  .0000 


,5340 

.6730 

,7800 

.8870 

,9750 

.5101 

.4543 

.4135 

.4519 

-.5934 

-.3577 

-.4755 

-.4140 

-.3898 

-.5899 

-.5159 

-.5731 

-.5091 

-.5759 

-.1153 

-.4359 

-.5071 

-.5105 

-.5516 

-.0904 

-.0645 

-.0883 

-.5811 

-.4875 

-.1784 

.0341 

-.0408 

-.1138 

-.3587 

1.0000 


(RETLS9) 


0934 


5794 


OATE  ao  OCT  75 


lAOlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION* 


PAGE  1137 


ARCn-019  IA81  LVAFtELHU  SEALED!  LEFT  MINO  BOT.  fRETLlBl 


ALPHAOT  n 

- -4.149  BETAO  1 2) 

- .018 

SECTION  1 

DLEFT  WIND  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990  .3640  .4270 

.5340  .6730  .7800 

.8970 

.9720 

X/CU 

.390 

.1346 

.400 

.0852  .1372 

. 1376 

.402 

. 1023 

.418 

.497 

. 1 193 

.503 

.0000 

.550 

.1914  .1742 

.565 

.1565 

.600 

.0363 

.637 

,1596 

.650 

-.0018 

.670 

-.0209 

.700 

. 1814 

-.0470 

.725 

1014 

.730 

.750 

.0201 

.0102 

.760 

-.1800 

.775 

-.0012  .0747 

,790 

-.2002 

.808 

-.1066 

.834 

-.2289 

.839 

-.0723 

.850 


-.1925  -.1939  -.2016 


.857 

-.2442 

.862 

.865 

.0000 

.879 

-.2672 

.900 

.905 

.919 

-.2944 

-.3930 

-.3982 

-.3547 

-.2369 

.950 

-.4754 

-.3941 

-.3568 

.953 

-.5102 

.955 

.985 

1.000 

-.3644 

-.4596 

-.3405 

-.4787 

-. 1432 

-.2258 


t.OOOO 


,1357 


-.3257 


DATE  eO  OCT  75 


lA&lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIC»>J 


PAGE  1138 


AUPHAQt  I 
SECTION 
Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.OBO 
.040 
.030 
0S9 
.080 
.081 
.086 
.094 
.150 
. 157 
.163 
. 177 
.889 
.846 
.S5Q 
.274 
.345 
' . 362 
.390 
.400 
.408 
,418 
.497 
.503 
,550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
,730 
.750 
.760 
.775 
.796 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.852 


ARCH -019  IASI  LVAPtELHU  SEALED)  LEFT  WIND  SOT. 


■ “4.104  BETAO  ( 3)  - 4.148 


ULEFT  NING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

,9720 

-.2777 

-.1621 

.2455 

.4592 

.3636 

. 3168 

.3718 

-.1197 

-.2023 

-.1455 

. 1735 

-.2570 

-.4937 

-.4580 

-.4176 

-.2923 

-.  1245 

.1421 

-.2062 

-.4494 

-,49B2 

-.4313 

-.1219 

-.1002 

.0892 

-. 1867 

-.1393 

-.4242 

-.4761 

-.4262 

-.1006 

-.0809 

.0282 

.0210 

-.2453 

.0868 

.0507 

-.0054 

-.0609 

-.1729 

-.3940 

-.1203 

-.1566 

.0589 

.0818 

.0397 

-.0316 

-.0304 

-.2043 

-.2346 

.0000 

.1240 

.0975 

.0573 

.0752 

. 1665 

.1039 

.0255 

.0202 

.0640 

.1397 

-.0448 

-.0210 

.0000 

-.0805 

.0121 

-.1184 

-.1746 

-.1075 

-.0470 

-.0468 

-.0503 

.0136 

-.0778 

-.0973 

-.2274 

1500 

-.2051 

-.2534 

-.2634 

-.2359 

-.2871 


1 .0000 


- . 1501 


-.3745 


tflETL19) 


DATE  20  OCT  7S 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1139 


ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  Ml  NO  SOT.  (RETLI9) 


ALPHAOt  1)  - -H.VOH  BETAO  ( 3»  - H.m8 


SECTION  t DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .3B*tO  ,4270  ,S3H0  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


XyCH 


.865 

.0000 

.879 

-.2517 

.900 

-.2376 

-.3384 

-.2900 

.905 

-.3495 

.919 

- .2934 

.950 

-.4392 

-.4084 

-.4103 

.953 

-.3845 

.955 

.965 

1.000 

-.2674 

-.3115 

-.2420 

-.4302 

-.2765 

ALPHAOT  2)  - .052  BETAO  C U • -‘♦.119 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

X/CW 

.000 

-.0364 

-.0798 

.010 

-.0460 

.0136 

.020 

0823 

-.0265 

.040 

-.0358 

.050 

-.0093 

.069 

.080 

.081 

.086 

-.0843 

.4270 

.5340 

.6730 

,3700 

.6329 

.6561 

.1796 

-.C993 

-.0868 

.0231 

-.1149 

-.0403 

, 1443 

.0046 

- , 0629 

. 1362 

-.1331 


.7800 

.8970 

.9720 

.6320 

.6537 

. 1220 

-.0964 

.0767 

-. 1364 

-.0053 

. 1516 

-.0418 

.0760 

. 1 182 

.094 
. ISO 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.248 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
.497 
.503 
.550 


-.1264 


■•Oils 


.0000 


.0100 


.0494 


.3010 


.0861 


,1709 


.3191 


.1514  .1671  ,2860  .2170 


.2506  .3180  .2977  .2100 


1)60 


,0782 


. 3954  . 3684 


.2208 


.2729 


.3451  .2562 


.0000 


l.OOOO 


-.2259 


DATE  SO  OCT  15 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  UMQ 


ARC 1 1 -01 9 lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  a>  - .059  BETAO  t U - -4.119 

SECTION  ( IJLEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETL19) 


rew 

.9990 

.3640 

.4970 

.5340 

.6730 

x/cw 

,565 

,9443 

.BOO 

.637 

.4044 

.650 

.670 

.700 

. .4535 

.0143 

.725 

-.0906 

.730 

.750 

.760 

-.3191 

.775 

. 1 196 

. 1672 

.798 

-.1599 

.BOB 

1475 

.034 

-.3179 

.939 

-.0956 

.850 

-.1001 

-.1440 

.857 

- . 3397 

.869 

.865 

.0000 

.879 

-.9196 

.900 

-.9515 

-.9004 

.905 

-.5214 

.919 

-.3399 

.950 

-.4457 

-.3505 

.953 

-.6085 

.955 

-.4657 

.965 

-.4172 

t . 000 

-.5337 

-.3319 

.0331 


.0471 


-.0054 


.0659  .0391 


-.6550 


-.9433 


-.9943 


-.4940 


ALPHAOt  9)  - 


.055  BETAO  I 9)  ■ -.007 


SECTION  { ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BU 

.9990 

.3640 

.4970 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1594 

-.1793 

.3617 

.5657 

.5679 

.5369 

.5349 

.0713 

,010 

-.1574 

-.0503 

.1703 

.0810 

-.0037 

-.1500 

-.0906 

.090 

1797 

- . 009 i 

. 1900 

,0377 

-.0497 

-.1711 

-.9546 

. 1091 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0808 

-.0985 

-.0344 

.0005 

.0409 

-.0997 

-.1035 

-.1499 

. 074 1 

.001 

.086 


.0097 


0897 


DATE  go  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-t)19  IA81  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  W I NO  DOT.  (RETL19) 


ALPHAOt  g)  - .055  BETAO  t B)  « -.007 

SECTION  ( IILEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .3640  .4270  .5340  .8730  .7B0Q  .0870 


X/CW 
,094 
. 150 
, 157 


1705 


. 163 
.177 

.1765 

,229 

-.0737 

.246 

.250 

.274 

.345 

. 1532 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.402 

.410 

.2126 

.497 

. 1903 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

,2357 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.2545 

.798 

.008 

-.2075 

.834 

-.2461 

.839 
.850 
• 857 
.862 

-.1113 

.865 

.0000 

.879 

-.2732 

.900 

.905 

-.2972 

.919 

.950 

.953 

-.3922 

.955 

-.4849 

.965 

-.3763 

.0873  .0959  .0555  .8405 


,0226 


.0070 


.0623 


.0908 


.1413  .1099  .2790 


,2615 


.2609 


-.3600 

-.3184 

-.4678 

- .6204 
-.7380 


-.0911 


.0251 


.3266 


.2132 


-.0420 


. 1046 


.0074 


,0166  -.0131 


-.1651  -.1932  -.2183 


-.3478 


-.4876  -.3976  -.3746 


.9720  1.0000 


. 0681 


.2046 


. 1861 


-.0048 


.0191 


.0000 


-.0493 


-.2861 


-.6969 


-.2896 


-.2695 


DATE  30  GCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATrON 


PAGE  IJHS 


ALPHAOt  3> 

SECTION  ( 

Y/BH 

X/CM 

I.OOD 

ALPHAOt  3) 
SECTION  t 


.055  BETAO  t 31 
IILEFT  WING  BOTTOM 
.3990  .36^0  .4370 

-.4541 

- .067  BETAO  I 3) 

I lUEFT  WTNG  BOTTOM 


ARCn-0i9  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
■ -.007 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,5340  .6730  .7000  .8970  .9730  1.0000 

-.4563  -.4341 

- 4 . 107 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(iRETLlB) 


Y/ew 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9730 

X/CM 

.000 

-.3941 

-.1510 

.3985 

.5609 

.4964 

.5144 

.5183 

.0098 

.010 

-.3671 

-.1341 

.3090 

. 1393 

-.0437 

-.0571 

.0457 

.030 

-.3377 

-.0657 

.3896 

.0940 

-.0336 

-.0656 

-.0477 

.0451 

,040 

.050 

.069 

.060 

-.1730 

-.0300 

.3061 

.0698 

.0737 

-.0443 

-.0099 

.0454 

.0373 

.081 
.006 
.094 
. ISO 
. 157 
.163 
. 177 
.339 
.346 
.350 
.374 
.345 
.363 
.OTO 
.400 
.403 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.735 
.730 
.750 


-.1996 


-.1433 


.0000 


.1666 


.0831 

.1706 

.1354 

. 1949 


.1350 


, 1437 


.1575 


. 1791 


. 1 109 


1005  .0896  .1846  . MB3 


. 0155 


.1343 


.3330 


. 1459 


.3404  .1607  .1441 


-.0359 


.3339 


1349 


. 1339 


.0966 


-.0488 


-.0480 


.0S86 


■.ISIS 


*.1168 


.0000 


-.1045 


-.3615 


-.04»  -.0631 


•.7370 


OBIGINALPAQill 
OP  POOR  QUAUni 


s. 

i 


DATE  aO  OCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn>0i9  IASI  LVAPCELML  SEALED)  LEFT  UINQ  BOT. 
ALPHAOt  S)  - .067  BETAO  t 31  “ H.107 

SECTION  t MLEFT  WIND  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.7800  .8870  .9730  J.OOOO 


PAGE 


<IBETLT9) 


s' 

r/Bu 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

X/CM 

1 

.760 

-.1604 

.775 

- . 0635 

.0333 

.798 

-.0633 

.808 

-.0836 

.834 

-.3105 

.^'■* 

.839 

-.1369 

g.-' 

.850 

-.1976 

-.3459 

.857 

-.3446 

.863 

.865 

.0000 

.879 

-.3489 

\ 

.900 

-.3371 

-.3475 

.905 

-.3600 

.919 

-.3890 

i-- 

.950 

-.4591 

-.4119 

i 

.953 

-.3709 

.955 

-.3963 

.965 

-.3643 

t 

1.000 

-.3186 

-.4100 

-.3709 


-.3307 


-.3136 


ALPHAOt  31  - ‘♦.342  BETAO  t U - 

SECTION  ( MLEFT  HI NO  BOTTOM 


-.3837 

4.090 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BH 

.3990 

.3640 

.4370 

XVCU 

.000 

-.0544 

-.1071 

.4377 

.010 

-.0416 

-.0619 

.4787 

.030 

-.0451 

-.0485 

.4438 

.040 

-.0456 

.3397 

.050 

,0567 

.069 

.OBO 

.081 

,3505 

.086 

.0973 

.094 

-.0941 

.150 

.157 

.163 

.3753 

.177 

.3541 

.339 

-.0073 

.346 

.3367 

.350 

.374  .3304 


.5340 

.6730 

,7800 

.6S70 

.9730 

.7370 

.7156 

.7031 

.6540 

-.0105 

.4057 

.3745 

.4809 

.5336 

.3863 

.3334 

,3941 

.4338 

.1173 

,3499 

.3748 

.3379 

.3739 

.1408 

.3376 

.3767 

.3341 

.3604 

.3153 

. 1353 

.3486 

.3618 

.3544 

.3765 

DATE  20  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  im** 


V 


V 

ARCH '01 9 IA91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT.  (RETL19) 


ALPHAQl  3) 

- 4.242  BETAO  t U - -4 

.090 

SECTION  ( 

DLEFT  Ml  NO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

- 

. 

. Y/BW 

.2990  .3640  .4270  .5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

1,0000 

X/CM 

.3145 

.0795 

.362 

.0000 

t 

.390 

.3442 

P 

.HOO 

.4006 

.3059  .2511 

1 

.*t02 

.4095 

1 

.‘fia 

t.: ' 

t: 

• MS? 

.3013 

f- 

.503 

.0000 

1 

.550 

.3404 

,2653 

; 

.565 

.3787 

i 

%■ 

.600 

.0521 

! 

p 

.637 

.4001 

1: 

.650 

.0580 

1 

.870 

.0029 

.700 

.4604 

. 0140 

.725 

- . 0175 

• 

} .. 

.730 

-.7913 

.750 

.0685  .0725 

f 

.760 

-.1311 

.775 

. I 860 

. 1864 

1;; 

.798 

-.1617 

if 

.808 

-.0267 

1 

k 

.834 

-.2411 

.839 

- .0588 

1 

.850 

-.0937 

-.1325  -.1531 

k 

.857 

-.1946 

t;- 

.862 

-.2331 

1 

.865 

.0000 

.079 

- . 1908 

i- 

.900 

-.2443  -.2081 

-.2053 

k 

.905 

-.3452 

Y 

.919 

-.3186 

r 

.350 

-.4363 

-.3468  -.3122 

y 

.953 

-.4346 

.955 

-.4434 

i 

.965 

-.3806 

I.OOO 

-.2273 

-.3205  -.5035 

¥ 

F 


DATE  20  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11-019  1A81  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  MING  BOT. 


PAGE  1145 


(RETLtgi 


ALPHAOC  3) 

- 4 

243  BETAO  ( 21 

■ 

.004 

SECTION  1 

1 ILEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

s 

r-  ■ 

Y/QW 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1. 

X/CH 

iV' 

.000 

1776 

-.2291 

.3207 

.6322 

.6175 

.6093 

,5714 

-.1025 

'■<■ 

.010 

-. 1 180 

-.1773 

.4070 

.4000 

.3101 

. 3781 

.4588 

.020 

-.0745 

-.0866 

.3813 

.2902 

.2779 

. 3012 

.3557 

.0312 

r 

.040 

-.0530 

.3075 

,050 

-.0589 

,2357 

.1961 

.2490 

.3210 

.069 

.0634 

.080 

.2133 

t: 

.081 

.2218 

.086 

.0975 

.094 

-.0798 

. 150 

.2181 

.2463 

.3003 

.2741 

t 

.157 

.0608 

t-' 

.163 

.2490 

.177 

.2154 

A 

.229 

-.0589 

.246 

. 1951 

.250 

.2489 

.2852 

.3120 

,2312 

,274 

.2402 

.345 

.0213 

.362 

.0000 

V 

.390 

.2698 

.400 

.3129 

.3341 

.2083 

.402 

.2953 

,418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.800 

.637 

.650 

.570 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.795 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 


.2423 


. 1861 


.2606  .2171 


.2558 


.0205 


.2835 


.0883 


- . 0391 


-.2233 


.0333  .0191 


-.1925 


-.1949 

-.0766 


.0265  .1231 


-.1692 


-.2958 


-.1562  -.1941  -.2060 


-.6189 


.0000 


.0137 


-.0430 


-.8264 


-.2851 


DATE  aO  OCT  75 


lAOilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  11M8 


ALPHAOl  3>  - 


•♦.ans 


BETAO  ( ei 


ARCll-019  lABI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 
• OOH 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S’. 

Y/BW 

.5990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9730 

I.' . 

X/CM 

[ 

.BBS 

.0000 

.079 

-.3439 

.900 

-.aeoa 

-.3379 

-.3548 

1 

,905 

-.3779 

.919 

-.3517 

s.^ 

.950 

-.4733 

-.3975  - 

. 3631 

h 

.953 

-.5448 

1- 

.955 

-.4001 

.965 

-.3909 

1- 

If 

1.000 

-.3414 

-.3719 

-.5780 

ALPHAQC  3) 

■ 4 

343  BETAO  ( 3 

) - 4. 

135 

f' 

SECTION  ( 

ULEFF 

WI'NG  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

f- 

j) 

Y/BW 

.5990 

. 3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9730 

r’ 
r . 

x/ew 

.000 

-.saga 

-.3633 

.3565 

.5495 

.5431 

.5637 

.5063 

1798 

h 

.010 

-.3659 

- .3303 

.3369 

.3633 

.3136 

.4346 

.4331 

• 

.oao 

-.1715 

-.0703 

.3451 

.3683 

.3938 

.3381 

.3394 

-.0379 

V' 

,040 

- . 0340 

.3737 

1 

.050 

-.  1481 

,3194 

.3314 

.3686 

.3906 

1 

.069 

.0016 

1 

i 

,000 

. 1983 

.001 

.3031 

1. 

.066 

. 1380 

I.'. 

r 

,094 

1933 

I 

.150 

. 139B 

.3584 

,3544 

.3346 

if. 

.157 

.0047 

.163 

.3147 

f 

.177 

.3034 

.aag 

-.0601 

.ane 

,1831 

1: 

.aso 

.3341 

.3351 

.3535 

.1653 

f'' 

.074 

.5165 

.345 

-.0316 

.36a 

.0000 

5f 

.390 

.3416 

P 

.400 

.3319 

.3551 

. 1514 

h 

.4oe 

.3374 

.4)8 

.497 

.5ia3 

I- 

.503 

.0000 

.550 

. 1411 

. 1359 

1.0000 


l.OOQO 


-.6859 


(RETL19) 


* 


i 


I 

i 


I 


I 


• < 


DATE  20  OCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1147 


ARCn-019  Uei  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MINO  SOT. 


(RETL19) 


ALPHAOt  3)  « 4.2H2  BETAO  ( 3)  - 


SECTION  1 nUEFT  WING  BOTTOM 


BU 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

K/CW 

.565 

. 1226 

.600 

.637 

.1126 

.650 

.670 

.700 

. 1099 

.725 

-.1859 

.730 

.750 

.760 

-.1291 

.775 

-.0523 

.798 

-.0359 

.806 

-.0490 

.834 

-.1856 

.839 

-.1013 

.850 

-. 1660 

.857 

-.1974 

.852 

.855 

.0000 

.879 

-.2009 

.900 

-.1923 

-.2935 

.905 

-.2747 

.919 

-.2211 

.950 

-.2632 

.953 

-.2381 

.955 

-.2294 

.965 

-.2299 

1 .000 

-.2070 

H . 125 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

-.0312 

-.0389 

-.0993 

-.1221 

-.8427 

-.0465  -.0411 

.0308 

-.2317  -.2561 

-.3218 

-.2988 

-.3855  -.4146 
-.2080  -.5317 


... .t.,- 


K- 


DATE  eO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  11H8 

ARClHOtS  tA0(  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIN©  BOT,  {RETL20)  ( 17  GOT  75  I 


REFERENCE  DATA  PARAtCTRIC  DATA 


SREF  - 

S690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

976,0000 

IN.  XT 

MACH 

1 .400 

RN/FT  « 

8.850 

LREF  ■ 

1887.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  - 

.CCO 

8REF  - 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  - 

400.0000 

IN,.  ZT 

RUDDER  > 

.000 

SPDBRK  • 

.000 

SCALE  - .0300  SCALE 

ALPHAOt  n = .017  BETAO  ( 1)  - -6.173 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  QEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/CM 

;; 

.000 

.0566 

-.0589 

.4170 

.7315 

.7078 

.6809 

.6805 

, 0877 

[j- 

.010 

.1315 

-.0457 

.3767 

-.0019 

1445 

-.0874 

.0099 

k 

. 080 

.0943 

-.0438 

.3304 

-. 1385 

-.1668 

1998 

-.8398 

.0398 

f- 

.040 

.0035 

. 1086 

r. 

.050 

>.0889 

-.1038 

-.1466 

-.8145 

-.8896 

.060 

.0776 

.080 

-.0891 

Ei. 

.081 

-.0899 

.OBB 

-.0116 

.094 

.150 

.0674 

-.0485 

-.1035 

-.1386 

-.1535 

. 157 

.1189 

.103 

.177 

.1741 

-.0184 

.889 

-.0534 

.846 

. 1048 

• 

.850 

- . 0830 

.0641 

.8199 

. 1938 

.87H 

.0818 

.8058 

iv; 

.3B8 

.0000 

.390 

.0678 

.400 

.4868 

-4705 

.3559 

.408 

.4364 

.418 

4 

.497 

.0178 

[■■■ 

.503 

.0000 

.550 

.4618 

.3778 

'}'■ 

.585 

.600 

.637 

.650 

.5095 

.4881 

.8003 

.1885 

.670 

-.0033 

i: 

.700 

.5675 

. 1435 

' ■ 

.785 

.1899 

•V-,. 

.730 

.750 

.760 

.0115 

.0761 

.0060 

/■ 

.775 

.0396 

-.0110 

1.0000 


-.0583 


-.Hia9 


DATE  80  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-019  IA81  LVAP1ELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


RAGE  )1H9 


CRETLSO) 


ALPHAOl  1) 

■ .017  8ETA0  ( 

1 ) - -1 

SECTION  ( 

11 LEFT  WING  BOTTOM 

Y/BM 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

X/CM 

.798 

-.0851 

.808 

-.1714 

.834 

-.2339 

.839 

-.2775 

.850 

-.2198 

.857 

-.3105 

.862 

.865 

-.2562 

.879 

-.3783 

.900 

-.2630 

-.3257 

.905 

-.4271 

.919 

-.4011 

.950 

-.4234 

.953 

-.4965 

.955 

-.4270 

.965 

-.3897 

1.000 

-.3549 

ALPHAOl  H 

■ .018  BETAO  ( i 

9)  . -.1 

SECTION  t 

DLEFT  MING  BOTTOM 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

X/GM 

.000 

.0276  -.0809  .3691 

.6840 

.010 

.0345  -.0839  .3102 

-.0460 

.020 

.0098  .0275  .2693 

- . 1689 

.040 

.0379  ,0691 

.050 

-.0755 

-.1493 

.069 

.080 

-.1609 

.081 

-.0733 

.086 

-.0245 

.094 

.0058 

.ISO 

-.0804 

.157 

.163 

. 1079 

.177 

-.0280 

.229 

.0195 

.248 

.0513 

.250 

-.0546 

.274 

.”363 

.345 

.362 

.0000 

173 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.6730  .7000  ,8970  .9780  1.0000 


-.2317  -.1469 

-.1781 

-.1938 

-.3435  -.2960 

-.2450  -.3664 

117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

,8070 

.9720 

.6591 

-.1732 

-.2039 

.6497 

-.1021 

-.2110 

.6354 

-.0236 

-.2627 

.0024 

.0206 

1853 

-.2244 

-,i.580 

.0470 

-.1371 

-.1468 

-.1038 

.0727 

.0234 

.1734 

.liro 

. 1823 


DATE  eO  OCT  75 


lABt A “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  II  SO 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  Ml  NO  BOT. 


tRETUaO) 


ALPHAOI  1)  - .018  BETAO  ( 21  - 

SECTION  » DLEFT  MI NO  BOTTOM 


BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CM 

.390 

.1116 

.400 

.4377 

.402 

,3703 

.418 

.491 

,0045 

.503 

.550 

.4248 

.565 

.4414 

.600 

.637 

.4559 

.650 

.670 

.700 

,4715 

.725 

. 1000 

.730 

.750 

.760 

-.0150 

.775 

.0161 

.798 

-.1072 

.808 

-.1945 

.834 

-.2570 

.839 

-.2932 

.850 

-.2337 

.857 

-.3291 

.862 

.865 

-.2728 

.879 

-.3804 

.900 

-.2959 

-.3355 

.905 

-.4425 

.819 

-.4147 

.950 

-.4293 

.953 

-.5078 

.955 

-.4354 

.965 

-.3917 

I.  ODD 

-.3691 

117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP. 

.6730  .7000  .0070  .9720  1.0000 

.4880  .3398 

-.loss 

.0000 

.3763 

. 1B80 

. 1886 

- , 007B 

. 143B 

-.H5M 

.0696  .0033 

-.0116 

-.2186  -.1527 

-.18H5 

-.1949 

-.2972  -.2990 

^.2278  -.3694 


DATE  ao  OCT  -75 


ALPHAOC  II 


lASJA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARGll-019  lABI  LVAPtELHL  SEALEP’  LEFT  MINO  BOT. 
.OSt  BETAO  ( 3)  - -a. 072 


PACE  llSl 


CRETLSO) 


SECTION  ( r 7 LEFT  WIND  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7000 

.8870 

.9730 

X/CU 

.000 

-.0301 

-.1018 

.3863 

,6370 

.6181 

.5863 

.5944 

-.0384 

.010 

-.0357 

- . 0630 

.3538 

-.0066 

-,19B8 

-.1530 

-.0604 

.080 

-.0483 

-.0308 

.3064 

-.8099 

-.8317 

-.8601 

-.3866 

-.0148 

.040 

,050 

.069 

.080 

-.0411 

-.0381 

.T199 

-.1098 

-.0933 

-.2087 

-.8717 

-.3813 

.0143 

.081 

.086 

.034 

.150 

.157 

.163 

.177 

.839 

.846 

.850 

.374 

-345 

.363 

,390 

.400 

.403 

,418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.735 

.730 

,750 

.'’oL'l 

.775 

.79B 

.80B 

.834 

.839 

.850 

.857 

.863 


-.0517 


.3634 


-.8668 


-.0643 


-.0417 


.0000 


.0776 


-.1344 

-.3184 


-.0606 


.0363 


.0186 


, 1585 


.3698 


.3659 


.0497 

.8809 


-.3494 


-.1138  -.1339  -.1815  -.8134 


-.0868 


.0738 


1599  .1718  .1849  .1035 


.3199 


.3015  .4050 


.3460 


.3936 


.3545 


1781 


.1788 


.0785 


.1154 


.0577  -.0080 


-.0153  -.0440 


-.3596  -.8488  -.1638 


,0304 


.8159 


. 0000 


. 0031 


-.3083 


DATE  50  OCT  75 


ALPHAOt  n 


tASilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 

ARCll-0it9  TA81  LVAP(ELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 
BETAO  ( 3!  - -S.07B 


PAGE  MSB 


(RETLSO) 


SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW  .aSBO  .36H0  .4 

X/CW 


.865 

- .87B6 

.879 

-.3790 

.900 

-.3040 

.905 

-.4561 

.919 

-.4103 

.950 

.953 

-.5104 

.955 

-.4488 

.965 

-.4047 

.000 

-.3680 

-.3631 

-.H»+35 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870 

-.8124 


.9780  I. 0000 


ALPHAOt  I)  x .083  BETAO  t 41  - 
SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 
Y^eW  .8990  .3640  .4870  .! 


-.8644  -.3763 

-.006 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,8990 

.3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7800 

.8670 

.97 

.000 

- .0630 

- . 1478 

.3089 

.5699 

.5607 

.5343 

.5583 

-.07 

.010 

-.0567 

-.1301 

.8381 

-.1158 

-.8385 

-.1871 

-.0795 

.080 

-.0747 

- . 0339 

, 1978 

- .8888 

-.8689 

-.8699 

-.8958 

-.051 

.04C 

- . 0163 

.0036 

.050 

-.1404 

-. 1336 

-.8189 

-. 1966 

-.8156 

.069 

-.03 

oeo 

- . 0906 

. OBI 

-.1187 

. OSB 

-.0989 

.094 

-.0710 

.150 

- . 0661 

.0658 

.0178 

-.0770 

,157 

.04) 

tS3 

.0873 

,177 

-.0758 

,889 

-.0984 

.846 

.0875 

85b 

.8819 

.1718 

.1155 

.0647 

87^ 

.8009 

,o45 

.16> 

368 

.0000 

390 

.8871 

400 

.8899 

,8517 

.3108 

408 

.8438 

.410 

497 

.1584 

,503 

.001 

550 

.3369 

.3197 

9780  I.OOOO 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-OlS  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  BOT. 


tRETLaO) 


PAGE  1153 


ALPHAOC  1) 

- .0E3  BETAG  t H) 

- 

.006 

SECTION  { 

ULEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8M 

.3990  .36H0  .Ha70 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9730 

1 .0000 

X/GM 

.565 

.a^ie 

.600 

.1533 

.637 

.3729 

.650 

. 1531 

.670 

-.0056 

.700 

.3700 

.0833 

.7E5 

.035:1 

.730 

-.4653 

.750 

.0315 

-.0333 

.760 

*,iooa 

.775 

- 

.0536 

- . 0790 

.798 

-.1819 

.809 

-.2599 

.831+ 

-.2869 

.839 

- . 3HI I 

.850 

- 

.3890 

-.3591  -.1874 

.857 

-.3019 

.868 

-.3389 

.865 

-.aSHH 

.879 

-.3730 

.900 

-.3396 

.3913 

-.3369 

.905 

-.H019 

-919 

-.H375 

.950 

.47 10 

-.3490  -.3347 

.953 

-.5360 

.955 

-.4677 

.965 

-.4109 

1.000 

-.3933 

-.3304 

-.3795 

ALPHAOt  I) 

- .030  BET AO  t 5) 

- 3 

.059 

SECTION  ( 

ULEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3590  .3640  .4370 

.5340 

.6730  ,7800 

.8870 

.9730 

1 .0000 

X/CU 

.000 

-.1353  -.1563  .3355 

.5453 

.5313  .5168 

,5133 

-.0770 

.010 

-.1366  -.1136  .1788  - 

. 0845 

-.1516  -.1403 

-.0707 

.oao 

-.1345  -.0843  .1345  - 

.0649 

-.0858  -.1848 

-.3693 

-.0633 

.OHO 

-.0803  -.0058 

.050 

-.1534 

.0097 

-.0660  -.1107 

-.1754 

.069 

-.0673 

.080 

.0333 

.081 

.0370 

.086 

-.0534 

DATE  20  GCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  nSH 


ALPHAOl  n 
SECTION  < 
Y/BW 

x/ew 

.OSH 
. 150 
,157 
.163 
.177 
.229 
,2H6 
.250 
.^7^ 

■ SHS 
,362 
.390 
.^00 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
-600 
.637 
.650 
.670 
,700 
.725 
.730 
.750 
.760 
,775 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.057 
.862 
.865 
.879 
.900 
.90S 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


ARC  1 1 -01 9 I A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  SOT. 
- .030  BETAO  ( 5J  -2.059 

ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  l.OOOO 


tRETL20l 


-.1009 


-.0775 


.0000 


.1506 


.0002 


.0725 


.2014 


.1282 


1888 


.1841 


, 1641 


.0901  .0979  .0656  -.0229 


.1518  .0818  .0479  .0083 


- . 0567 


, 1557 


. 1557  . 1 386 


.2349  .2831 


.2544 


1004 


.1613 


,1411 


. 1272 


. 1490 


.0458 


.0000 


-.0109 


-.0271 


-.2861 


-.2509 


-.3476 


-.16414 


-.3096 


-.4155 


. 0002  - . 0447 


-.4907 


-.1082  -.1162 


-.3292  -.2684  -.2111 


-.2883 

-.3693 

-.2995  -.4239  -.2590 

-.4896 

-.4160 

-.4971  -.3453  -.3421 


-.3859 


-.2553 


-.4249 


-.5208 


V, 


DATE  aO  OCT  75  lAI 

ALPHAOt  1)  - .030  BETAI 

SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM 


I ASIA  ’ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-CUB  IASI  LVAPTELHL  SEALED!  LEFT  WING  80T. 
030  BET  AO  ( 5)  =»  a.  059 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1155 


(RETLaOl 


.3S>iO  .Ha70  -53H0  . 6730  . 7800  . 8870  .9730  1. 0000 


X/CW 

1.000 

ALPHAO ( 1 ) 


-.3346 


-.3696 


-.3791 


.03a  BETAO  ( 6)  - 4.116 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

-.3094 

-. 1535 

.3131 

.5333 

,4991 

.4664 

,4614 

-.0708 

.010 

1093 

-.1330 

.3019 

.0447 

- . 0889 

-. 1376 

-.0781 

.030 

-.1796 

- , 1 105 

.3066 

.0453 

-.0435 

- , 1607 

-.3447 

-.0553 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.1535 

-.1113 

. 1316 

.0635 

.0585 

-.0735 

-.1001 

- . 1475 

-.0600 

- . osao 


.C838  .0748  .0660  .0333 


-.0133 


.1274  .0835  ,0Sa3  .0335 


.1514  .1341 


.1511  .3415 


-.1943 


-.0811 


-.0431  -.0838 


-.5316 


DATE  SO  OCT  75 


1A0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1156 


ARC11-Ci3  IASI  LWAPiELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT. 


(RETLSO) 


ALPHAGt  n 

m 

.038  1 

9ETA0  { 6) 

“ 4 , 

.116 

SECTION  { 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730  .7800 

,8870 

L- 

X/CW 

.760 

-.8315 

.775 

-.1583 

-. 1506 

.790 

-.8533 

.BOB 

-.3846 

.03*4 

-.8795 

1 ■ 

.839 

-.8983 

|- 

.850 

-.3661 

-.8863  -.8463 

.057 

-.3759 

?• 

.86S 

.065 

-.8987 

iv 

.879 

-.3390 

£, 

.900 

-.8950 

-.4519 

-.8830 

{- 

.905 

-.4515 

t 

,919 

-.3598 

1 

.950 

-.5099 

-.3761  -.3687 

.953 

-.4649 

(. 

.955 

-.3786 

j- 

.965 

- . 360*4 

1 .000 

-.8399 

-.4140 

-.3798 

i' 

AUPKAOt  I) 

« 

.044  BET AO  { 7) 

- 6. 

175 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

-6730  .7800 

.6870 

X/CM 

.000 

-.8853 

-.1589 

.8008 

.5117 

.4640  .4191 

,4115 

.010 

-.8659 

161 1 

.1985 

, 1364 

-.0754  -.1410 

-.1041 

!{ 

.OBO 

-.8418 

-. 1406 

.1889 

.1300 

-.0373  -.1478 

-.8401 

V. 

.0*40 

1861 

.1817 

ii 

.050 

- . 1856 

.0618 

-.0618  -.0918 

- . 1478 

k 

.069 

.080 

.0415 

8. 

.081 

.0689 

5: 

.086 

-.0848 

.09*4 

-.8369 

l- 

.ISO 

.0956 

.0599  .0488 

.0484 

f 

.157 

I; 

. 163 

. 1 106 

.177 

.1835 

'i 

.SS9 

-.1859 

i: 

.S46 

.0761 

K 

.S50 

. 1880 

. 0879  . 0679 

.0378 

1 

.S74 

.1451 

-,S856 


.9750  1.0000 

-.0585 

-.0«*37 

-.0560 


.0393 


r 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1157 


ARCH-019  tASl  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 
ALPHAOt  1)  ■ .044  BETAO  ( 71  - 6.175 

SECTION  ( DLEFT  WIND  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETLaO) 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

'i 

X/CW 

t 

.345 

i 

.362 

.0000 

.390 

.1736 

.400 

.1398 

. 1247 

'i' 

.402 

.1644 

t:' 

.418 

.497 

.1389 

.503 

“V 

.550 

.0843 

. 1687 

.565 

.0839 

.600 

X 

.637 

.0843 

.650 

% 

.670 

.700 

.0136 

-.0362 

.725 

-.1375 

.730 

.750 

.760 

-.2487 

.775 

-.2045 

-.1946 

i 

.798 

-.2230 

.BOB 

-.2921 

.B34 

-.2723 

i 

.639 

-.2800 

.850 

-.3708 

-.2792 

ij; 

.857 

-.3592 

.862 

.865 

-.2873 

i 

.879 

-.3030 

Ij' 

.900 

-.2503 

-.4323 

E: 

.305 

-.4054 

,919 

-.3300 

.950 

“ . 4224 

-.4096 

.953 

-.3948 

C»  a 

-.3297 

§ .965 

-.3244 

-. 1725 

-.3757 

.97a0  1.0000 

.0533 


.aes4 


-.3528 


.0000 


.0588 


.0502 


-.0580 


-.0750  -.1133 


-.5279 


.3109 


-.3156 


-.3676 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATfON 


PAGE  1158 
iRETian  I 17  OCT  7S  ) 


ARC 11-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED > LEFT  WING  BOT. 


REFERENCE  OAT A PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

976 . 0000 

IN. 

XT 

MACH  - 

1 .250 

RN/FT  ■ 

LREF 

m 

I 297.0000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-10  - 

.000 

ELV-OB  - 

BREF 

m 

1297. 000 Q 

INCHES 

ZMRP  « 

4-00.0000 

IN. 

?T 

RUDDER  - 

.000 

5PDBRK  - 

SCALE 

.0300 

SCALE 

ALPHAOt  1)  = .038  BETAO  ( I)  » -6.160 


SECTION  I IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

X/GM 

.000 

.0120 

-.0939 

.010 

-.0089 

.0048 

.020 

-.0522 

.0183 

.040 

.□051 

.050 

-.0105 

.069 

.080 

.081 

.066 

-.0549 

,094 

-.0876 

.150 
. 157 
. 163 

.0286 

. 177 
.229 

.0258 

.246 

.0239 

.250 

.274 

.345 

.362 

.0000 

.390 

, 3T5S 

.400 

.402 

.419 

.497 

.2872 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.4405 

.650 

.670 

.700 

.5078 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 


4270 

.5340 

,6  730 

4124 

.7102 

.6977 

2957 

-.0703 

-.0620 

2123 

- . 0923 

-.0268 

0045 

.0249 

-.0757 

.1397 

.0868 


.1459  .2515 


.2369 


.2969  .3EBG 

.2676 


.<♦177  . 3844 

.4220 


.3615  .2732 

.4141 


.0206 

-.0044 


.7800 

.8870 

.9720 

.6660 
-.0859 
- . 09B0 

.6940 

.0996 

-.0195 

. 1494 
.1761 

.0039 

.0809 

.1377 

.2669 

.2238 

.1335 

. 3065 

.2211 

.0844 

.2328 

.0000 

.0552 

.0733 

-.0755 

-.0598 

-.1263 

1 . 0000 


-.1806 


-.5635 


2.250 

.000 

.000 


ties 


1058 


1437 


L.' 


DATE  aO  UCT  75 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  lAQl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MIND  BOT. 


PAGE  1159 


(RETL81 > 


r 

ALPHAOt  M 

■1 

.038  BETAO  ( 1) 

•>  -6 

.160 

4' 

SECTION  ( 

1 JUEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CW 

I' 

,798 

-.2263 

1 

.BOB 

-.3232 

5 

.e3H 

-.3079 

1 

.039 

-.4319 

T 

.850 

-.3683 

-.3395  -.2006 

T 

.857 

-.4727 

1 

.862 

.865 

-.2825 

.879 

-.4867 

d. 

.900 

-.3350 

-.4013 

-,.3331 

i' 

.905 

-.5950 

<' 

.919 

-.4879 

,950 

-.5796 

-.4284  -.4334 

,953 

-.6403 

,955 

-.5281 

i. 

.965 

-.5290 

'i 

f 

1 .000 

-.3775 

-.3797 

-.4952 

ALPHAOf  1) 

- 

.045  BETAO  1 2) 

■ -4 

. 1 14 

1 

SECTION  t 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

|i 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

X/CM 

fi: 

.000 

-.0430 

-.L739 

.3663 

.6566 

.6600  .6247 

.6476 

.010 

-.0515 

.0055 

.2523 

-.0997 

-.1052  -.1117 

.0573 

;i. 

.020 

-.0892 

-.0361 

.1713 

1316 

-.0524  -.1568 

-.0377 

a; 

.040 

-.0465 

-.0387 

;l. 

.050 

-.0336 

.0139 

-.0687  -.0604 

.0618 

,069 

.080 

. 1359 

.081 

.0346 

[j. 

.086 

-.0936 

.094 

1306 

V 

.150 

. 1470 

. 1461  .2838 

.2019 

. 157 

4 

.163 

.0030 

1 _ 

.177 

.2238 

?(' 

.229 

-.0177 

.246 

.0406 

• ; 

.250 

.2395 

.3098  .2956 

.2021 

1- 

.274 

.2482 

.345 

i: 

.362 

.0000 

I- 

f: 

I 


.9780  t.OQOO 


.9720  1,0000 

. 1 167 
. 1H59 

.1116 

.nOH 

.0631 


DATE  SO  OCT  79 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAQULATtCN 


PACE  1160 


ARCn-0V9  IASI  LVAPtEUHL  SEAUED)  LEFT  UINO  QQT.  (RETLSM 


ALPHAOl  1) 

- 

.045  BETAO  ( 2) 

. -H 

.114 

SECTION  ( 

I )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

1.0000 

X/CM 

.390 

.2963 

.‘too 

.3908 

.3659 

.2151 

,402 

. 38 1'4 

.418 

-.2253 

.497 

.2670 

■ SQ3 

.0000 

.550 

.3411 

.2521 

.565 

.3814 

.600 

.0361 

.637 

.3995 

.,  50 

.0528 

.670 

-.0760 

.700 

.H43B 

- .001 1 

.725 

- 

.0274 

.730 

-.6043 

.750 

- 

.0789 

-.1426 

.760 

-.1434 

.775 

- 

. 1243 

-.1647 

.798 

-.2486 

.808 

-.3445 

.034 

-.3460 

.039 

-.4365 

.050 

- 

.3902 

-.3422  - 

.3010 

.857 

-.4908 

.862 

-.3284 

.865 

-.3240 

.879 

-.4608 

.900 

-.3580 

- 

.5028 

-.3521 

.905 

-.6.1'02 

.919 

-.4995 

.950 

- 

.5938 

-.4179  - 

.4478 

.953 

-.6099 

.955 

-.5414 

.965 

- .5370 

1 .000 

-.3685 

-.3990 

-.4813 

DATE  20  OCT  75 


LA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  net 


ALPHAOt  11  • .047  BET AO  f 3) 

SECTION  ( IILEFT  MINO  BOTTOM 


ARCn-019  tABt  LVAPtEUKL  SEALED)  LEFT  MIN3  BOT. 
-e.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRCTLet  > 


r; 

f 

ff 

[y 

Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1005 

-.0902 

.3295 

.6436 

.6131 

.5841 

.5771 

.0889 

V:' 

.010 

-. 1039 

-.0499 

.2001 

.0050 

-.1002 

-.1367 

-.0454 

.020 

-.1312 

-.0803 

.2504 

-.0128 

-.0726 

- . 1833 

-.1149 

. 1216 

h 

1 

.040 

.050 

.069 

.000 

-.0990 

-.0963 

.1057 

.0707 

.0738 

-.1019 

-.1150 

-.0508 

.0940 

,1301  .1257  .12B7  .2108 


. 3060  . 1942 


-.2518 


-.0778 


-.3301 


-.2696 

-.4280 


-.1726 

-.3660 


-.0904  -.1517 


-.5012 


-.4063  -.3102  -.3131 


-.3385 


DATE  20  OCT  7S 


IA9tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1162 


ALPHAOC  1»  - .0^7  BETAO  { 3> 

SECTION  ( ULEFT  MINO  BOTTOM 


ARClt-Oig  lABl  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WINO  BOT. 
-2.070 

DEPENDENT  variable  CP 


(RETLSI ) 


Y/BW 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CW 

.865 

-.3320 

.879 

-.4466 

.900 

-.3709 

-.5162 

-.3622 

.905 

-.6076 

.919 

-.4956 

.950 

-.6017 

-.4308 

-.4513 

.953 

-.5533 

.955 

.965 

1.000 

-.5325 

-.5307 

-.3545 

-.4270 

-.4579 

ALPHAOC  I)  - .05H  BETAO  t HI 

SECTION  ( MLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM 


X/CM 
.000 
.010 
.020 
.0*40 
.OSD 
.089 
.080 
,001 
.086 
.09^ 
. ISO 
. 157 
. 183 
.177 
.229 
.2M8 
.250 

.3H5 

.362 

.390 

.hOo 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 


‘.DOB 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.1519 

-.1711 

.3613 

.6132 

.5744 

.5412 

.5346 

.0708 

-.1517 

-.0626 

.3322 

.0934 

-.0748 

-.1424 

-.0818 

-.1772 

-.0894 

.2785 

.0504 

-.0483 

-.1680 

-.2432 

.0978 

-.1026 

.1316 

-.0780 

.0132 

-.0983 

- . 1027 

-.1206 

.0721 

.0504 

. 1953 

.0133 

1651 

.1764 

. 1293 

. 1027 

. 0914 

.0595 

.2425 

.0686 

-.0710 

. 1481 

.1812 

. 1535 

.1137 

.2910 

.2013 

.0121 

.0000 

,2167 

.2794 

.3314 

.1845 

.2346 


.1922 


.2731  .2149 


.0000 


DATE  EO  OGT  73 


I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


o 


PAGE  1163 


ALPHAOt  1)  - .05H  BETAO  ( H) 

SECTION  ( nUEFT  MINO  BOTTOM 


Y/BW 

.2980 

.3640  .4270 

X/CM 

.565 

.2477 

.600 

.637 

.2417 

.650 

.670 

.700 

.2605 

.725 

,730 

.750 

.760 

-.2154 

.775 

.790 

-.3051 

.800 

-.3992 

.834 

-.3084 

.839 

-.4228 

.850 

.857 

-.5202 

.852 

.865 

-.3320 

,079 

-.4640 

.900 

-.3692 

.90S 

-.6025 

.919 

-.5154 

.950 

.953 

-.4034 

.955 

-.4751 

.965 

-.5184 

1.000 

-.3297 

ALPHAOt  11 

m 

082  BETAO  I 5) 

SECTION  1 

I ILEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BU 

.2990 

.3640  .4270 

X/CU 

.000 

-.2166 

-. 1432  .3456 

.010 

-.2071 

-.1216  .3407 

.020 

-.2155 

-.1116  .2985 

.040 

-.0877  .1969 

.050 

-.1008 

.069 

.080 

.oei 

.1323 

.086 

.0658 

ARC 11 -01 9 IA01  LVAPIELHU  SEALED!  LEFT  Ml NO  BOT. 

« -.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,53H0  .6730  .7000  .0070  .9730  UODOO 


(RETLat ) 


.0003 


.0170 


-.0786 


-.OMS** 


,J7^W  -.3101 


-.4375  -.3276  -.3403 


-.4311 


-.4492 
> 3.056 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .0870 


.5803 

.1118 

.0687 


.5227  .4971  .4938 
-.0600  -.1327  -.0910 
-.0303  -.1472  -.2415 


.0378 

.0552 


-.0723  -.0910  -.1227 


-.0901 


-.1150  -.1748 


-.6452 


.3648 


.5454  -.3870 

.5645  -.4723  -.4753 


.9720  1.0000 


.0538 

.0852 


.0585 


t:. 


DATE  eo  OCT  73  IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  II 6H 

ARCl  1-019  IA9'.  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RCTLetl 

ALPHAOt  n - .095  BET AO  t 5)  • 2.056 


SECTION  I I) LEFT  WING  BOTTaM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/eW  .2990  .36»t0  .^g70  .53H0  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 


X/CW 


.09>1 

- . 1909 

.ISO 

.0044 

.157 

. 163 

. 1771 

.177 

. 1329 

,229 

-.1569 

,246 

.1379 

,250 

. 1256 

.2714 

.1524 

.345 

.362 

.0000 

.390 

. 1838 

.400 

. 1844 

.402 

.1780 

.418 

,497 

.1661 

.503 

.550 

. 1986 

.565 

. 1598 

.600 

.637 

. 1420 

.650 

.670 

.700 

, 1368 

,725 

-.1395 

.730 

.750 

.760 

-.2694 

.775 

-.2335 

.790 

-.3259 

.806 

-.4234 

,834 

-.3072 

.839 

-.3794 

.850 

-.4699 

.857 

-.4876 

.862 

.865 

-.3324 

.879 

-.4234 

.900 

-.3212 

-.5694 

.906 

-.5675 

.919 

-.4373 

.950 

-.3367 

.953 

-.3681 

.955 

-.4335 

.965 

-.4319 

.0653  .0535  .1921 

.0H7H 

. 0987  . 1B19  . 1977 

-.0103 

.2820  .1667 

-.3332 

.0000 

. 17H3 

-.0239 

-.0092 

-.1019 

-.0827 

-.6769 

-.IHll  -.1951 

-,2H61 

-.3.'H9  -.3607 

-.3880 

-.‘♦072 

-.5122  -.H907 


G 


DATE  20  OCT  75  IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  tA8t  LVAPtELRL  SEALED)  L^T  UtNO  BOT. 
ALPHAOt  1)  • .082  BETAO  ( 5)  - 2.056 

SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2390  . 36*40  .^^70  .53*»0  .6730  .7800  .8870  .9/JO  1.0000 
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X/CM 

1.000  -.2502 

ALPHAOX  1)  • .087  8ETA0  ( 6) 

SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM  .2990  . 36*40  .**270 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.0*40 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
. 150 
.157 
,163 
. 177 
.229 
.2*46 
.250 
.274 
-3*45 
.362 
.330 
.HOO 
.<402 
.*418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
,637 
.650 
.670 
,700 
,725 
.730 
.750 


-.4199  -.3685 

4. ID 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8570 

.9720 

-.2915 

-.1533 

.2956 

.5489 

.4913 

.4660 

.5196 

.0057 

-.2756 

-.1294 

. 31 18 

. 1573 

-.0442 

-. 1045 

,0558 

-.2430 

-.0693 

.2881 

. 1 120 

-.0274 

-.1067 

.0047 

.0384 

-.0347 

.2065 

-. 1693 

.0051 

-.0509 

- . 0550 

.0825 

.0213 

.0886 

. 1293 

.0820 

-.2022 

. 1683 

. 1428 

,1135 

.0808 

.2422 

. 1590 

.0102 

-.1511 

.1342 

. 1491 

.1219 

.2098 

. 1232 

-.0362 


(RETL2D 


^•v 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  U6S 


J 

i- 


ARCn-OlS  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BGT. 


tRETL?l ) 


ALPHAOf  n - .087  SET  AO  t 6)  » 4.UI 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

l.ODQO 

)• 

x/cw 

,760 

-.3775 

.775 

-.3483 

-.3785 

{■ 

.79B 

-.3531 

ii 

.308 

-.3786 

I 

1 

.83^ 

-.asoa 

; 

u 

.839 

-.3454 

i{ 

i 

.050 

-.4630 

-.3301  - 

.3848 

|i 

K' 

.857 

-.4533 

t- 

.eea 

-.4070 

:* 

.865 

-.3317 

1 

1' 

.879 

-.3667 

.900 

-.2946 

-.5594 

-.4376 

: 

.905 

-.4894 

' 

i:. 

.919 

-.3816 

?; 

.950 

-.3991 

-.5457  - 

.5093 

.953 

-.3575 

;■ 

.955 

-.'■*03 

}‘, 

.965 

-.3783 

i; 

1.000 

-.1607 

- . 3437 

-.3911 

fc' 

ALPHAOI  I) 

T« 

091  BETAO  t 7) 

= 6 

170 

f,' 

SECTION  ( 

I )LEFT 

MINS  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BH 

.3990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9730 

1. 0000 

i- 

X/CW 

V 

.000 

- . 3684 

-.  1403 

.2649 

.5698 

.4791 

.4464 

.4403 

-.0099 

t- 

.ovo 

-.3360 

-.1361 

.3087 

. 1384 

-.0364  - 

. 1 183 

-.0679 

p 

.080 

-.3658 

-.0706 

.3135 

. 1406 

-.0331  - 

,1030 

-.1563 

.0176 

1 

.040 

-.0390 

.3398 

} 

.050 

-.3183 

.1007 

- . 0338  - 

.0533 

-.0577 

i 

.069 

.0037 

.080 

, 1007 

K- 

.081 

. 1875 

■ 

.086 

.0781 

i 

\ 

.094 

-.3469 

1 

1 

.150 

. 1331 

.0917 

.0649 

.1335 

1 

1 

. 157 

-.0046 

1 

. 163 

. 1651 

j 

t 

. 177 

. 1635 

1 

.aag 

-.0831 

.aH6 

.1595 

.aso 

.1441 

. 1 105 

.1183 

.1383 

.374 

.1738 

• 

i. 


i 

f— 


DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - pressure  source  DATA  TAeUUATION 
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ARC  11 -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


IRETLan 


ALPHAOl  U - .091  BETAO  t 71  » B.170 


SECTION  I DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

,2990 

.3640 

.4270 

,5340 

X/CM 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.2019 

.400 

. 1500 

.402 

. 1757 

,418 

.497 

. 1784 

.503 

.550 

.0941 

.565 

.0727 

.600 

.637 

.0693 

.650 

.670 

.700 

.0282 

.725 

-.2166 

.730 

.750 

.760 

-.2565 

.775 

-.2887 

.798 

-.2452 

.808 

-.3592 

.834 

-.2801 

.839 

-.3132 

.850 

-.4575 

.857 

- . 4049 

.862 

.865 

- . 3037 

.879 

-.3446 

.900 

-.2795 

-.5312 

.905 

- .4365 

.919 

-.3572 

.950 

-.3221 

.953 

-.3384 

.955 

-.3142 

.965 

-.3632 

1.000 

-.1523 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7BQ0  .8870  .9780  1.0000 

-.0676 

.1933  .1130 

-.«t03e 

.0000 

.1055 

-.0758 

-.0688 

' .1395 

-.  mS9 

-.8991 

-.1959  -.8390 

-.3072 

-.3680  -.»)08B 

-.•♦307 

-.NH90 

-.5386  -.5319 

-.29m 


1523 


-.2959 


DATE  aO  OCT  75 


I AS  IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1168 


ARC 11-0 T9 

IASI  LVAPteLHL  SEALED) 

LEFT  WING  BOT. 

(RETL22)  ( 

17 

OCT  75  » 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  - 

976.0000  IN 

. XT 

NACH 

1 . too 

RN/FT 

2.850 

LREF  - 

1297.0000  INCHES 

YMRP  - 

,0000  I'N 

. YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-QB 

m 

.000 

BREF  - 

1297.0000  INCHES 

ZMRP  - 

400.0000  TN 

. ZT 

RUDDER  • 

.000 

5PD8RK 

m 

.000 

SCALE  - 

.0300  SCALE 

ALPHAOl  1)  - .039  BET AO  ( 1)  - -B.151 


SECTION  I ULEFT  WING  BOTTOM 


CEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8390 

.3640 

.4870 

X^CW 

.000 

-.0911 

-.0330 

.5311 

. 010 

-.1195 

-.0379 

.47 14 

.080 

-.iTBa 

-.0704 

.3910 

.040 

.05.19 

.8408 

.050 

-.0564 

.069 

.000 

.081 

.1735 

.086 

,264«J 

.094 

-.2009 

. 150 

.157 

. 163 

8812 

. 177 

.8154 

.889 

-.1185 

.846 

.8086 

.850 

.274 

.8947 

.345 

.362 

,0000 

.390 

.3277 

.HOO 

.“+0a  .3788 

.H18 

, 497  . 89B5 


5340 

,6730 

.7900 

.8870 

.9720 

7830 

.6996 

.6B08 

.6579 

.0885 

1546 

.0971 

. 1615 

.8841 

0689 

.0993 

. 1 180 

.0900 

.1  T99 

1030 

1369 

. 1079 

.1354 

. 1887 

.3582 

8876 

.8538 

.8837 

. 1521 

.0410 

3009 

.2759 

.2366 

.1418 

-.0271 

3441 

.8842 

. 1233 

■i 

i 

1 


.503 

.550 

.565 

.600 


.637 


.31*t*t 


.3478 


.8453  .1434 


.0000 


.0^ 


.650 

.670 

.700 


i 


.785 

.730 


.750 

.760 

.775 


.4427 


-.0773 

-.1446 

-.1724 


1597 


-.2913 

-.2803  -.3206 


-.2323 


- .2794 


1 .0000 


-.3602 


-.7779 


t 

\ 


DATE  eO  OGT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCH -019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  SOT. 


(RETLa?) 


ALPHAOf  n ■ .039  BET AO  t 11  = -B. 151 

SECTION  ( 1 1 LEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.9720 

x/cw 

.798 

-.4056 

.BOB 

-.5848 

,83H 

-.3233 

.839 

-.4808 

,850 

-.5741 

-.3886  - 

,4654 

.857 

- .6699 

.858 

-.4597 

.065 

-.3938 

.879 

-.5448 

.900 

-.H515 

-.6843 

-.5111 

.905 

-.3856 

.919 

-.5675 

.950 

-.3691 

-.6414  - 

.6087 

.953 

-.3379 

.955 

-.3863 

- 

.965 

-.H509 

1 .000 

-.3052 

-.3776 

-.8618 

ALPHAOC  n 

042  BETAO  1 2) 

« -4, 

.101 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

dependent 

variable  CP 

Y/aw 

.8990 

. 3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1889 

-.0443 

.5000 

.6946 

,6655 

.6589 

.6861 

.0466 

. 010 

-.1487 

-.0418 

.4478 

.1858 

.0335 

. 1038 

.1728 

.080 

-.0885 

. 0289 

.3721 

.0358 

.0571 

. 0640 

.0482 

.0661 

.OHO 

.0861 

.8825 

.050 

-.0892 

.0795 

.0773 

.1008 

.0924 

.069 

.0323 

.080 

.1139 

.081 

. 1574 

.086 

.2318 

.09H 

-.1971 

. 150 

.8073 

.2891 

. 8073 

.1298 

.157 

.0169 

.163 

-8469 

.177 

,1957 

.889 

-.1071 

.8H6 

.1663 

.250 

.2773 

.2571 

.8815 

. 1227 

.87H 

.2710 

.3H5 

-.0515 

.362 

.0000 

DATE  aO  OCT  75 


lASilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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I 

[• 

i ARC  I I -Q 19  IA8I  LVAPICLHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLaS) 


ALPHAOt  1)  - .0>+a  BETAO  ( 3)  - 


SECTION  t 

: DLEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

\ 

Y/BW 

.8990 

.3640  .4870 

.5340 

,6730  .7800  .8870 

x/cw 

\ 

.390 

.3068 

.HOO 

.3863 

, 8788  ,1139 

.Hoa 

,3568 

f. 

.HIB 

% 

.*+97 

.3709 

.503 

L 

.550 

.8333 

. 1334 

.565 

.8951 

.600 

-.0990 

j' 

.637 

.3880 

.650 

-.0079 

\ 

.670 

,700 

.3947 

- . 1537 

!• 

.785 

-.1884 

t- 

.730 

.750 

-.8383  -.8337 

,76n 

-.3083 

-.89'15 

-.3886 

.7' 

-.4009 

_ r 

-.5881 

• C 

'.3870 

.839 

-.4560 

; 

.850 

-.5708 

-.3607  -.4719 

r ■ 

.857 

-.6479 

J 

.868 

.865 

-.3675 

i- 

.079 

-.5383 

\ 

.900 

-.4501 

-.6385 

-.5807 

.905 

-.4466 

.919 

-.5954 

t' 

.950 

-.3580 

-.6699  -.6059 

'i- 

.953 

-.3577 

,955 

-.3883 

,965 

-.5375 

1.000 

-.3139 

-.3794  -.8681 

f: 


.9780  1.0000 


-.3888 


.0000 


- . 1619 


-.7363 


-.‘1759 


j 


t 


DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1 171 


ALPHAOI  1)  • 


.0H7  BETAO  ( 3) 


ARC  11 -019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
-S.OBS 


IRETLSS) 


!> 

S 

i) 

i;- 


j; 


>: 

ii- 


i' 

I 


SECTION  t HLEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 


X/CM 
.000 
.010 
.020 
.DHO 
.050 
.069 
.080 
.OBI 
.036 
.094 
.150 
. 157 
.163 
: 177 
.SS9 
.346 
.S50 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
.4  IB 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 


.2990 

.3640 

.4370 

,5340 

.6730 

-.1869 

-.0759 

.4634 

.6516 

.6113 

-.1800 

-.0094 

.4199 

.0817 

-.0395 

- . 1053 

■ OS  07 

.3554 

.0043 

-.0108 

.0416 

.3130 

-.1363 

.0410 

.0152 

.0707 

.1355 

.2141 

-.1590 

.2303 

.1569 

.1515 

.1873 

-.0305 

.1575 

.3332 

.3340 

.2255 

.0000 

.2571 

.3069 

.3898 

.2504 

.3243 

.3656 

.3510 

.3059 

.1149 

.3218 

-.3343 

-.3048 

-. 1735 

-.3136 

-.350B 

-.4ore 

-.5376 

-.3394 

-.4565 

-.5964 

-.3997 

.7800 

.8070 

.9730 

l.OOQO 

.5994 

.0132 

-.0002 

.5835 

.1081 

-.0075 

.0109 

.0527 

.0456 

.0525 

.0049 

. 1941 

. 1007 

-.0106 

. 1948 

. 1039 

-.0753 

.0887 

.0000 

-.4200 

-.1164 

-. 1076 

-.  1700 

-.3557 

-.3131 

-.8163 

-.49S3 


TA.  1^' A.  ■ 


-.6S33 


-.5017 


DATE  eO  OCT  75 


lAQilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARClt-0i9  IA0J  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  HING  BOT.  (RETLeS) 


ALPHAOl  1)  « .047  0ETAO  ( 3)  = -2.063 


SECTION  t 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

X/CM 

.865 

.879 

-.3753 

-.5430 

.900 

-.4538 

-.5836 

.905 

-.5396 

.919 

-.5934 

.950 

-.3403 

.953 

-.3714 

.955 

.965 

l.OOO 

-.5413 

-.3350 

-.3997 

ALPHAOJ  !J  * .053  BETAO  ( 41  - 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

X/CW 

.000 

-.3448 

- . 0594 

.4391 

.6049 

.010 

-.1965 

-.0169 

.4015 

.0815 

.030 

1413 

.0356 

.3473 

.0034 

.040 

.0736 

.31 18 

.050 

-.1731 

.0388 

.069 

.080 

.0478 

.081 

.1315 

.086 

.3103 

.094 

-.1806 

. 150 

.1035 

,!57 

. 163 

.3333 

.177 

.1335 

.339 

.0139 

.346 

.1474 

.350 

. 1839 

.374 

.1739 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.3060 

.400 

.3430 

.403 

.3364 

.418 

.497 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9730  I. 0000 


-.5409 

-.6868  -.6399 

-.3953  -.3970 

.007 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

.5573 
- . 0866 
-.0539 

.5505 

-.0641 

-.0440 

.5444 

.0846 

-.0517 

-.0163 
. 0353 

-.0404 

.0094 

.0343 

-.0193 

. 1478 

. 1675 

.0778 

-.0390 

. 1897 

.1739 

.0896 

-.0971 

.3367 

.0711 

1819 


-.4308 


DATE  BO  OCT  79 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED!  LETT  MINO  BOT. 


tRETLEB) 


ALPHAOl  n - .053  BETAQ  t - -,007 

SECTION  ( DLEFT  MINO  SOTTON  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.565 

. 1821 

.600 

-.1359 

,637 

.181 1 

.650 

- . 1262 

.670 

-.1794 

.700 

.2202 

-.1944 

.725 

-.2311 

.730 

.750 

-.2739 

-.3304 

.760 

-.3532 

.775 

-.3392 

-.3742 

.79B 

-.4083 

.BOB 

-.5515 

.831! 

-.3459 

.839 

-.4834 

.850 

-.6231 

-.4310  -.5109 

.B57 

-.6341 

.862 

-.5169 

.865 

-.3072 

.879 

-.5594 

.900 

-.4349 

-.5170 

-.5590 

.905 

-.5807 

.919 

-.5793 

.950 

-.3430 

-.6983  -.6555 

.953 

-.3970 

,955 

-.3255 

.965 

-.5026 

l.QOO 

-.3022 

-.4106 

-.3129 

alpha© t n 

• 

079  BETAO  1 5) 

- B 

.058 

SECTION  t 

1 )LEf T 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CN 

.000 

-.3010 

-.0667 

.3954 

.5753 

.5162 

.5062 

.5114 

-.0421 

.010 

-.2447 

-.0346 

.3891 

. 1021 

-.0721 

-.0710 

.0411 

.020 

-.1900 

,0536 

.3470 

.0267 

-.0496 

-.0523 

-.0599 

-.0024 

,040 

.050 

.069 

.060 

-.2166 

.0949 

.2267 

.0430 

C57o 

-.0307 

-.0106 

.0121 

-.0364 

.OBI 

.088 


.B077 


143S 


DATE  2D  OCT  TS 


I ASIA  ••  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCI 1-019  IA01  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 


(RETLeS) 


ALPHAOt  D 

m 

.079  BETAO  I 5> 

2.050 

SECTION  1 

1 ILEFT 

Ml NO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i: 

Y/BW 

.2930 

.3640  .4270 

. 5340 

.6730 

. 7800 

.8870 

X/CM 

.094 

-.1722 

.150 

.0977 

. 1254 

. 1414 

.0506 

t 

. 157 

. 163 

.2251 

E\; 

.177 

.1354 

.229 

. 0291 

i 

.2>4S 

. 1527 

1- 

.250 

.1504 

.1541 

. 1431 

.0655 

f 

.27>t 

, 1531 

-3H5 

h 

.362 

.0000 

1 

.390 

. 1839 

i 

.HOO 

.1844 

. 1:873 

.0507 

[”' 

.H02 

.1819 

.410 

.497 

. 1689 

.503 

.550 

. 1081 

.0536 

.565 

.0964 

f;- 

.600 

-.1545 

.637 

.0831 

.650 

-.1491 

If 

.670 

!■. 

.700 

. 1033 

-.2295 

5- 

.725 

- 

.2044 

ji 

.730 

1-; 

.750 

-.2973 

-.3462 

.760 

-.3886 

I?;' 

.775 

- 

.3871 

-.4120 

-798 

-.3747 

.BOB 

-.5300 

r • 

.834 

-.3753 

i' 

.839 

-.4792 

&■ 

.850 

- 

,6450 

-.5186 

-.5360 

k 

.857 

-.6175 

1 

.862 

•i;' 

.865 

-.3987 

f 

.879 

-.4910 

t 

.900 

-.3807 

- 

,4447 

-.5750 

f. 

.905 

-.6350 

■P 

.919 

-.4735 

B' 

.950 

- 

.3476 

-.4939 

-.6018 

!.■ 

.953 

-.3340 

i 

.955 

-.3354 

.965 

-.4284 

-.0515 


-.1151 


.0000 


-.1905 


-.8008 


-.5388 


f— 


ORIGINAL  PAGE  13 ». 
OF  POOR  QUALJTVl 


DATE  eo  OGT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  1175 

ARCH -019  1A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT.  (RETLSS) 

ALPHAOC  n • .079  SET AO  t 5)  - E.05B 

SECTION  C ULEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BM 

.2990 

.36H0  .H270 

,5340  ,6730 

.7800  .6870 

.9720  I. 0000 

X/CM 

l.OOO 

-.2003 

- . 3602 

-.3816 

ALPHAOC  1)  - .003  BETAO  t B)  « ^.I07 

SECTION  ( IILEFT  WrNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

XYCH 

.000 

-.3592 

-.0490 

.3481 

.5591 

.4876 

.4746 

.4719 

-.0799 

.010 

-.3147 

- . 0395 

.3593 

. 120 1 

-.0601 

- . 0644 

.0207 

,020 

-.2742 

. 0499 

.3311 

.0437 

-.0395 

- . 0477 

-.0694 

-.0392 

.040 

,050 

-.2665 

.0826 

.2305 

.0611 

- . 0280 

-.0135 

.0031 

.069 

-.0716 

.080 

,0701 

.081 

. 1540 

.086 

,094 

-.2191 

.1849 

. 150 

. 1061 

. 1 142 

.1173 

.0379 

.157 

-.0854 

.163 

.2154 

.177 

.229 

.246 

.250 

.0322 

. 1560 

.1411 

.1435 

.1277 

. 1264 

.0347 

.274 

. 1543 

.345 

-.1488 

.362 

.0000 

* .390 

.1866 

.400 

. 1491 

. 1527 

. 0182 

• ,402 

. ,418 

. 1618 

-.4813 

.497 

, 1745 

. 503 

.0000 

.550 

.565 

.600 

.637 

-650 

.570 

.0362 

.0428 

.0521 

.0083 

-.1854 

-.1889 

-.2114 

.700 

.0494 

-.2690 

.725 

-.3229 

.730 

.750 

-.3295 

-.3754 

-.7423 

DATE  20  OCT  73 


lAO'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1176 


ARClt-0T9  IA61  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


IRETLSai 


ALPHAOt  U 

- . 083  1 

3ETAO  < 6J 

■ 4 

.107 

SECTION  ( 

1 JLEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990  ,3640 

.4270 

. 5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

h 

X/CW 

.760 

-.3456 

t-- 

.775 

- 

.4053 

-.4469 

fe- 

.790 

- . 319B 

i 

.Boa 

-.4737 

1- 

.034- 

-.3388 

t 

.B39 

-.4005 

l' 

.B50 

- 

.6112 

-.5618  -.5647 

1 

.057 

-.4988 

"■' 

.862 

-.5570 

.065 

^.3B2B 

f 

.079 

-.4133 

.900 

-.3368 

- 

.6203 

-.6017 

.905 

-.5182 

•1 

.919 

-,meo 

'f. 

.950 

- 

.3278 

-.3300  -.7057 

.953 

-.3113 

.955 

-.3349 

.965 

-.4046 

L 

1.000 

1560 

- . 2902 

-.4435 

ALPHAOt  n 

'# 

SECTION  t 


.090  BETAO  t 7)  » 6,163 


DLEFT  WING  bottom 


dependent  variable  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

. 000 

-.4439 

-.0164 

.2975 

.01:0 

-.4057 

-.0137 

.3157 

^ .020 

-.3617 

.0486 

.2935 

.040 

.0672 

.2048 

.050 

-.3489 

- 069 

: .000 

.081 

.1489 

. 086 

. 1491 

f:  .094 

-.2016 

t .150 

. 157 

f . 163 

, 1767 

t .177 

.1438 

.229 

.0419 

.246 

. 1475 

.250 

.274 

.1520 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.5124 

.4542 

.4308 

.4269 

-. 1040 

.1227 

-.0638 

-.0890 

-.0138 

.0546 

- . 0407 

-.0578 

-.0900 

-.0709 

.0637 

- . 0279 

-.0276 

-.0128 

-. 1003 

.0734 

.1069 

.0995 

.0958 

.0176 

-.1144 

. 1324 

. 1 019 

. 1040 

.0059 

I. 0000 


.1 


» 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1177 


ARCM-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINO  SOT.  (RETL2S) 

ALPHAOt  U - .090  SETAO  t 7)  « 6.163 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BN  .B990  .36H0  .4S70  .6340  .6730  '.7800  .8870  .97B0  1.0000 


X/CH 


.345 

.365 

.0000 

.390 

.1789 

.400 

.405 

.418 

.497 

. 1684 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.0019 

.650 

,670 

.700 

-.0093 

.755 

.730 

.750 

.760 

.775 

.790 

-.3065 

.008 

.834 

-.3109 

.839 

-.3707 

.850 

.857 

.865 

.065 

-.3539 

.879 

-.3953 

.900 

-.3510 

.905 

.919 

- . 3934 

.950 

.953 

.955 

-.3551 

.965 

-.4098 

l.ODO 

. 1455 


. 0105 


-.3571 

-.4319 

-.4448 


-.4731 

-.3060 


. 1 143  , 1 155 


-.0051  -.0390 


-.5557 


-.3049 

-.3366 


-.3655 

-.3933  -.4564 


-.5548  -.5336  -.5900 


-.5668 


-.5406  -.3600  -.7186 


-.0134 


-.5185 


-.4010 


-.6574 


-.1780 


.0000 


-.5334 


-.5681 


.4683 


-.6730 


1703 


-.5055 


-.4473 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1178 

»iRCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEAUEDI  LEFT  WtNO  BOT.  tRETLeSl  ( 17  OCT  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMHP  • 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH 

1.400 

RN/FT  - 

2.250 

LREF  - 

1297.0000 

INCHES 

VMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-tB  - 

.000 

ELV-08  ■ 

.000 

BREF  - 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  =» 

400.0000 

IN.  ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  • 

.000 

SCALE  • .0300  SCALE 

BETAO  I 1)  - .033  ALPHAOt  1)  - -6.272 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.0423 

-.0919 

.1399 

. DIO 

-.0475 

-.1360 

1520 

,020 

-.0701 

-.1035 

-.2076 

. 040 
.030 

-.1588 

-.0770 

-.1405 

.069 

.080 

.001  -.gOiiB 

. 086  - . 1249 

.094  -.0766 

.130 

.157 

.163  -.0455 

.177  -.1045 

.259  -.1024 

.246  -.0697 

.250 

.274  -.0750 

.345 

.362  .0000 

.390  .0237 

.400 

,402  .1094 

.418 

.497  -.0447 


,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.4389 

.3755 

.3405 

.3603 

-.2769 

-.3657 

-.4024 

-.3740 

-.3758 

-.4812 

-.5271 

-;5338 

-.5062 

-.2676 

-.4634 

-.5411 

-.4920 

-.4597 

-.2430 

-.4394 

-,2220 

-.4999 

-.4613 

-.4486 

-.2233 

-.0660 

-.2066 

-.4093 

-.3735 

-.2107 


.0734  .0081  -.3041 


.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
--  .700 

^ .725 

.730 
.750 
.760 
.775 


.1383 


. 1467 


.1539  .2026 

.1368 


.0000 


-.2930 


.0872 


.0176 

-.0341 


-.0543 


-.0157  -.1200 


1 . 0000 


-. 1647 


.2132 


-.1392 


1154  -.1277 


DATE  20  OCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1179 


ARC! 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALEOI  LEFT  WING  BOT.  IRETLeSl 


BETAO  in-  .033  ALPHAOt  IJ 
SECTION  f DLEFT  WING  BOTTOM 


-6.272 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.2990 

.3610 

.1270 

,5310 

.6730  ,7800 

.6670 

.9720 

x/cw 

.799 

-.2073 

.808 

-.2815 

.831 

-.2205 

.839 

-.2521 

.850 

-.3236 

-.2131  -.2120 

.857 

-.3626 

.862 

-.3156 

.865 

-.2615 

.879 

-.3265 

.900 

-.3151 

-.1192 

-.1825 

.905 

-.1553 

.919 

-.3925 

.950 

-.1902 

-.3136  -.3086 

.953 

-.1315 

.955 

-.1395 

.365 

-.1206 

1 .000 

-.3361 

-.3179 

-.2766 

BETAO  < n 

■ 

.01 1 ALPHAOl  21 

.160 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3610 

.1270 

,5310 

.6730  .7800 

.8670 

.9720 

X/CM 

.000 

-.0500 

-.0916 

.1772 

.1826 

.1133  .1286 

.1395 

-.3502 

.010 

-.0501 

-.1139 

- . 0611 

-.2731 

-.1019  -.3092 

-.2898 

.020 

-.0712 

-.0931 

-,0B69 

-.3970 

-.1111  -.1671 

-.1733 

-.3103 

.010 

-.0692 

-.0578 

.050 

-.1637 

-.3878 

-.1661  -.1701 

-.1931 

.069 

-.2812 

.080 

-.3511 

.061 
.086 
.09‘i 
.150 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.BEG 

.315 

.362 


-.0609 


-.1153 


loia 


.019B 


-.0193 


-.1936 


-.1558 


-.0038 


-.1713 


.1093  -.1352  -.118B 


-.2309 


.0591  -.0361  -.2116  -.3659 


0000 


-.2528 


date:  so  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  nso 


ARCl 1-019  !A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MtNO  BOT.  tRETLS3J 

BETAO  1 I)  » .011  ALPhAOt  2)  - -4.160 

SECTION  I IVLEFT  WING  BOTTOM  OEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2990  .3840  .4270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9720  1 .0000 


X/CW 


.390 

• 0920 

.400 

.1432 

. 1 148 

.402 

. 1642 

.418 

.497 

. 0015 

.503 

.550 

.2193 

.2487 

.565 

. 1079 

,600 

.637 

.2031 

.650 

.670 

.700 

.1891 

.0512 

.725 

.0009 

.730 

.750 

.760 

-.1243 

.775 

.798 

-.2095 

-.0850 

- . 1035 

.808 

-.2017- 

.834 

.839 

-.2867 

-.3345 

.850 

-.3107 

-.2316 

.857 

-862 

.865 

-.2805 

-.3934 

.879 

-.3484 

.900 

-.3252 

-.4093 

.905 

-.4780 

.919 

.950 

.953 

-.4163 

-.5080 

-.4866 

-..3289 

.955 

.965 

t.OOO 

-.4140 

-.4537 

-.3622 

-.3513 

-.1468 

.0650 

.1055 

. 0065  - , 0355 

-.1970 

-.2064 

-.3121 

-.3103 


.0000 


-.0246 


-.1935 


-.1213 


-.2025 


DATE  eO  GCT  75 


0ETAO  ( n 


IA81A  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-019  IA01  LVAP(EUHt  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 
.007  ALPHAOt  3)  - -E.069 


SECTION  ( DLEFT  HIN5  BOTTOM 


X/CW 
.000 
.OHO 
.020 
.040 
.050 
.069 
.000 
.OBI 
.086 
.094 
. ISO 
.157 
.163 
. 177 

.eaa 

.BH6 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
_ .410 

Q C -‘*97 
^ to  .503 
toe?  -550 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


^1 

sf 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.1152 

.2003 

.5376 

.5067 

.4826 

.4986 

-.2484 

.1234 

. 1237 

1831 

-.31 17 

-.2499 

-.21 17 

.0749 

. 1255 

- . 3075 

-.3678 

-.3929 

-.4030 

-.2274 

.0379 

-.0270 

-.2588 

-.3808 

-.3429 

-.3487 

1738 

-.2289 

- . 1 68S 

.0980 

-.1513 

- . 2956 

-.2402 

-.3028 

-.1338 

.0059 

-.1159 

.0117 

.21 1 1 

. 1596 

-.1045 

-.1665 

.2013  .1BB2 


. 3036  . 2950 


-.0674 


-.0709 


-.0155 


.725 

.0297 

.730 

.750 

.760 

-. 1081 

.775 

-.0573 

.798 

-.193! 

.808 

-.2722 

.834 

-.2792 

.838 

-.3397 

.850 

-.2978 

.057 

-.3883 

.862 

.0215  -.0214 


-.2049 


-.1904 


DATE  SO  OCT  75 


IA81A  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUIATEON 


! 


PAGE  1 !83 


ARCII-DJ9  JA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLeS) 


•j 


OETAO  ( t) 

“ 

,007 

ALPHAOl  3) 

' -8 

.059 

SEGTI'ON  t 

1 ):LEF‘. 

WING  BOTTOM 

dependent  variable  CP 

YABW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

i-- 

X/CM 

.865 

-.8058 

.879 

- . 3594 

.900 

-.3881 

- 

. 3994 

-.8135 

r 

.905 

-.4031 

1': 

.9T9 

-.4848 

fi' 

.950 

- 

. 47V8 

-.3883  -.3808 

T.i 

.953 

-.5130 

.955 

-.4631 

.965 

-.4091 

i - 

1 . ODD 

-.3777 

-.3398 

-.34cJ 

BET AG  t 1) 

" 

088  ALPHAOl  4) 

- 

.084 

SECTl'ON  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990 

.3540 

.4870 

.5340 

.6730  .7800 

. 0870 

k 

X/CW 

.000 

-.0660 

-.1518 

.8981 

.5668 

.5571  .5359 

.5499 

j.- 

. 010 

-.0593 

-.1360 

.8354  - 

. 1848 

-.8383  -.1901 

-.0868 

r 

.080 

-.0770 

-.0351 

.1818  - 

.8347 

-.8759  -.8584 

-.3010 

.0*f0 

-.0800 

.0014 

.050 

-. 1454 

- 

.1380 

-.8191  -.1975 

-.81  SB 

l'- 

.069 

f 

.080 

- 

.0904 

.08:1 

-.1099 

.086 

-.0957 

.094 

-.0751 

.150 

- 

.0355 

.0810  .0176 

-.0016 

. 157 

.163 

.0860 

. 177 

-.0694 

.859 

-.0907 

.846 

.0868 

f 

.850 

.8166 

.1608  .1097 

.0555 

■ 

.874 

.8093 

.345 

i': 

.362 

.0000 

s'- 

.390 

.8884 

.400 

.8886 

.8436 

.3057 

.408 

.8480 

P 

.410 

^ ; 

.497 

.1586 

.503 

.550 

.3308 

.3177 

.9780  I. GOOD 


.9750  I.OOOQ 


-.0693 


-.0566 


-.0309 


.056*+ 


.1566 


-.1558 

.0000 


t 


DATE  eo  QCT  75 


tA83A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tlB3 


BETAO  ( II 
SECTION  t 
Y/BM 

X/CW 
.565 
.BOO 
.537 
,650 
.670 
.700 
.755 
.730 
.750 
.750 
.775 
,798 
.008 
.83M 
.839 
.850 
.857 
.855 
.855 
.879 
.800 
.805 
.919 
.950 
.953 
.955 
,965 
t.OOO 


■ -.022  ALPHAOl  4) 

DLEFT  WING  BOTTOM 
.2990  .36HD  .H270 


ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT, 
• .024 

DEPENDENT  VA'^IABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8070  .9720  1,0000 


tRETL23) 


.2670 


.2666 


.2698 


-.2933 

-.2852 

-.3309 

-.4159 


-.  1879 
-.3449 

-.376! 

-.4249 

-.4703 


-.0381 

-.2610 

-.3836 

-.4856 

-.5271 


-.3926 

BETAO  t n - -.018  ALPHAGt  5) 

SECTION  { DLEFT  WING  BOTTOM 


. 1487 


. 1466 


. 0794 


.0265 


.0643  -.0819 


.081 

.086 


-.0073 


,0263  -.0374 


-.4706 


-.2967  -.2602  -.1328 

-.3985  -.2423 

-.4792  -.3491  -.3308 


-.2347 


-.3232  -.3816 

2.134 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.5730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CU 

.000 

-.0683 

-.2049 

.2941 

.6113 

.6138 

.6108 

.5910 

.0736 

. 010 

-.0561 

1063 

.2732 

.0829 

-.0241 

.0580 

. 1 109 

.020 

-.0710 

-.0423 

.2210 

.0482 

.0097 

0151 

-.0338 

.1074 

.040 

.050 

.089 

.080 

-.0402 

-.0477 

.0436 

-.0345 

.0178 

.0539 

.0773 

.0216 

.0907 

-.0754 


. 1298 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAaULATI'ON 


PACE  naif 


SETAO  f 1) 
SECTION  < 
Y/BW 

X/CW 
.094 
.150 
. T57 
, 1-63 
.177 
,B29 
.546 
.250 
,274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.555 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.909 
.834 
.039 
.050 
.857 
.862 
.865 
.679 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


ARCH -019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WINC  BOT. 
- -.018  ALPHAOt  5)  * 2.134 

IJLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


- . 0766 


-.0032 


.0000 


.2233 


.0236 


,0610 


.2743 


.2954 


-.2895 


-.2845 

-.3199 


, 1295 


.2582 


.2754 


.2907 


.1892  .1841  ,1407  .0997 


.2352  .1537  .1459  .1372 


,2660  .3346 


.3470  .3326 


.2898 


1478 


.0350 


.0900 


-.1829 


-.3446 


- . 381 3 


-.4215 


-.0976 


.2603 


-.3812 


-.4842 


-.5286 


.0192  -.0414 


-.0584  -.0733 


-.2967  -.2656  -.1980 


.3990 


-.4804  -.3408  -.3381 


-.2531 


.2207 


. 1257 


.3282 


-.3101 


. 1315 


.0000 


-.0133 


-.6119 


-.2538 


CRETL23) 


-.4114 


-.4633 


DATE  eO  OCT  75 


I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  11B5 


BETAO  C n - -.018  ALPHAOt  5) 

SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM  .2990  .36110  .^Z70 

X/CW 

1.000  -.3909 

BETAO  t n - -.008  ALPHAOl  61 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCH -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  MING  BOT. 
■ 5.13H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.53H0  .6730  .7800  .8870  .9780  l.OOOO 

-.3088  -.^3^0 

• 4,aii8 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

.8390 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7900 

.8870 

.9780 

x/cw 

t; 

.000 

-.0840 

- . 1778 

.8718 

.6513 

.6539 

.6304 

.5908 

.0369 

.010 

-.0638 

- . 1858 

.8991 

.3563 

,3810 

.3013 

.3360 

.080 

-.0694 

- . 0880 

.8838 

.8759 

.3543 

.8441 

.3137 

. 1895 

.040 

-.0080 

.8716 

1 

.050 

.0483 

. 1948 

. 1756 

,8044 

.8134 

.069 

. 1535 

V- 

.090 

. 1770 

t 

.091 

. 1685 

If 

.086 

. 0400 

.094 

-.0766 

.150 

.3889 

.8139 

.8118 

.8849 

.157 

.163 

.177 

.889 

.846 

.350 

.374 

“'SS90 
fe  Sftoo 
D ^oe 

~ jfe»*97 
~ 503 
p hy.550 
S .565 

H Q -600 

a ftj  .637 
.650 
®.CO  .670 
.700 
.735 
,730 
.750 


.8403  .8680 


-.4689 


-.0584 


0180  -.0481 


-.6557 


DATiE  80  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lies 


ARCi!'0i9  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


IRETL23) 


SETAO  t 1)  - -iOOe  ALPHAOt  G1  - 4.818 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BW 

.5990 

.3640 

.4570 

X.'CW 

.780 

-.1516 

.775 

.798 

-.5033 

.808 

-.5808 

.834 

-.5646 

.839 

-.33.14 

,850 

.857 

-.3361 

.865 

.085 

-.5730 

.873 

-.3587 

.900 

-.5938 

.905 

-.4866 

.919 

-.3946 

.950 

.953 

-.5135 

.955 

-.4193 

.965 

-.3989 

1 .000 

-.3365 

0ETAO  t n « -.003  ALPHAOt  7) 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


.5340  .B730  .7800  .8870  .9780 

-.0858  -.0BH6 

-.8898  -.2887  -.1996 

-.8554 

-.4003  -.2552 

-.4815  -.3743  -.3353 

-.3599  -.4775 

- 5-573 

dependent  variable  CP 


1 .0000 


Y/BW 

.5990 

.3640 

.4570 

x/cw 

.000 

-.0968 

-.5041 

.5957 

.010 

-.0570 

-.1540 

.4068 

.050 

-.0393 

-.0939 

.4093 

.040 

-.0815 

.3038 

.050 

.0408 

.069 

,080 

.081 

.5314 

.086 

.0861 

.094 

- . 0430 

.150 

. 157 

. 163 

.2556 

.177 

.5043 

.559 

.0106 

.546 

.5155 

.550 

.574 

.5576 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

.6470 

.6547 

.6321 

.5852 

-.0233 

.4518 

.3673 

.4157 

.4549 

.3557 

.3551 

.3380 

.3085 

. 1014 

.5276 

.5315 

.5658 

.2908 

.1369 

.2233 

.2374 

,2445 

.2537 

.5788 

.1436 

.2445 

.2417 

.5766 

.2879 

I . 0000 


OATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1107 


ARC  11 -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


tfiETLS3> 


BETAO  < 1)  - -.002  ALPHAOl  71  - 5.273 

SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2930  .3BM0  .>4270  . 53H0  .6730  .7000  .8B70 


X/CW 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

,565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.790 

.808 

.034 

.839 

,850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1,000 


.0000 


.2484 


.2887 


.2872 


.2423 

.2572 

.2799 

.3926 


.2926 


,2707 


.2853 


.2114 

.3163 

.3351 
. 3675 
. 3851 


, 2893  . 3445 


.2991  .3104 


.1407 


. 0 168 


.0716 


-. 1306 
-.2838 

-.3939 

-.4679 

-.4910 


,0743  -.0084 


-.2366 

-.3965 

-.4765 


.2866  -.1991 


-.3963  -.3316 


.9720  1.0000 

. 1 144 


.3089 


-.5064 


1274 


.0000 


- . 0545 


.0191  -.0326 


-.6660 


.2507 


-.2457 


-.2041 


-.3610 


-.4734 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IT89 


ARCl 1-019  3A81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  U)NG  BOT.  (RETLSi*)  t 17  OCT 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH 

1.250 

RN/FT  - 

LREF  - 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-IS  - 

.000 

ELV-OB  - 

BREF  - 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  = 

40Q.OOOO 

IN. 

ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  - 

SCALE  > .0300  SCALE 

BETAO  ( U = .D2B  ALPHA©!  S)  * -6,248 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2990 

. 3640 

-4270 

x/cw 

.000 

-.lao'i 

-.2029 

. 1039 

.010 

-.1449 

-.27!  1 

-.0782 

.020 

-.1776 

-. 1690 

-.1207 

.040 

.050 

- . 2796 

-.1496 

-.2249 

.0B9 

.080 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4565 

.3945 

.3462 

.3589 

-.3054 

-.4456 

-.5042 

-.4731 

-.4745 

-.5349 

-.5935 

-.5046 

- . 5482 

-.2399 

-.4579 

- . 5307 

-.5499 

- . 5272 

-.2699 

-.1284 

.081 
.086 
.094 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.497 
.503 
.550 
.565 
.EGO 
,637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 


-.0923 

-.2065 

-.1556 


-.0382 


- . 1476 

-.0001 


. 0196 


.0608 

.0000 

. 1142 

.0714 


-.1033  -.2750  -.4511  -.5225 

-.2436 


.0105  -.0025  -.3752  -.4331 


-.2465 


,0413  .0129  -.3162 


.10il3 


.1272 


. 1341 


.1492  .1402 

.1174 


.0000 


.0393 


-.0086 


-.0022 

-.1347 


- . 1 061 


.750 

.760 

.775 


-.1156  -.1216 


1.0000 


-.1834 


-.2569 


75  ) 


2.250 

,000 

.000 


-.2374 


-.2224  -.2420 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  UB9 


ARCl 1-019  lAei  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WING  BOT.  tRETL2m 

BETAO  1 1)  - .020  ALPHAOl  11  = 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


> 

Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720  1.0000 

it' 

j 

X/GW 

— 

.798 

-.2747 

1 

.800 

-.3025 

.034 

-.2821 

.039 

- . 3305 

.050 

-.4517 

-.3055 

-.3355 

r 

,857 

-.4457 

t: 

.862 

-.3350 

.865 

- . 3;1'40 

t 

.879 

-.4201 

!? 

.900 

-.3612 

-.5503 

- . 3391 

y 

,905 

-.5522 

? 

.919 

-.4664 

! 

.950 

-.4714 

-.4907 

-.4469 

.953 

-.5576 

%, 

.955 

-.4063 

f: 

.965 

-.5104 

; 

i; 

1.000 

-.2821 

-.4083 

-.2047 

BETAO  t 1)  » .001  ALPHAOt  2)  >»  -M.131 


SECTION  { IILEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720  1.0000 

X/GW 



.000 

-.1356 

-.1880 

.2217 

.5201 

.4606 

.4151 

.4246 

-.2941 

.010 

-.1520 

-.1929 

.0291 

-.3325 

-.4684 

-.4150 

-.3699 

.020 

I'BitO 

-. 1309 

-.0177 

-.3293 

-.5158 

-.5743 

-.5925 

-.2694 

.040 

- . 1227 

-.0340 

.050 

-.2793 

-.  1213 

-.4366 

-.5071 

-.5000 

.069 

-.2141 

,080 

-.0940 

.001 

- . 0577 

.006 

-.1935 

• 

.094 

-.1613 

. 150 

-.0610 

- . 0867 

-.2785 

-.4678 

.ts-J 

1754 

. 163 

. 031 1 

.177 

.0262 

.229 

-.1389 

.246 

.0755 

■ 

.250 

.0376 

-.0348 

-.1117 

-.3189 

.274  .0879 

.345 
.362 


.0000 


-.2774 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABLH.ATION 


PAGE  1T90 


ARCn-Q19  IA0J  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETLER) 

BETAO  CD-  .001  ALPHAOC  E)  =*  -4.131 


SECTION  ( ULEFT  Wl'NG  BOTTOM 


Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

X/CW 

.390 

, 1379 

.400 

.0931 

.403 

. 1097 

.410 

.497 

.1333 

.503 

.550 

. 1946 

.565 

.1615 

.600 

.637 

. 1643 

.650 

.670 

.700 

. 1714 

.735 

-.1  15j 

.730 

.750 

.760 

- . 3344 

.775 

-.3091 

.798 

-.3749 

.800 

-.3841 

.034 

-.3649 

.839 

- . 3373 

.850 

-.4409 

.057 

-.4475 

.863 

.865 

-.3105 

.079 

-.4173 

.900 

-.3536 

-.5463 

.905 

-.5503 

.919 

-.4693 

.950 

-.4664 

.953 

-.5103 

.955 

-.4903 

.965  -.4991 

1.000 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
-6730  .7800  .0B7O  .9730  1.0000 

.1395  .1338 

-.1366 

.0000 

.1748 

.0433 

.0110 

-.0703 

- . 0607 

-.3607 

-.1113  -.1439 

-.3363 

-.3031  -.3310 

-.3934 

-.3491 

-.4956  -.4513 


-.3814 


-.4347 


1833 


ORIGINAi;  PAGE  © 
OF  POOR  QUALHY ' 


DATE  20  eCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1191 


£■ 

I 

si  ■ 


ARCl 1-019  1A81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETL2H1 


BETAO  f n - -.012  ALPHAQt  3)  » -B.03B 


!'■ 

t: 

h 

tV 

f,'. 

I' 


SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.0*+0 
.050 
.069 
.000 
.081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
, 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.790 
.808 
,834 
.S39 
.850 
.857 
.862 


,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

-.1426 

- . I'BEB 

.2778 

.5806 

.51 15 

-.1524 

-.1322 

.1924 

-.1175 

-.3512 

1805 

-.0811 

. V972 

-.0923 

-.3101 

- . 0967 

.0681 

-.2699 

- . 076P 

-.2675 

-.0772 

.0610 

1325 

- . 1575 

. 1 167 

.0453 

.0517 

-.0099 

-.1119 

.1026 

. 1 1167 

.0989 

.0220 

.0000 

. 1704 

. 1632 

.1826 

.2808 

. 1 5 17 

.2068 

.2090 

.2370 

.2017 

.2162 

-.2218 

-.  1018 

-.0495 

-.1980 

-.2159 

-.3104 

-.4032 

-.3080 

-.3919 

-.4421 

-.3001 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

.4772 
- . 3354 
-.4381 

.4808 

-.2783 

-.4920 

- . 0654 
-.0530 

-.3596 

-.3970 

-.0152 

-.0308 

-.2011 

-.0797 

-.0124 

.1124 

.0578 

,2077 

.0000 

-.1837 

.0168 

.0219 

-.0787 

-.1125 

-.1702 

-.4817 

-.3361 


-.5092 


-.3397 


DATE  20  OCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WliNB  BOT. 


PACE  1192 


tiRETLBH) 


betao  t n 

m O' , 

.012 

ALPWAOt  3) 

- 

2.038 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.8730  .7800 

,8870 

.9720 

l.OOOO 

x/ew 

.B65 

-.3235 

• B79 

-.4505 

.900 

-.3713 

-.5497 

- . 3792 

.905 

-.5819 

.919 

-,498il 

.950 

-.5404 

-.4904  -.4672 

.953 

-,4070 

.955 

-.5135 

.965 

-.5172 

l.OOO 

-.3195 

-.4599 

-.2963 

BETAO  t 11 

- 

024  ALPHAOt  41 

3 

.059 

SECTION  t 

DLEFT 

WING  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

. .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.1510 

-.1605 

.3607 

.6167 

.5742  ,5400 

.5359 

.0738 

.010 

- . 1573 

- . 0622 

.3319 

.0845 

-.0799  -.1397 

-.0072 

.020 

-.1790 

- . 0916 

.2807 

.0436 

-.0453  -.1655 

-.2438 

. 102V 

.040 

-.1020 

.1335 

.050 

-.0739 

.0068 

-.0993  -.1025 

- . 1231 

.069 

.0754 

.080 

.0442 

.081 

. 1 943 

.088 

.0086 

.094 

-.1601 

. 150 

.0921 

.0940  .0627 

.2429 

.157 

.0732 

-163 

.1767 

. 177 

.1290 

.229 

-.0751 

.246 

. 1487 

.250 

.1462 

.1172  ■ .2958 

.2044 

.274 

.1937 

.345 

.0158 

.362 

.0000 

,390 

.2181 

.400 

.2671 

. 3321 

. 1886 

.402 

.2353 

•Hie 

-.2819 

,497 

. 1908 

.503 

.0000 

,550 

.2643 

.2170 

DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT^0^ 


PAGE  U93 


ARCn-019  IASI  LVAPCELHL  SEALEOJ  LEFT  WtiNG  BOT,  fRETLSm 

SETAO  t n ■ -.02H  ALPHAO(  m - .059 


SECTION  ( MLEFT  WING  BOTTOM  DEPENOENT  VARIABLE  CP 

T^BW  .2990  .36H0  .M270  .5340  .6730  .7800  ,8870  .9720  1,0000 


X/CM 

.585 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

.955 

.955 

1.000 


.2441 


.2603 


-.3007 

-.3071 

-.4)48 


-.3317 

-.4557 

-.3680 

-.5112 


-.4751 

-.5192 


.2481 

-.0876 

-.2122 

-.1870 

-.3970 

-.4336 

-.5»7t 

-.5407 

-.5958 

-.5627 

-.4027 

-.3249 


.0189 

-.0426 

-.1155 

-.2089 

-.3245  -.3384 

-.4684  -.4743 

-.4457 


.0050 

-.0845 

.1710 

-.3610 

.3829 

.4262 


-.6380 


BETAO  { n - 


-.019  ALPMAOt  5!  • 2.162 


SECTION  ( DLEFT  WING  80TT0N 


DEPENDENT  VAR1A8LE  CP 


Y/SW 

.2990 

.3640 

.4c70 

X/CM 

.000 

1728 

1448 

.3430 

.010 

1561 

-.1272 

.3684 

.020 

1305 

- . 1204 

. 3479 

.040 

.050 

-.0436 

1 107 

.2554 

.069 

.080 

.081 

.086 


.5340 

.6730 

.7800 

.9870 

.9720 

.6331 

.6079 

.5069 

.5908 

.0113 

.2611 

.1388 

. 1296 

.2768 

.1693 

. 1229 

.0993 

.1778 

.0837 

. 1467 
. 1357 

.0646 

.0930 

,21  1 I 

.0830 

1.0000 


.0633 


1802 


DATE  20  DCT  75 

1A81A  - 

PRES5WE  SOURCE  DATA  TABULATION 

FACE  119H 

Alien -019  1A81  L/APIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 

IRETL241 

BETAO  C 1) 

V ~ . 

.019  ALPHAOl  5) 

- 2.162 

SECTION  ( 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.3340  .6730  .7000  .8870  .9720  1 .0000 

X/CW 

.094 

1461 

. 150 

.1574  .1451  .2168  .2225 

. 157 

.0694 

. 163 

. 1944 

. 177 

. 1841 

.229 

-.0912 

.246 

. 1741 

.250 

.1973  .2571  .3044  .2017 

.27M 

.2148 

.345 

.0212 

.352 

.0000 

.390 

.2475 

.400 

.3099  .3378  .1976 

.402 

.2724 

.418 

-.4723 

.497 

.2193 

.503 

.0000 

.550 

.2737  .2181 

.565 

.2615 

.600 

. 0072 

.637 

.2600 

.6f.O 

.0241 

,6/0 

-.0947 

.700 

.2780 

- .0404 

.725 

-.0806 

.730 

-.7721 

.750 

-.1102  -.1657 

.760 

-.2125 

.775 

-.1819  -.2067 

.796 

-.3052 

.608 

- . 3978 

.834 

-.3125 

.839 

-.4174 

.850 

-.4334  -.3530  -.3343 

.857 

-.5182 

.652 

-.3712 

.865 

-.3355 

.879 

-.4525 

.900 

-.3665 

-.5403  -.3809 

.905 

-.5395 

.919 

-.4937 

.950 

-.5040  -.4488  -.4733 

,953 

- . 3885 

,355 

-.4586 

.965 

-.5045 

OEIGINAL  PAGE  IS 
0?;  POOR  QUAUTX) 


DATE  SO  GOT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  0ATA  TASULATION 


PAGE  1195 


BETA©  ( n 
SECTION  C 
Y/BM 


-.019  ALPHAOl  5J 
nUEFT  W'lNG  BOTTOM 
,S99Q  ,3640  .4270 


ARCII-019  1A8I  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
■ 2.162 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7600  .6973  .9720  I.OOOC 


(RETLEHJ 


X/CW 

1 .000 


-.3210 

BETAO  t U - -.013  ALPHAOt  6) 

SECTION  ( DLEFT  WINS  BOTTOM 


-.5294 


- .4857 
4.248 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6W 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 7800 

.8870 

.9720 

X/GH 

.000 

-.1719 

-.2448 

.3259 

.6309 

.6218 

.6141 

.5741 

- . 0982 

. 010 

-.1138 

1699 

.41 13 

,4  045 

.3170 

.3900 

.4635 

.020 

-.0689 

-.0965 

.4122 

.2957 

-2772 

. 3 128 

.3673 

.0373 

.040 

.050 

.069 

.080 

-.0561 

- . 0664 

.3247 

.2418 

.2173 

.2034 

.2570 

,3279 

- 0681 

.081 
.086 
.094 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
^ 650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 


.2339 


.0861 


-.0776 


.2211 


.2571  .3078  .2780 


.0534 


.2526 

.2032 


.2262 


.2514 


.0000 


.2752 


.3152  .3418 


.3074 


.2463 


.2658 


.2699  .2208 


.2644 


.0314 


.2929 


-.0807 


-.0380 


.0559 


.2535  .2925  .3148  -2363 


.0221 


.2106 


,6217 


.0000 


.0192 


-.1026 


. 1036 


.1508 


-.8152 


DATE  eo  QCT  75 


BETAO  C !)  - 
SECTION  « IJLEFT 
Y/BM 

x/cw 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  Uei  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  HING  QOT, 
013  ALPHAOl  61  - 4.S48 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.ESSO  .3640  .4370  .5340  ,6730  .7800  .0870  .9730  t.OOOO 


PACE  USB 


« RETL24 ) 


.760 

-.2150 

.775 

- . 1804 

-.2050 

.798 

-.3045 

.008 

-.3930 

.034 

-.2775 

.839 

-.3701 

.850 

.857 

.862 

.865 

.079 

-.3209 

-.4148 

-.4985 

-.4292 

- . 3774 

.900 

.905 

-.3368 

-.5593 

-.5360 

.919 

-.4443 

.350 

- . 3764 

-.4442 

-953 

-.3464 

.955 

.965 

1.000 

-.4685 

-.4106 

-.2780 

-.3916 

BETAO  t 1)  » 
SECTION  ( ULEFT 
Y/BM 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.080 
,081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
, 183 
. 177 
.529 
.246 
.250 
.274 


001  ALPHAOt  71 
WING  BOTTOM 


- . 3674 


-.3730 


-.5670 

6.352 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

- . I'BOO 

-.3302 

.2342 

,5969 

.6159 

,6064 

,5344 

-.2187 

- . 1033 

-.2457 

.3849 

.5177 

,4548 

.5377 

.5787 

-.0551 

- . 0859 

.4304 

.4035 

.4061 

.4418 

.4836 

-.0128 

-.0373 

.3647 

-.0519 

.3191 

.3122 

.3629 

.4162 

.0447 

.2727 

.2750 

. 14 18 

- . 0544 

.2787 

.2506 

.2595 

.3061 

.3547 

.3262 

.0688 

-.0231 

.2247 

■ 2762 

.3080 

.3381 

.2693 

2624 


DATE  20  OCT  75 


IA8!A  ~ PRESSURk.  SOURCE  DATA  TABULATION 


V.,., 


BETAO  t n - 


•001  ALPHAOl  7) 


ARC): -01 9 IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BGT. 
6.352 


SECTION  1 

1 IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

1: 

x/cw 

1 

.345 

c- 

.362 

.0000 

■ 33Q 

.2812 

.400 

.2958 

.3362  .2267 

'k 

.402 

.2944 

.418 

.497 

.2528 

1 

.503 

.550 

.2305 

.2068 

.565 

.2268 

y 

.600 

.0285 

.637 

.2346 

.650 

.0340 

1 

.670 

1‘. 

.700 

,2736 

- . 0457 

J 

.725 

-.1040 

. 

1' 

.730 

.750 

-.1253  -.1405 

.760 

- . 2404 

.775 

-.1983 

-.2181 

!;• 

.790 

-.3071 

.808 

-.4081 

} 

.834 

-.2694 

.839 

-.3433 

.850 

-.4329 

-.4094  -.3305 

j; 

.857 

-.4809 

.862 

.865 

-.3071 

)f. 

.879 

-.3905 

[■' 

.900 

-.3185 

-.5399 

-.3651 

.905 

-.5261 

c 

.919 

-.41 15 

.950 

- . 3052 

-.4798  -.4657 

.953 

-.3097 

t;. 

.955 

-.3255 

.965 

-.3923 

t: 

1.000 

-.2125 

-.2961  -.5167 

.9720  1.0000 


.0294 


.6849 


• OOuO 


-.1195 


-.8411 


-.3574 


PAGE  1197 


|RETL24» 


DATE  20  OCT  ''5 


I AST A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

AReil-019  IA8t  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  0OT. 


PAGE  USB 
(RETLE5)  { 17  OCT  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  B 

976.0000  IN. 

XT 

MACH 

1 . too 

RN/FT  - 

2.250 

LREF  B 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  « 

,0000  IN. 

YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  • 

.000 

BREF  - 

1297.0000 

INCHES 

ZHRP  « 

400.0000  IN. 

2T 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  - 

.OOQ 

SCALE  - .0300  SCALE 


BETAO  t I ) 

- .018 

ALPHAOl  n - 

-6,220 ■ 

SECTION  1 

ULEFT  WING 

BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
,QSO 
.069 
,080 
. 081 
.086 
.084 
. I SO 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
,250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
,497 
,503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.100 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2990 

.3640 

.4270 

. 5340 

-.2250 

-.0635 

.3320 

.4645 

-.2601 

-.0373 

.1501 

-.5415 

-.3027 

.0025 

.0824 

- . 5354 

.0297 

-.0384 

1587 

- . 3945 

-.2435 

-.0616 

, 1 149 

-.2725 

.1070 

-.0486 

-. 1243 

-.0214 

.0207 

.0272 

-.0402 

.0000 

.0786 

.0753 

.1302 

,0687 

.1110 

, 1 140 

. 1 175 

,1263 

-.3600 

- . 2699 

-.3714 


,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,3478 

-.7787 

-.7361 

.2806 

-.6556 

-.6509 

,2351 

-.4622 

-.hSSS 

- . 1246 
1303 

-.7124 

-.6335 

-.4315 

-.1391 

-.2538 

- . 5889 

-.4312 

-.1577 

-.0624 

-.2802 

-.4612 

1955 

. 1650 

-.3008 

.0564 

-.0274 

.'OOQO 

-.2090 

-.1295 

- . 1955 

-.2700 

-.2640 

-,3919 


1 .0000 


- . 1473 


.2279 


DATE  SO  OCT  73 


I ASIA  - PRESSUf?E  SOURCE  DATA  TABUI.ATION 


PAGE  1199 


ARC 11 -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  80T. 


(HETLeS) 


( 

[• 

BETAO  ( n 

m 

Ota 

ALPHAOl  n - -6.SS0 

f ' 

SECTION  f 

I )LEF  T 

WING  BOTTOM  GEPENOENT  VARIABLE  CP 

i'.; 

Y/BW 

.8990 

. 3640 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8870 

.9750 

h 

x/cu 

f 

.798 

-.3446 

.808 

-.5101 

i 

.834 

-.3539 

.839 

-.4794 

.850 

-.6590  -.5048  -.5048 

.857 

-.6175 

,062 

-.3943 

.865 

-.3810 

L 

.879 

-.5474 

?- 

.900 

-.4437 

-.4959  -.4960 

.905 

-.6901 

.919 

-.5609 

.950 

-.3438  -.5467  -.6456 

»i 

.953 

-.3893 

.955 

-.4005 

j- 

.965 

-.5916 

•1' 

1 .000 

-.5763  -.3654  -.3944 

BETAO  ( n 

- 

000  ALPHAOt  5)  - -4.109 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

X/CM 
.000 
.010 
.OSO 
.040 
,050 
.069 
.090 
.081 
.096 
.094 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
.E99 
,S46 
• SSO 
.274 
.345 


..362 


.2990 

.3640 

.4570 

.5340 

-.5571 

-.0370 

,3819 

.5158 

-.5531 

.0037 

.5484 

-.3935 

-.2815 

.0588 

. 1771 

- . 3490 

. 0531 

-0435 

1631 

-.2338 

1570 

- , 0085 

.1515 

-.2717 

.1409 

.0061 

-.0591 

-.0011 

.0565 

.0605 

.0054 

.0000 


.6730 

.7800 

.8870 

.9750 

.4101 

-.6363 

-.5988 

.3566 

-.5058 

-.6269 

.3686 
- . 3048 
- . 3578 

-.1347 
-. 1515 

-.5678 

-.5825 

-.3548 

1094 

-.1194 

-.5695 

- . 3376 

-.  1030 

.0558 

.1371 

-.2406 

-.1441 


1.0000 


L 


DATE  SO  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  taoo 


ARC  It -019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINS  BOT, 


tRETLeS) 


BETAO  c n 

- 

,COO  ALPHAQl  2) 

m -1 

SECTION  { 

HLEFT 

WING  BOTTOM 

Y/ew 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

x/cw 

.390 

. 1091 

.400 

,1774 

.402 

. 1200 

.418 

,497 

. 1024 

.503 

.550 

.1327 

.565 

. 1298 

.500 

.637 

. 1246 

.650 

,670 

.700 

. 1517 

.725 

-.2572 

.730 

.750 

.760 

-.3560 

.775 

-.3617 

.798 

-.3438 

.808 

-.51 12 

.834 

-.3413 

,839 

-.4768 

.850 

-.6278 

.857 

-.6138 

.862 

.865 

-.3914 

.879 

-.5463 

.900 

-.4377 

-.4307 

.905 

-.6848 

.919 

-.5618 

.950 

-.3376 

.953 

-.3879 

.955 

-.3692 

.965 

-.5627 

1 .000 

-.2677 

109 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

.1836  .0876 

-.1621 

.0000 

.0638 

-.1121 

-.1335 

-.2073 

-.2079 

-.2725  -.3141 

-.3883 

-.5011  -.5135 

-.3264 

-.5303 

-.5801  -.6573 

-.3703  -.3377 


DATE  20  OCT  75 


BETAO  C t ) 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-Ot9  1A01  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  0OT. 
,015  ALPHAOf  3)  - -2.020 


PAGE  1201 


(RETL2S) 


SECTION  C DLEFT  HING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

i;  .000 

-.2432 

-.0448 

.4119 

.5550 

.4725 

.4437 

,4864 

-.0425 

.010 

-.2485 

-.0020 

. 3274 

-.1433 

-.4380 

-.4229 

-.2516 

. 020 

-.2229 

,0324 

,2606 

-.1540 

- . 3567 

-.3146 

-.3006 

- . 0286 

S .040 

.0630 

. 1206 

i;  .050 

1704 

-.1132 

-.2832 

-.2569 

-.2320 

i;  . 069 

-.0533 

i .080 

-.0747 

. 081 

.0497 

.086 

.1748 

E . 094 

-.2601 

? . 150 

.0178 

.0705 

.0801 

.0205 

.1072  .1399  .1271  .0516 


,2066  .1967 


-.0550 


- . 0999 


-.2339 


-.3711 

-.4007 


-.3626 

-.5347 

-.6261 


,1453  .0760 


-.2508 


-.2059 


-.1404 


1340 


-.1702 


-.2809  -.3375 


-.5172 


. 3603  - . 3865 


-.6338  -.4061  -.5204 


-.4717 


DATE  eO  GCT  75  JASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  leos 


ARCH -01 9 1A01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  SOT, 


fRETLSS) 


BETAO  C n 

■ w ^ 

.015  ALPHAOt  : 

SECTION  t 

1 ] LEFT 

MING  BOTTOM 

r/Bw 

.5990 

.3640  .4570 

X/CM 

.855 

-.391 1 

.879 

-.5488 

.900 

-.4354 

.905 

-.6895 

.919 

-.5731 

.950 

.953 

-.3967 

.955 

-.3519 

.965 

-.5458 

1 .000 

- . 5764 

BETAO  t n - -.Oa*i  ALPHAGl 


SECTION  < ULEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 

.5990 

.3640 

.4570 

X/CM 

.000 

-.5550 

- . 0673 

.4553 

.010 

-.5035 

- . 0584 

.3939 

.050 

-.  1484 

.0573 

.3380 

.040 

.0685 

.5036 

.050 

-.1700 

.069 

.080 

.08! 

, 1550 

.086 

. 1978 

.094 

-.1848 

. 150 

. 157 

. 163 

.5143 

. 177 

. 1556 

.559 

.0097 

.546 

. 1457 

,550 

.574 

. 1651 

.345 

.365 

.0000 

.390 

.1983 

.‘»0C 

.4 OB  .2315 

.418 

.497  .1763 

.603 

.650 


- -a, 050 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .8870 

-.5197  -.5575 


-.3457  -.6544  -.6656 


-.3989  -.3189 

.066 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.6389 

.0696 

.0091 

.5515 

-.0898 

-.0616 

.5406 
- . 0458 
-.0435 

.5453 
. 0545 
-.0390 

.0504 

-.0308 

-.0005 

.0545 

.0360 

,0954 

. 1433 

. 1654 

.0745 

.177]  .1840  .1698  .0861 


.5349  .5193  .0675 


.1617  .0857 


.9750  I. DODO 


.9750  I. 0000 


-.0173 

.0516 


-.0179 


-.0345 


-.0980 


-.4355 


.0000 


DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tao3 


BET AO  ( U 
SECTION  ( 
Y-'BW 

x/cu 


• -.031*  ALPHAOI  HI 

I » LEFT  HI NO  BOTTOM 
.S990  .36H0  .>+370 


ARCl 1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
■ .066 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.53H0  .6730  .7800  .0870  97S0  1.0000 


{RETLBSJ 


Q o 

a 

a ^ 


.565 

. 1771 

.600 

.637 

. 173H 

.650 

.670 

.700 

.2118 

.725 

.730 

,750 

.760 

-.3508 

,775 

,798 

-.H06H 

.808 

-.5526 

.83H 

-.3HH6 

.839 

-.H830 

,850 

.857 

-.6319 

.862 

.865 

-.3921 

.879 

-.5582 

.900 

-.H379 

.905 

-.621H 

.919 

-.572H 

.950 

.953 

-.3956 

.955 

-.3336 

.965 

-.5125 

l.OQO 

-.2BH6 

-.1392 


-.1313 


-.2H16 


.20H6 


-.3525  -.3859 


BETaO  ( 1)  - -.019  ALPHAOf  5» 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


-.H10Q  -.3260 

2.157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.001 

.066 


1791 


-.2007  -.3351 


-.0107 


-.630H  -.HH29  -.5186 

-.507H  -.56H2 

-.3HH2  -.7010  “.66H6 


■.52H5 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.2265 

-.1H07 

.4020 

.6123 

.5906 

.5857 

.5391 

-.0854 

.010 

- . 1673 

- . 0959 

.4307 

.251  1 

.1321 

.2451 

.2922 

.020 

-.1389 

,0067 

-3986 

. 1608 

. i 4':5 

. 1695 

. 1822 

-.0025 

.OHO 

.050 

.069 

.080 

-.1700 

.0520 

.2789 

. 1404 
.1304 

. 1221 

. 1487 

. 1588 

- . 0150 

.2121 


. 1903 


DATE  eo  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IEOH 


SETAO  ( 1) 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/CW 
.034 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
.089 
.SHE 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.457 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
,700 
.725 
.730 
.750 
.760 
,775 
.798 
.808 
.834 

.839 

.850 

-857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


ARC  11 -01 9 IA81  LVAPIElHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
* -.019  ALPHAOI  5)  - 2.167 

ULEFT  WTNG  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


IRETLB5) 


-. 1342 


.0149 


.0000 


.2061 


.2493 


. 181 1 


.2300 


. 1777 


.2080 


.2510 


, 1821 


.1692  .1923  .2077  .1361 


.2155  .2231  .2043  .1093 


-.0390 


1019 


.2477  .2338 


.1645  .0941 


.0769 


-.6244 


-.1354 


.1794 


.2234 


.2404 


-.2017 


.0000 


-.1919 


-.9377 


-.3342 


-.4104 


-.4752 


-.3592 


- . 5559 


-.6356 


-.2753  -.3211 


-.3518  -.3814 


-.6267  -.4298  -.5185 


-.5349 


-.3902 

-.5477 

-.4269  -.4261 

-.5356 

-.5450 

-.3285  -.6923  -.6530 


-.4671 


-.5625 


-.2967 


-.3729 


— 

\ 

DATE  20  OCT 

75  ■ 

1A8IA  - 

PRESSURE 

SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1205 

ARCH -019  IASI 

LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 

fRETLBSI 

BETAO  ( n 

« f 

019  AlPHAOt  5) 

••  2. 

167 

SECTION  ( 

t TLEFT 

HING  bottom 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/SW 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

7000 

.8070  .9720  I. 0000 

X/CH 

1 .000 

-.2756 

- . 3937 

-.3094 

BETAO  ( n 

m — 

015  ALPHAO!  61 

- 4. 

256 

SECTION  ( 

1 ILEET 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.5730 

7800 

.8870  .9720  1.0000 

X/CW 

.000 

-.2141 

-.2395 

.3615 

.6078 

. 5927 

5741 

.4913  -.2273 

.010 

-.1586 

- . 1 777 

,4472 

.4023 

.3417 

4306 

.4457 

.020 

1295 

- . 0296 

.4441 

.2992 

.3001 

3374 

.3424  -.0712 

.040 

.0274 

.3431 

.050 

-.1369 

.2487 

.2439 

2750 

.2769 

.059 

-.0351 

.000 

.2294 

.001 

.2468 

.006 

.2294 

.094 

-.0940 

, 150 

.237 1 

. 2581 

2651 

.2003 

. 157 

- . 0455 

.1:63 

.2040 

. 177 

.2247 

.229 

.0380 

— 

.246 

.2155 

.250 

.2647 

.2564 

2381 

.1460 

.274 

.2397 

.345 

1005 

.362 

.0000 

.390 

.2556 

.400 

,2713 

. 2459 

. 0911 

.402 

.2730 

— 

.418 

-.7900 

,497 

.2363 

.503 

.0000 

.550 

.1766 

.0393 

.565 

. 1842 

1 . . 

.600 

-.1214 

-637 

. 1806 

.650 

- 

1157 

.670 

1909 

.700 

.2360 

-. 1977 

.725 

-.2219 

.730 

-.9565 

.750 

2919 

-.3093 

DATE  BO  OCT  75 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA.  TABULATION 


PAGE  IB06 


ARCn-019  1A81  LVAPIELHL  SEALEDI  LEFT  WING  EOT. 


DETAO  t .1 

m •m 

.0’.5  ALPMACH  61  - 4.256 

SECTION  I 

\ ILEFT 

WING  BOTTOM  DEPENDENT 

variable  CP 

Y/QW 

.2390 

.3640  .4270  .5340  .6730 

.7800  .8870 

X/CW 

.760 

-.3601 

.775 

- . 3323  - . 3764 

.730 

-.4092 

.808 

-.5503 

.834 

- . 3237 

.839 

-.4639 

.850 

-.6203  -.4274  - 

.5103 

.057 

-.6176 

.862 

.865 

- . 3779 

.879 

-.1:215 

.900 

- . 3982 

-.3014 

-.5508 

.905 

-.4601 

.EI9 

-.4804 

.950 

-.3080  -.6597  -, 

,5613 

.953 

-.3339 

.955 

-.2727 

.965 

-.4182 

1 .000 

-.2332  -.3590 

- . 3946 

BETAO  ( n 

S 

.000  ALPHAOt  7)  - 6.355 

SECTICN  t 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM  DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870 


.9720  l.DOOO 


-.5315 


.9720  l.OOOO 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
,069 
.080 
.081 
.066 
.094 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.248 
.250 
.274 


-.2515 

-.4171 

.2009 

.5836 

.5567 

.5427 

.4321 

- . 3737 

1748 

- , 3260 

.4277 

.4929 

.4714 

.5510 

-. 1233 

-.0937 

. 4655 

.3807 

.4199 

.4541 

.454S 

-.1296 

-.0191 

.3909 

1 120 

.3050 

.3329 

.3600 

.3666 

- . 0634 

.2698 

.2901 

.2352 

-.0750 

.3104 

.2478 

.2655 

.3027 

,3215 

.2532 

-.0434 

.0414 

.2370 

.2529 

.2681 

.2794 

.2698 

. 1849 

(RETL25> 


DATE  30  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  te07 


ARC U -01 9 lA0t  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WIND  ‘30T. 


(RETLaSI 


BET AO  < 1)  » .000  ALPHAOt  7)  - 6.355 

SECTION  ( MLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W  ,2990  .3640  .<+270  .5340  .6730  .7800  ,0370  ,9730  1.0000 


X/GW 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.437 
.503 
.550 
.565 
.BOO 
.637 
.650 
.670 
.700 
.725 
.730 
.750 
.760 
.775 
.79B 
.808 
.834 
.839 
.tiSO 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


.0000 

.2660 


.2544 

.2696 


.2490 


.2424 


-.0931 


.1129 


“ . 7964 


,2230 


-.3194 

-,376B 

-.3029 


-.3665 


. IB28 

- .4118 
-.4415 

-.4712 

-.4047 

-.2546 


.1558 

-.3695 
- . 5505 

-.5835 

- . 3954 
-.2571 


. 1442 

-.2467 

-.3515 

-.6179 

-.3191 

-.2063 


.0961 


- . 197 1 


-.3787 


-.4501 


-.5709 


-.1085 


-.2840 


.5048 


-.5771 


-,  1 108 


-.3006 


-.5452 


.0000 

-.1955 

- . 7303 


-.5292 


-.1851 


.3260 


-.5970 


DATE  ao  QCT  75 


IAS  I A - FSES5URE-  SOURCE  DATA  T.-dULATION 


PAGE  jaos 


ARC it -01 9 IA01  LVAP(ELHL  SEALED!  LEFT  WINS  SOT. 


REFERENCE  DATA 

SREF  - E690.0000  SQ.FT.  XHRP  * 

LREF  » 1397.0000  INCHES  VMRP  » 

BREF  =■  1297.0000  INCHES  ZMRP  •» 

SCALE  ° .0300  SCALE 

ALPHAO  t 11=  -6.  l;02  BET  AO  I II 

SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 

Y/BW  .2330  .3SH0  .4270 

X/CH 


!P  P 


§ 

II 


976.0000  m.  XT 
,0000  m.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


« -4 . 055 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  ,7800  .8B70  .9720  1,0000 


MACH 

lLV-IB 

RUDDER 


(RETL2B)  ( 17  OCT  75  1 

PARAMETRIC  DATA 

,900  RN/FT  • 2.250 

.000  ELV-00  « .000 

.000  SPDBRK  • .000 


.000 

.0252 

.0863 

.3054 

.4288 

.3171 

.2555 

.2631 

-.5133 

..ffio 

.0018 

.0549 

.0079 

- . 8088 

- . 8426 

-.8163 

-.7471 

oao 

-.0093 

. 0549 

-.0843 

- . 7253 

-.8214 

-.7248 

-.7056 

-.4539 

.040 

.0687 

1876 

.050 

-.0155 

- . 372S 

-.7813 

- . 6918 

- . 6372 

.069 

-.4528 

.080 

- .2831 

.081 

-.1646 

.086 

.0998 

.094 

-.0086 

.150 

-.1165 

-.1829 

-.4952 

-.5193 

,157 

-.4158 

.163 

,0326 

. 177 

-.0717 

.229 

.0657 

.246 

-.0377 

.250 

-.0150 

-.0739 

-.1855 

-.3901 

.274 

.0175 

.345 

-.rjBi 

>362 

.0000 

.390 

.0778 

.400 

.0512 

- . 0344 

-.2772 

-.3936 


”.6256 


DATE  20  OCT  75  lADlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1209 


ARCH -01 9 1A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LETT  WING  BOT. 


IRETL26J 


ALPHAOt  I) 

• -6.182  BETA©  1 I) 

- -4.055 

SECTION  I 

I )LEFT  wing  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.798 

-.4407 

.808 

-.6960 

.834 

-.4166 

.839 

-.5154 

.850 

-.2862  -.2753  -.3612 

.857 

-.4320 

.862 

-.2400 

.865 

-.4354 

.879 

-.4460 

.900 

-.4006 

-.1752 

-.1896 

.905 

-.2586 

.9iI9 

-.3529 

,950 

-.1136  -.1398  -.1050 

.953 

-.1786 

.955 

-.2760 

.965 

-.4355 

l.OOO 

-.0963 

- . 0882 

.0189 

ALPHAQI  n 

- -6. 

173  BETAQ  ( 2) 

- -2.019 

SECTION  C DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.050 
.069 
.000 
.081 
.085 
.094 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.274 
.345 
.362 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,0236 

.0777 

.2804 

.3723 

.0115 

,0500 

-.0077 

-.8519 

-.0020 

.0592 

-.0918 

-.7525 

. 0696 

-.1907 

-.0073 

-.4068 

1777 

-.3156 

. 0961 

-.0039 

.0270 

-.0956 

-.1538 

.0631 

-.0550 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.2567 

. 1963 

.2053 

-.4717 

- .8709 

-.7884 

-.71180 

-.8547 

-.7222 

-.6825 

-.4453 

- . 8407 

-.6897 

-.6305 

-.451,3 

-.2058 

- .5852 

- .,5547 

-.4336 

-.0891 

-.2892 

-.4702 

.0000 


0126 


-.4314 


DATE  20  OCT  75 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  iSIO 


ARC  11 -019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEPT  WING  80T,  tRETL26) 


ALPHAOI  1) 

“ -6. 

.173  BETAO  t 2) 

- “2. 

013 

SECTION  » 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPEND! 

Y/3W 

.2390 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

x/cw 

.390 

.0434 

.HDD 

,0278 

-.0457 

.Hoa 

.0752 

.418 

£• 

.497 

.0366 

.503 

.550 

- 

.0738 

- , !'334 

.565 

.0011 

.600 

.637 

.0253 

.650 

.670 

i' 

.700 

.0995 

-.5177 

.725 

- 

,5570 

.730 

.750 

.760 

-.5049 

.775 

- 

.6572 

-.7073 

t: 

.798 

-.4417 

>•' 

,808 

-.6491 

.934 

-.4146 

■ 

.G39 

-.4993 

.850 

- 

.2848 

- . 2555 

r. 

.857 

-.4387 

.862 

f- 

.865 

-.4430 

.879 

-.4420 

.900 

-.3741 

- 

.1983 

M . 

.905 

-.2755 

.919 

-.3588 

r. 

,950 

- 

.1567 

-.1487 

i 

.953 

-.1922 

t 

.955 

-.2792 

.965 

-.3959 

1 .000 

-.1116 

-.0853 

.8070 


.9720  t.QOOO 


-.3620 


-.35‘f3 


.0000 


-.m97 


-.RRSH 


.30R8 


-.5905 


.6016 


-.H972 


-.anea 


-.2023 


- . 00Q»t 


o 


f ) 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAHULATtON 


PAGE  ran 


DATE  aa  OCT  75 


«.PHAOt  n - -6.160  GET AO  J 3J 

SECTION  ( ULEFT  MING  BOTTOM 
Y/BW  .2990  ,3640  .4270 

X/GU 

.000  .0131  .OBBH  .2519 

,010  .0033  .0540  -.0074 

.020  -.0024  .0614  -.0834 

.040  .0719  -.1860 

.050  -.0071 

.069 
.080 

.081  -.1841 

.085  .0898 

.094  -.0009 

.150 

.157 

. 163  . 0221 

.177  -.1201 

.229  .0547 

.246  -.0611 

.250 

,274  -.0599 

.346 

.362  .0000 

.390  .0003 

.400 

.402  10026 

.418 

.497  .0010 

.503 

,550 

.565  -.0738 

.600 

.637  -.0615 

.650 

.670 

.700  -.0117 

.725 

.730 

.750 

.760  -.5409 

.775 

.798  -.4672 

.808  -.6532 

.034  -.4171 

.839  -.4894 

.S5fl 

.857  -.4742 

.862 


ARC  1 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
. .037 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8070 

.9720 

.0131 

.0684 

.2518 

.3266 

. 1857 

.1140 

.1282 

-.4604 

.0033 

.0540 

-.0074 

-.8774 

-.9274 

-.8249 

- . 7361 

-.0024 

. 0814 

-.0834 

-.7671 

-.9140 

-.7733 

-.7109 

-.4569 

.0719 

- . 1860 

-.0071 

-.4251 

-.9159 

-.7471 

- . 6768 

-.4642 

- , 3486 

-.1841 

.0898 

-.0009 

. 0221 

-.1201 

-.2015 

-.2437 

-.6799 

-.6481 

-.4600 

.0547 

-.0611 

-.0599 

-.1082 

-.1365 

-.3493 

-.5946 

-.4615 

.0000 

.0003 

10026 

-.0318 

-.0906 

-.4497 

.0010 

-.0615 

-.0738 

-.1196 

-.2372 

-.4672 

-.4206 

.0000 

-.3304 

-.0117 

-.5409 

-.5904 

-.5599 

-.6343 

-.6141 

-.6928 

-.7448 

-.4672 

-.6532 

-.4171 

-.4894 

-.3337 

-.2930 

-.3003 

4742 


2559 


DATE  20  OCT  75 


I API  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !212 


ARC  11-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BGT. 


ALPHAOt  n 

• -6.1B0  BETAO  ( 3) 

m 

.037 

SECTION  t 

ULEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2990  .3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7B00 

.8870 

.9720 

x/cw 

; ' 

.065 

-.4251 

.079 

-.4333 

.900 

- . 3707 

. I9B9 

-.1752 

t- 

.905 

- . 3056 

1 

. 919 

-.3516 

.950 

- 

. 1215 

-.1335  - 

. 1213 

.953 

-.2019 

!'■ 

.955 

-.2737 

i. 

.965 

-.4105 

1 .000 

-.1166 

-.0766 

-.0013 

ALPHAGl  1) 

- -6. 132  BETAO  t 4) 

« 2. 

.107 

SECTION  1 

IILEFT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1; 

Y/BW 

.2990  .3640  .4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

1 

.000 

-.0015  .0758  .2459 

.3003 

. 1420 

.0594 

,0704 

-.4439 

‘:T 

.010 

.0050  .0774  .0249  - 

.6036 

-.9265  - 

.8334 

-.7221 

.020 

.0001  .0816  -.0442  - 

.7041 

-.91101  - 

.7849 

-.7047 

-.4473 

•- . 

.040 

.0901  -.1366 

1 

.050 

.0039 

.3812 

-.9139  - 

.7657 

-.6808 

.069 

-.4590 

.090 

- 

.3249 

t: 

.081 

- . 1489 

.096 

. 1009 

j 

.094 

.0085 

f. 

. 150 

- 

. 1972 

-.2331  - 

.7285 

-.6359 

. 157 

-.4566 

. 163 

.0423 

r 

.177 

-.1042 

.229 

.0489 

.246 

-.0340 

i*'- 

.250 

- 

.1250 

-. 1595  - 

.3039 

-.6442 

' 

.274 

-.0660 

fc= 

.345 

-.4870 

jr 

.362 

.0000 

.390 

-.0136 

i.-' 

.400 

- 

.0660 

-.1103 

-.4829 

.402 

-.0381 

?• 

.418 

$: 

.497 

-.0003 

I" 

.503 

.0000 

.550 

- 

. 1566 

-.2480 

1.0000 


1.0000 


-.4295 


IRETLSB) 


ORIGINAL  PAGE  JS 
OF  POOR  QUALETS) 


DATE  20  OCT  75 


ALPMAOt  n 


-B. 132 


U81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-Q19  IASI  LVAPtCLHL  SEALED)  LEFT  MINS  BOT, 
BETAO  ( 4)  ■ 2.107 


SECTION  ( ULEFT  WINS  BOTTOM 
Y/BM  .2990  .3BH0  .4 

X/CU 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8870 


.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

-.0989 

-.1319 

-. 1321 

-.5689 

-.5651' 

-.4732 

-.4026 

.730 

.750 

-.6372 

-.6150 

.760 

-.4727 

.775 

-.'6282 

-.7232 

.798 

-.4027 

.808 

-.5430 

.834 

-.3755 

.839 

-.4247 

.850 

-.42 1-0 

-.3225 

-.2683 

.857 

-.4582 

.862 

.865 

-.4216 

. .879 

-.3891 

.900 

-.3423 

-.2145 

1694 

.905 

-.3307 

.9i9 

-.3336 

.950 

.953 

-.2279 

-.1241 

-.1235 

-.1630 

.955 

.965 

i.QOO 

-.3565 

-.2749 

-.1454 

-.0655 

-.0342 

ALPHAOI  t)  ■ -S.I23  BETAO  { 5J 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 


4.1SI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.9720  1.0000 


-.3322 


-.4596 


-.2474 


Y/BM 

.2980 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 7800 

;8870 

,9720 

X/GH 

.000 

-.0303 

.0634 

.2264 

.2886 

.1023 

.0198 

.0171 

-.4673 

.010 

-.0249 

.0637 

. 0196 

-.7770 

-.9005 

-.8306 

-.7451 

.020 

-.0199 

.0744 

- . 0427 

-.6956 

-.8960 

-.7844 

-.7318 

-.4702 

.040 

.050 

.068 

.080 

-.0058 

.0806 

-.1219 

-.3769 

-.M88 

-.8791 

-.7654 

-.7157 

-.4805 

-.1285 


OBSt 


DATE  EG  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  12 IH 


ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  (RETL26) 

ALPHAOt  1)  « -6,123  BETA©  (5)  - H.151 

SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 


1 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

GW 

.0019 

.150 

-.1838 

.157 

. 163 

.0360 

.177 

-.0869 

.229 

.0420 

-.0302 

.250 

-.1107 

.271+ 

0566 

,3‘+5 

.382 

.0000 

.390 

-.0066 

• HOO 

-.0937 

.*+02 

-.0439 

.418 

.‘♦37 

.0023 

.503 

.550 

- . 1958 

• 5S5 

-.1596 

.600 

.637 

-. 1521 

.650 

.670 

.700 

-.1211 

.725 

-.5147 

.730 

.750 

.760 

-.4107 

.775 

-.5503 

.798 

-.3866 

.808 

-.4646 

.834 

-.3465 

.039 

-.4193 

.850 

-.4390 

.057 

-.4211 

.862 

.865 

-.3031 

.879 

-.3668 

.900 

-.3316 

-.2650 

.905 

-.3541 

.919 

-.3333 

,950 

-. 1538 

.953 

-.2625 

.955 

-.2061 

.965 

-.3509 

.Q870 


-.7279 


.9720  UOQOO 


.HBB6 


M07  -.1823  -.2573  -.658H 


-.‘♦‘+52 


-.5202 


-.‘♦‘♦91 


-.57^+1 


-.5578 


‘.6256 


-.Hiss 


-.>♦970 


.0000 


.3377 


•.B‘^20  -.6591 


-.3977 


-.2972  -.2619 


-.2321 


,1337 


-.1007  -.1180 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOB,  QUALITY 


DATE  eO  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ISIS 


ALPHAOf  1)  • -6.133  BETaO  ( 5> 

SECTION  t ULEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW  .3990  .3BH0  .4370 

X/CM 

t.QOO  -.1686 

ALPHAGt  31  - -H.Q99  BETAO  < tl 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 


ARCH -019  »AB1  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
■ 4.151 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7600  .8970  .9730  1.0000 

-.0408  .0066 

• -6.117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t' 

Y/BW 

.3990 

.3640 

,4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9730 

X/CW 

.000 

. 0483 

. 1400 

.4071 

.5456 

.4718 

.4333 

.4390 

-.3087 

r..,- 

, DIO 

.0404 

.1314 

. 1937 

-.4633 

-.6553 

-.7574 

-.6697 

r 

.030 

.0333 

. 1333 

.0873 

-.4377 

- . 5694 

-.6063 

-.7135 

-.3539 

li' 

.040 

. 1333 

-.0484 

.050 

.0139 

-.3489 

-.4039 

-.4874 

-.6757 

r 

.069 

-.3771 

ii 

.080 

-,1'550 

.081 

-.0530 

.0C6 

. 1'5B9 

.094 

.0146 

.150 

-.0146 

- . 0565 

-.1353 

-.3170 

r"' 

. 157 

-.3097 

. 163 

.0936 

IT;  • 

.177 

.0168 

y 

.339 

.0907 

t 

.346 

.0366 

Z-. 

.350 

.0598 

-.0098 

-.0844 

f.1778 

1473 


-.4850 


- .3995 


-.3909 


-.3979 


DATE  SO  OCT  75 

1A3U  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  It -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED!  ! 

ALPHAOt  21 

- -4.098  1 

BETAO  ( n 

■ -6, 

. 117 

SECTION  < 

DLEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2930  .3640 

,4270 

.5340 

.6730  ,7800  .0870 

.9720 

X/CW 

.760 

-.5241 

.775 

-.6520 

-.6769 

.798 

-.4391 

.508 

-.71 19 

.834 

-.4233 

.839 

-.5290 

.850 

-.2793 

-.2972  -.2380 

.857 

-.3977 

.862 

1529 

.865 

-.4263 

.879 

-.4123 

.9130 

-.4305 

-.1721 

-.1253 

.9135 

-.2210 

.919 

-.3077 

.950 

- . 0902 

-.1402  -.0944 

.953 

-.1240 

.955 

-.2307 

.9E15 

-.4328 

l.OCIQ 

- . 0654 

-.0583  .0147 

ALPHAGl  2) 

• -4. "56  BETAO  [ 2i 

- -4. 

.069 

SECTION  < 

13 LEFT  MING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BM 

,2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800  .0870 

.9720 

X/GU 

.000 

.0271  .1149 

.3637 

.4978 

.4100  ,3610  .3617 

-.3764 

.010 

.0310  .1079 

. 1437 

-.5288 

-.7154  -.8165  -.7477 

.020 

,0097  .1028 

.0448 

-.4812 

-.6360  -.6810  -.7272 

-.4127 

.040 

.1148 

- .0823 

.050 

-.0003 

-.2833 

-.4571  -.5299  -.7337 

.069 

-.3937 

.090 

-..1828 

.081 

- .0877 

.086 

. 1365 

.094 

.0035 

.150 

-.0468 

-.0941  -.1674  -.2830 

.157 
.163 
. 177 
.229 
.546 
.550 
.274 


.0759 


.0718 

.0094 


-.0185 


- . 3267 


-.0399 


IRETL56) 


PAGE  1216 


.0529 


.0283 


-.1164  -.2060 


DATE  20  OGT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1SI7 


ARCl 1-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WIND  BOT. 


(RETL2S) 


ALPHAOl  2)  - -H.086  BETAO  t 2)  - -4.069 

SECTION  ( II LEFT  NINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

YVBW  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


X/CM 


.345 

,362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.0000 

. 1085 

. 1283 

.0755 

.497 

.0974 

.503 

.550 

-.0502 

.585 

.0298 

.600 

.637 

.0641 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

. 1621 

-.5590 

.750 

.760 

.775 

-.5080 

-.6580 

.798 

-.4348 

.808 

-.6628 

.834 

-.4087 

.839 

-.4765 

.850 

-.2964 

.857 

-.4316 

.862 

.865 

-.4495 

.879 

-.4226 

.900 

-.3872 

-.1534 

.905 

-.2308 

.919 

-.3350 

.950 

-.0823 

.953 

-.1461 

-9S5 
.965 
1 .000 

-.4186 

-.2512 

-.0758 

-.0191 


1804 


-.4283 


-.5232 


-.5999 


-.7024 


-.2839  -.2517 


-.1131  -.0689 


-.0515 


-.21'0B 


-.4165 


-.6114 


-.1164 


0210 


-.3293 


-.2148 


.0000 


-.2989 


.3329 


-.1384 


• DATE  eo  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  laiB 


ARC! 1-019  1A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  tRETLaS) 


AUPNACf  3) 

- -4. 

071  BETAO  t 31 

W 

SECTiC.''  t 

ULEFT 

WING  BOTTOM 

Y/BW 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

x/cw 

,000 

-0068 

.0871 

,3050 

. 4053 

,010 

.0100 

. 0948 

.1178  - 

.5788 

.oao 

.0031 

. 0956 

. 0376  - 

. 581 3 

.040 

, 1 053 

-.0861 

.050 

-.0007 

- 

.3800 

.069 

, 

.080 

- 

.8487 

. 091 

-.1577 

.086 

,1881 

.094 

.0031 

. 150 

- 

. 1801 

. 157 

. 163 

.0606 

.177 

-.0718 

,aa9 

.0594 

.346 

-.0856 

.850 

- 

.0455 

.874 

-.0198 

.345 

.368 

.0000 

.390 

.0316 

.400 

,0069 

.408 

.0898 

.418 

.497 

.0899 

.503 

.550 

- 

. 1005 

.565 

-.0599 

.600 

.637 

-.0500 

.650 

.670 

.700 

.0047 

.785 

- 

.5753 

.730 

• 

.750 

.760 

-.5487 

.775 

- 

.6740 

.799 

-.4706 

.808 

-.6514 

.834 

-.4157 

.839 

-.4919 

.850 

- 

.3446 

.857 

-.4676 

.868 

.055 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7900 

.8870 

.9780 

.8907 

.8391 

.8371 

-.4489 

-.7793 

-.8739 

-.8600 

-.7333 

-.7411 

-.7590 

-.4196 

-.5503 

-.6891 

-.7540 

-.4300 

-.1803  -.3673  -.4510 

-.3994 

-.0999  -.1697  -.BHHB 

-.4093 

-.0669  -.3439 

-.3763 

.0000 

-.3187 

-.4556 

-.4ff*7 

-.3180 

-.5535 

-.3093 

-.6366  -,67^7 

-.7330 

-.3136  -.esai 

-.1788 


OF  POOE  QUALITY 


DATE  ea  OCT  ”>3 


ALPHAOt  e> 


-M.071 


IA31A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARetl-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 
BETAO  ( 3)  • .025 


PAGE  1219 


(RETL2S) 


SECTION  I I ) LEFT  MINO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

X/CM 

.865 

-.4479 

.879 

-.4214 

.900 

-.3809 

-.1993 

1720 

• 90S 

-.2895 

.919 

-.3394 

.950 

-.1240 

-.1531 

-.1590 

.853 

-.1755 

.955 
.965 
1. 000 

-.3935 

-.2540 

-.0957 

-.0799 

-.0248 

ALPHAOI  ai  - -4.050  BETAO  < 41 

SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 
Y/BM  .2930  .3S40  .4270 


X/CM 

.000 

.010 

.020 

.040 

.050 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 


4.127 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.9720  1.0000 


.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

-.0490 

.0678 

.2710 

,3467 

.2112 

.1472 

.1453 

-.4667 

-.0371 

.0753 

. 1249 

-.5349 

-.7357 

-.9820 

-.8422 

-.0226 

.0842 

.0631 

-.4676 

-.7086 

-.7634 

-.7610 

-.4tt63 

.0924 

-.0386 

-.0119 

-.2834 

-.4974 

-.6801 

-.7198 

-.4531 

-.2203 

-.0700 

• 1044 

.0004 

.0637 

-.0439 

-.1269 

-.  1890 

-.2566 

-.4979 

-.4322 

.0485 

.0020 

-.0209 

-.0769 

-.1355 

1907 

-.2858 

-.4634 

.0000 

.0221 

-.0641 

-.1081 

-.2668 

-.4005 


DATE  ao  QCT  73 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtO^^ 


PACE  teeo 


ALPHAS ( 21 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CW 


» -4.050  BETAO  ( 4) 

ULEPT  WINO  BOTTOM 
.2990  .3640  .4270 


ARCn-QIS  lABil  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
" 4.127 

dependent  Variable  cp 

.5340  .6730  .7800  .0870  .9720  1,0000 


(RETU26) 


.565 

-.1410 

.600 

.637 

-.1363 

.650 

.670 

.700 

- . 1 094 

.725 

.730 

.750 

.760 

-.4066 

.775 

.790 

-.3746 

.BOB 

-.4500 

.834 

-.3493 

.039 

-.4129 

.850 

.857 

-.4070 

.862 

.865 

-.4110 

.879 

-.3624 

,900 

-.3257 

.905 

-.3367 

.9119 

-.3217 

.950 

.953 

-.2483 

.355 

-.2716 

.965 

-.3243 

1.000 

-. 1546 

-.4023 


-.4089 


-.4352 


-.5420 


-.5353  -.6052 


-.4361  -.3279  -.2642 

-.2536  -.1351 

-.1418  -.1047  -.1012 


ALPHAOl  2)  - -4.04B  BETAO  ( 5) 

SECTl'ON  I ULEFT  WING  BOTTOM 


.081 

.086 


-.3262 


-.6249  -.7069 


-.3762 


-.1200 


-.0268  -.0087 

B.IBI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.5730 

.7000 

.8970 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1202 

.0607 

.2345 

.3303 

. 1807 

. 1000 

.0690 

-.4528 

.010 

-.1011 

.0680 

.1315 

-.4703 

-.7133 

-.8705 

-.8337 

.020 

-.0651 

.0765 

.0783 

-.4130 

-.6915 

-.7574 

-.7735 

-.4517 

.040 

.050 

.069 

.000 

-.0281 

.0831 

-.0112 

-.2430 

-.lBil.2 

-.4749 

-.6870 

-.7220 

-.4669 

.0967 


-.0461 


DATE  eO  OCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1821 


ARC n -01 9 1A8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  GOT. 


tRETL86) 


ALPHAQt  8)  - -H.048  BETAO  t 5)  - B.1'01 


SECTION  ( 
Y/BW 


I ) LEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1 

.8990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

cw 

.094 

-.0181 

. 150 

-.0943 

ISL.O 

.157 

* 

.163 

.0575 

. 177 

-.0313 

.889 

.0385 

.846 

.00Q5 

.350 

-.0565 

-.1491 

.374 

-.0151 

.345 

.363 

.0000 

.390 

.0360 

.400 

-.0654 

-.1319 

.408 

-.0189 

.4 18 

.497 

.0871 

.503 

.550 

-. 1894 

-.3753 

.565 

1536 

.600 

.637 

- . 1588 

.650 

.670 

.700 

1585 

-.5363 

.785 

-.4519 

.730 

.750 

,760 

-.4036 

.775 

-.4706 

-.5509 

.798 

-.3830 

.608 

-.4448 

.834 

-.3544 

.839 

-.3974 

.850 

-.4083 

-.3643 

.857 

-.4103 

.668 

.865 

-.3605 

.879 

-.3518 

.900 

-.3304 

-.3777 

.905 

-.3633 

.319 

-.3816 

.950 

-.1597 

-.0961 

.953 

-.3685 

.955 

-.3773 

.965 

-.3855 

-.H9B9 


-.1890 


.9780  l.OOOO 


-.4616 


.4741 


-.8755 


-.4981 


-.4104 


.0000 


-.3894 


-.6336  -.7108 


-.5148 


-.0965 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1S22 


ARGl  1-019  lABl  LVAPtCLHL  SEALED)  LEET  WINO  80T*  CflETLSB) 


ALPHAOt  .2) 

“ -4.048  BET AO  t 5) 

- 5, 

181 

SECTION  ( 

DLEET  WINO  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2930  .3640 

.4270 

,5340 

, 6730  . 7800 

.8870 

,9720 

1 .0000 

X/GH 

1 .000 

-.  1844 

- . 0240 

.0013 

ALPHAOt  3) 

- -2,011  BETAO  ( n 

* -B, 

126  - 

SECTION^  t 

1) LETT  WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

r/0M 

.2990  .3640 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8970 

,9720 

I .0000 

X/CM 

.000 

.0431  .1533 

.4392 

.5946 

.5490  .5190 

.4961 

-.1429 

. 0 IQ 

. 0504  . 1647 

.2969  - 

. 1998 

-.3245  -.3506 

-.31 07 

.020 

.0383  . 1635 

.2000  - 

. 2362 

-.2505  -.3:197 

-.4494 

-.1770 

.OM-Q 

,1743 

.0509 

-050 

.0302 

- 

.1219 

-.1807  -,2208 

-.3016 

-069 

-.2370 

.080 

- 

.0714 

. 09;l 

.0137 

.096 

.1980 

.034 

.0306 

. 150 

.0447 

.0130  -.0406 

-.1332 

, 1 S'? 

-.2450 

.l€i 

. 1403 

.177 

.0613 

.229 

.1077 

.246 

.0780 

,250 

.0975 

.0324  -.0414 

-.1364 

.274 

.1228 

.345 

-.2986 

.362 

.0000 

.390 

. 1666 

.400 

.1179 

.0265 

-.1684 

.402 

. 1808 

.418 

- . 3967 

.497 

.1514 

.503 

.0000 

.550 

-• 

.0250 

-.1469 

,565 

.0651 

.600 

-.3991 

.637 

.1065 

.650 

-.3959 

,670 

-.2789 

.700 

.2170 

-.4920 

.725 

- 

.5394 

.730 

-.3674 

.750 

-.5926 

-.6142 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALHY 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  Si  - -2 

SECTION  ( nuEFT  WING  80TTOM 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  It -01 9 lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 
Oil  BETAO  t t)  = -6. 1 26 


PACE  1233 


tRETL26» 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6W 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

X/CM 

.760 

-,5174 

.775 

-.6438 

-.6432 

.798 

-.4308 

.808 

-,BB85 

.834 

-.4161 

.839 

-.4637 

.850 

-.2855 

-.3087 

.857 

-.3996 

.B62 

.865 

-.4336 

.879 

-.3909 

,900 

-.4103 

- . 1393 

.905 

-.2101 

.919 

-.2939 

.950 

- . 0458 

1209 

.953 

1053 

.955 

-.2125 

.965 

-.4105 

1.000 

-.0420 

-.0188 

- . 1 22L 


-.1102 


. 0372 


.99B 


ALPHAOt  3J  * -1 

SECTION  ( ULEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM 


BETAO  < 2)  « -a.OHB 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 7800 

.8870 

.9720 

CW 

.000 

,0140 

. 1 165 

.3613 

.5190 

.4537 

.4226 

.4071 

-.2041 

.010 

.0326 

.1289 

.2479 

-.2933 

-.4586 

-.5134 

-.4494 

.020 

.0343 

.1350 

.1606 

-.3125 

-.3580 

-.4152 

-.5347 

-.2347 

.040 

. 1497 

.0184 

.050 

.0198 

1863 

-.2697 

-.3171 

-.4013 

.069 

-.2919 

.090 

-.1219 

.08:1 

-.0231 

.086 

.1694 

.094 

,0232 

. 150 

-.0144 

-.0385 

-.0839 

-.1785 

. 157 
. 163 
.177 
.259 
.2H6 
.250 
.274 


.0831 


.1111 

.0382 


-.2877 


.0177 


.0714 


.0450  -.0070  -.0733  -.1716 


DATE  2D  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  123H 


ARC 11-019  tABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT.  (HETL26) 


ALPHAOf  3) 

■ -1 . 

,999  BETAO  ( ei 

- -2 

.045 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

HING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7000  .8870 

.9720 

1.0000 

X/CM 

.345 

-.3414 

.362 

.0000 

.390 

. 1 159 

.400 

,0770 

.0011  -.1942 

.402 

. 1 305 

.418 

-.4448 

.497 

.1050 

k' 

.503 

.0000 

f. 

.550 

- . 0539 

-. 1689 

.565 

.0276 

” 

.600 

-.4261 

.637 

.0571 

.650 

-.4243 

.670 

-.2831 

c' 

.700 

. 1439 

-.5101 

.725 

-.5553 

f- 

.730 

-.3109 

.750 

-.6096  -.6561 

h 

.760 

-.5006 

r 

.775 

-.6579 

-.6933 

.798 

-.4146 

.808 

-.6091 

.834 

-.3872 

.839 

-.4482 

,850 

-.2944 

-.2924  -.2036 

V 

.857 

-.4253 

,862 

-.  1203 

.865 

-.4247 

.879 

- .3942 

.900 

-.3606 

-.1583 

-. 1482 

L 

.905 

-.2347 

.919 

-.3120 

E 

,950 

-.0025 

-.1096  -.1126 

.953 

-.1308 

.955 

-.2369 

.965 

-.3735 

t.ooo 

- 0658 

-.0492  -.0220 

lift.  A; 


DATE  SO  OGT  75 


lABiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ISS5 


ARCH -01 9 lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


(RETLSB) 


ALPHAOt  3)  - -1,964  BET  AO  ( 3)  S.07I 


SECTION  C I JLEFT  MING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T/BW 


X/GW 

.000 

.Old 

,oao 

.040 
.050 
.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
.150 
.1'57 
. 163 
.177 
.SS9 
.546 
.550 
.574 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.419 
.497 
.503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.7S5 
.730 
.750 
.760 
.775 
.798 
.BOB 
.834 
.839 
.850 
.857 
.865 


.5990 

.3640 

.4570 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9750 

-.0450 

.0693 

.3508 

.4383 

.3440 

.3037 

.5975 

-.3005 

-.0164 

.0898 

.5594 

-.5919 

-.5510 

-.6655 

-.5899 

-.0096 

. 1084 

. 1656 

-.3078 

-.4509 

-.5133 

-.6193 

-.3145 

. 1504 

.0301 

.0057 

-. 1995 

-.3559 

-.4486 

-.557! 

-.3465 

-.1444 

-.0560 

. 1451 

.0145- 

. 1056 

-.7160 

-.0701 

-.1156 

-.1555 

-.5435 

-.3556 

. 0671 

.0577 

.0005 

-.0316 

-.0771 

-.1300 

-.5513 

- .3910 

.0000 

.0448 

.0159 

-.0131 

-.0585 

-.5404 

.0500 

1088 

-.1074 

-.1301 

- .5533 

-.4764 

-.4735 

.0000 

-.3156 

-.0691 

-.4393 

-.5579 

-.5567 

-.6544 

-.7057 

-.5775 

-.6410 

-.3859 

-.Bill 

-.3591 

-.4091 

-.4350 

-.4666 

-.3541 

-.5556 

-.1089 


I . 0000 


-.4517 


-.3373 


DATe  ao  QCT  75 


IA8.JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATSON 


PAGE  lass 


ARCH -019  Uai  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  SOT, 


(RETL26) 


ALPHAOl  3)  - 0ETAO  < 31 

SECTION  ( DLEFT  MING  BOTTOM 


a.  071 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

.9870 

.9720 

X/CM 

• 8S5 

-.3991 

.879 

-.3722 

.900 

-.3141 

-.2039 

-.1673 

.905 

-.2995 

.919 

-.3156 

.950 

-.0993 

-.1239 

-.1304 

.953 

-.1935 

.955 
.955 
1 .000 

-.3180 

-.2494 

-.1140 

-.0358 

-.0638 

ALPHAOt  33 

« -1 

975  BETAO  ( 4) 

» 6 

,155 

SECTION  t 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.9970 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1418 

.0435 

.2453 

.4010 

.2032 

.2276 

.2077 

-.3667 

-DIO 

-.1082 

,0479 

. 1960 

-.2411 

-.5050 

-.6573 

-.6323 

.020 

-.0776 

.0608 

.1523 

-.2589 

-.4295 

-.5113 

-.6349 

- . 36B5 

.OHO 

.050 

.069 

-.0401 

.0023 

.0570 

-.1617 

-.2904 

-.4417 

-.5609 

-.3097 

.080 

-.1174 

.081 

.0091 

.066 

.09H 

-.0182 

. 1 05B 

.ISO 

-.0557 

-.1190 

-.1746 

-.2869 

.157 

- . 3670 

.IB3 

.0831 

.177 

.529 

.0373 

.0087 

.2M6 

.250 

.0410 

-.0327 

-.0997 

-.  1:605 

-.2596 

.27H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.0000 

.0497 

.0145 

-.0557 

-.1059 

-.2691 

-.4185 

.4.02 

.418 

.497 

.0454 

- . 0020 

-.>♦615 


.503 

.550 


-.IB73  -.2620 


.0000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALIIY 


DATE  20  QGT  75  IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11 -019  lABl  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  MINO  BOT. 
ALPHAOt  31  - -U375  BETAO  I H)  - 6.155 


PAGE  1227 


1RETL26) 


SECTION  ( 

MLEFT 

WING  bottom 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800  .8870 

.9720 

X/CW 

p . 

.565 

-.1467 

.600 

-.4985 

.637 

-.1400 

|; 

.650 

-.4914 

.670 

-.3200 

.700 

-.1447 

-.5151 

.725 

-.4595 

f' 

.730 

f-.. 

.750 

-.6295  -.7142 

V 

.760 

-.3776 

t ■ 

.775 

-.4500 

-.4977 

.799 

-.3711 

i 

.808 

-.4204 

.834 

-.3459 

V 

.839 

-.3B74 

[4-; 

.850 

-.3710 

-.3514  -.2354 

V; 

.057 

-.3858 

V 

i-. 

.862 

-.0611 

.865 

-.3704 

.879 

-.3442 

.900 

-.3195 

-.2568 

• -.1301 

,905 

-.3405 

'i 

.919 

-.3115 

-.30HS 


-.2690 


-.2580 


-. 1655 


-.mo  -.0915  -.0776 


-.0142 


-.0355 


ALPHAOf  HJ 


.071  BETAO  1 11  - -6.134 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BM  .2990  .3640  .' 


DEPENDENt  VARIABLE  CP 


i 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

fCW 

.000 

.0267 

.1362 

.4541 

.8261 

.5905 

.5660 

.5132 

-.1130 

.0(10 

,0540 

. 1780 

.3949 

.0724 

-.0162 

.0243 

.0360 

;020 

.0589 

.1950 

.3159 

- .0323 

-.Q;101 

-.0410 

-.1172 

-.1062 

.040 

.050 

.069 

.080 

.0554 

.2144 

. 1600 

.0099 

.0362 

-.0257 

-.0394 

-.0944 

-.1794 

DATE  eo  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


PAGE  teaa 


(RETLeS) 


AUPHAOI  4) 

■’ 

071  BETAO  ( n 

=•  -6 

-134 

section:  t 

I ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

y/BM 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8370 

x/cw 

1- 

.094 

,U557 

-ISO 

,0044 

.0683  . 0261 

-.0716 

.157 

.163 

. 1939 

1: 

.177 

. 1 168 

^ " 

.559 

. 1353 

h ■ 

p. 

.546 

. 1575 

.550 

.1375 

.0797  .0052 

-.0948 

.574 

. 1501 

.345 

.365 

.0000 

.390; 

. 1945 

.400 

• 

.1344 

.0503 

-.1449 

>r 

.405 

.5055 

t 

.41:8 

IT 

.497 

. 1849 

.503 

i'. 

.550 

- 

.0199 

-.1371 

i. 

.565 

.0715 

.600 

-.3878 

.637 

.1115 

,p 

.650 

-.3881 

if' 

.670 

.700 

.2355 

-.4861 

.755 

_ 

.5324 

•. 

.730 

i- 

.750 

-.5588 

-.6052 

.760 

-.5557 

.775 

- 

,6175 

-.6211 

.798 

-.4333 

.808 

-.5779 

.834 

-.4107 

.839 

-.4495 

.850 

- 

.3145 

-.3940  -.4534 

.857 

-.4756 

.865 

.865 

-.4133 

.679 

-.3662 

.900 

-.4068 

- 

.1448 

-.2227 

.905 

-.5076 

.919 

-.2849 

.950 

. 0451 

-.1311  -.0879 

.953 

-.0977 

.955 

-.201 1 

,965 

-.4051 

-.5060 


-.5902 


-.6157 


-.5800 


DATE  ao  OGT  75 


ALPHAO  C m 


IA0IIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  UlNO  SOT. 
.071  BETAG  { IJ  * -6.I3H 


PAGE  taas 


tRETLa&l 


SECTION  ( IILEFT  MING  BOTTOM 
V/BM  .3990  .36‘*0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/CH 

1 .000 


1.000  -.oasit 

ALPHAOC  «+)  - .076  BETAO  t 2) 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


.3B40  .>ca7Q  .53MO  .6730  .7B00  .9970  .9720  1.0000 

-.OaB>c  -.0115  .0095 


-.0115  .0096 

-H . 098 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 

.2990 

.36H0 

.He70 

,5340 

.6730 

-7000 

.8070 

.9730 

X/CM 

.000 

. OOHG 

.1 1H6 

.4337 

.5937 

.5507 

.5364 

.4736 

-.1501 

i ' 

.010 

.0316 

.15S5 

.3635 

.0336 

- .0670 

-.0301 

-.0137 

V- 

.oao 

.0373 

. i7aa 

.9891 

-.0603 

-.0560 

-.0854 

-.1603 

-.1357 

.OHO 

.1893 

. 1356 

'v 

.050 

.0399 

-,03Hl 

-.0571 

-,0741 

-. 13B4 

.069 

-.3157 

,090 

.0041 

.081 

-0719 

.085 

.aaoa 

. 09H 

• OHH! 

'A 

: . 1,50 

.0591 

.0445 

.0036 

-.1007 

P'- 

: .157 

-.3377 

1-: 

■ .163 

.i7Ha 

r • 

.177 

,0907 

li'  • 

.eas 

. 1 16H 

t!' 

.ane 

.lOHO 

i-  ■ 

.aso  : 

1 118 

.0536 

-.0130 

1 197 

-.3170 


. 1109a  . oa95 


¥■': 

.,503 

.0000 

t ■ ■ 

.550 

-.0369  -.1547 

V-  ■■ 

.565 

.0509 

r . 

S::  ■ ■ 

.600 
: .637 

.0859 

-.4097 

h 

sr  . 

.650 

-.4103 

.670 

-.3919 

-.5038 


-.5B6a 


^ Tf  • 


DAtE  SO  iJCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0UUAT1ON 

ARC! 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  DOT. 


PAGE  1S30 


(RETLSB) 


■ 

ALPHAOC.H’I 

- .076  BETAO  « 31 

« -4,088 

SECTION  f 

l):LEFT  MING  BOTTOM  ■ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3990  .3640 

.4370 

.5340  .6730  .7800 

,8870 

X/CM 

.760 

-.4990 

.775 

-.6413  -.6384 

.798 

-.4104 

.000 

-.5951 

.834 

-.3930 

.839 

-.4463 

F"  ■ 

.850 

-.3075  -.3393  -.3450 

.857 

-.4175 

i-. 

.863 

c 

.665 

-.4351 

i;: 

.879 

-.3933 

i.- 

.900 

-.3798 

-.1458 

-.  1816 

.905 

-.3316 

r. 

.919 

-.3073 

-.1551 


.950 

.953 

.955 

.9B5 

l.OOO 


-.;S176 


-.1056 


-.0553  -.1316  -.1069 


v.oqo  -.oms 

ALPHAOi  4^  - .079  BETAD  1 3)  • 

SECTION  I DLETT  MING  BOTTOM 


-.OSDS  .003' 

.003 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7900 

.8870 

.9730 

X/CM 

.ODD 

-.0455 

.0599 

.3551 

.5117 

.4588 

.4343 

.3971 

-.3367 

; : .010 

-.0144 

.0915 

.3084 

-.0666 

-.1999 

-.3019 

-.1673 

.030 

.0005 

.1348 

.3439 

-.1.367 

-.1774 

-.3144 

-.3945 

-.3018 

.040 
, .050 
. 089 

.0150 

. 1449 

.1035 

-.0881 

1546 

-.1718 

-.3343 

-.3801 

-.0063  -.0171  -.0639  -.1680 


.0353  -.0103  -.0639  -.1746 


DATE  so  OCT  75  1A91A  -PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARClT-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  W I NO  BOX. 
ALPHAOT**!  - .079  BETAP  C 3)  - .OOS 

SECTION  t I ILEFT  WINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  IS31 


(RETLS8) 


Y/BM 

.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

X/CH 

.345 

’■ 

.362 

.0000 

.390 

.0985 

,400 

.0397 

-.0179 

L ■ 

.402 

.0783 

E:  \ 

.418 

I?:.,  / 

.497 

.0906 

li-' 

.503 

.550 

-.0908 

-. 1958 

t . ■■ 

.565 

-.0386 

t'  ■' 

.600 

r 

,637 

-.0859 

' 

.650 

{:■  ■. 

,670 

.700 

.0359 

-.5398 

.725 

-.5650 

.730 

.750 

f'-.' 

.760 

-.5031 

,775 

-,6520 

-.6873 

.798 

-.4083 

t,;. 

.80S 

-.5901 

f- 

.834 

-.3709 

.839 

-.4859 

.850 

-.3539 

-.3800 

^ : 

.857 

-,4154 

.868 

.065 

-.4138 

i;. 

.879 

-.3716 

.900 

-.3416 

-.1650 

V'  ■ 

.905 

-.8519 

I;: 

.919 

-.8985 

>•  ■ 

. .950 

-.0648 

-.1867 

.953 

-.1468 

' 

.955 

-.8298 

i' 

O O 

“.3509 

L'‘  ' 

S 1 . 000 

-,0731 

-.0368 

-.SOBl 


-.4543 


-.4531 


‘.637S  -.6927 


-.  1754 


-.0597 


■ 


'jgyayE;-ify>sai3cac*.iMJatdii'kTM^  ’ ’ ^ 


PAGE  teas 


DATE  aO  OCT  75  lABl'A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11 -019  I AS  ! LVAPI  ELHL  SEALEDl  LEFT  MING  BOT.  (RETL2B) 


ALPHAOl  H>  - .004  BETAG  (41  - 4,101 


SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BW 

X/CM 

.000 

.010 

.oao 

.040 
. 050 
.069 
.080 
. 081 
.086 
.094 
. 150 
. 157 
.163 
. 177 
.889 
.846 
.850 
.874 
.345 
.362 
.390 
.400 
.408 
.418 
.497 
-503 
.550 
.565 
.600 
.637 
.650 
.670 
.700 
.785 
.730 
.750 
.760 
.775 
.739 
.BOB 
.834 
.839 
.850 
.857 
.868 


.2980 

,3640 

.4270 

.5340 

.5730 

.7800 

.8870 

.9780 

-.1338 

.0143 

.8698 

.4508 

.3880 

.3566 

.3236 

-.8888 

-.1181 

.0150 

.8530 

-.0536 

-.8333 

-.8578 

-.8363 

- . 0689 

,0581 

,8153 

-.1135 

-. 1958 

-.2585 

-.3447 

-.8592 

,0761 

.1181 

-.0856 

-.0006 

-.1700 

-.8083 

-.8578 

-.3807 

-.061:8 

.0477 

. 1892 

-.0035 

. 1 184 

.0389 

-.0169 

-.0462 

-.0839 

-.2086 

-.3400 

.0566 

.0704 

.0393 

.0086 

-.0489 

- . 0949 

-.1995 

-.4819 

.QOOO 

. 0716 

.0237 

- . 0207 

-.0586 

-.8384 

.0711 

-.1143 

-.1241 

-.1599 

-.2319 

-.4805 

-.4600 

.0000 

-.3159 

-.0868 

-.4000 

-.4902 

-.5379 

-.6449 

-.7130 

-.5104 

-.5863 

-.3631 

-.4448 

- . 3631 

-.3909 

-.4059 

-.3249 

-.2491 

-.39B4 

-.1382 


1.0000 


-.6887 


-.7381 


111  '-Xti'iii 


.i ' I "i  • 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC 11 -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  BOT. 


AtPHAOl  4! 

m 

.08^  1 

9ETAO  C 4!  - 4,101 

SECTION  f 

l ) LEFT 

WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2990 

^3640 

.4270  .5340  .6730  .7800 

.8870 

X/CU 

,865 

-.3878 

.879 

-.3571 

.900 

-.3224 

- .2480 

-.1610 

.905 

-.3222 

.919 

-.30BB 

.950 

-.1273  -.0969  -.1145 

.953 

-.2270 

.955 

-.2519 

.965 

-.2875 

1.000 

-.1314  -.0170 

-.0968: 

ALPHAOC  H)  «•  .089  BETAD  ( 5) 

SECTION  t DLEFT  MING  BOTTOM 


6.  mg 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

. .3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/ew 

.000 

-. 1855 

.0039 

.2050 

.4315 

.3511 

.3:141 

.2807 

-.3124 

. 01 0 

-.1840 

-.0015 

.2090 

-.0482 

-.2335 

-.2824 

-.2828 

.020 

-.1245 

.0364 

, 1823 

-.1077 

1982 

-.2608 

-.3720 

-.2888 

.040 

,050 

.069 

.080 

-.0674 

.0489 

. toes 

-.0679 

-.0471 

- , 1697 

-.2149 

-.2828 

-.3445 

-.01 H -.ossa  -,094a  -.aisB 


-.3642 


-.0023  -.0644  -.USB  -.2222 


-.0426  -.0849 


-.4431 


-.G7SI 


-.1048  -.2543 


DATE  aO  OCT  73 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tay* 


ARCl 1-019  lABl  LVAPTELHL  SEALED!  LEFT  WING  0OT, 


ALPHAOl  - .039  BETAO  t 51  » G.I49 

SECTION  I I HEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .3990  .3640  .4370  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9730  t.OOOO 


X/CW 


.565 

-.1345 

.600 

.637 

-.1314 

.650 

.670 

.,700 

1280 

.725 

-.4305 

.730 

.750 

.760 

- . 3775 

.775 

-.4391 

.796 

-.3629 

.806 

-.4173 

.834 

-.3441 

,839^ 

-.3083 

.850 

-.3609 

.857 

-.3825 

.862 

.065 

-.3662 

.879 

-.3421 

.900 

-.3140 

-.2550 

.905 

-.3366 

.319 

-.3141 

.950 

1414 

.953 

-.2536 

.955 

-.2638 

.965 

-.2919 

1 ,000 

-.1491 

ALPHA© t 5) 

- a. 

166  SETAO  ( n 

- -( 

SECTION  t 

l ILEFT 

UINO  BOTTOM 

Y/BW 

.2990 

.3640  .4270 

.5340 

X/CW 

.000 

-.0031 

.0976  .4386 

.6341 

.010 

.0479 

.1622  .4495 

,2353 

.020 

. 0613 

.2052  .3060 

. 1220 

,04:0 

.2201  .2341 

.050 

.0704 

. 1027 

.06« 

.080  .1050 

.001 
.086 


-.4950 

-.4845 

-.3165 

-.5004 

-.6973 

-.6133  -.7117 

-.47ea 

-.3446  -.2803 

-.0686 

“.lasa 

-.1026  -.0786 

-.0145  -.0536 

184 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.6730 

.7800 

.9870 

,9720 

.5967 

.5636 

,4743 

-.1997 

. I860 

.2598 

.2454 

. 1547 

. 1464 

.1001 

-.1176 

.0887 

.0890 

.0448 

-.1759 

tRETLaai 


8723 


. 1515 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1S35 


ARC11"0'S  UBl  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


CRETLS6) 


ALPHAOt  Si  • a, 166  BETAO  t 1) 
SECTION  C IILEFT  WING  BOTTOM 


Y/BW 


X/CW 
.OSH 
• ISO 
.157 


.HBBO 

.0761 


.36*10  .‘♦570 


- -6,1B‘+ 

QEPENOENT  VARIABLE  CP 
.SSitO  .6730  .7800  .8070 

.1344  .USB  .0838  -.0139 


.163 

.5335 

. 177 

. 1515 

.259 

.1516 

,546 

. 1600 

.550 

. 1597 

. 1032 

,274 

.1795 

.345 

.365 

.0000 

.390 

.5038 

.400 

.1409 

.0625 

.402 

.5064 

.418 

.497 

.5057 

.503 

.550 

-.0242 

-.1330 

.565 

.0638 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.755 

.730 

.750 

.760 

.5317 

.1017 

-.5110 

-.5170 

-.4531 

.775 

-.6054 

-.6079 

.790 

-.4064 

.800 

-.5517 

.834 

-.3908 

Q Q 

.839 

-.4350 

. BSD 

-.4245 

-.4195 

.857 

-.4441 

O e 

.865 

.865 

-.4075 

O ^ 

.879 

-.3889 

to  > 

.900 

-.3985 

-.  1059 

in  ^ 

.505 

-.5548 

.919 

-.5831 

P 

.950 

-.0552. 

-.1845 

.953 

-.0930 

.955 

-.1970 

.965 

-.3915 

-.3685 


m 


.9750  I. 0000 


-.1908 


.5555 


-.1596 


-.5065 


-.3580 


.0000 


-.291 1 


-.5556  -.5655 


-.3345 


.4773 


-.7006 


DATE  aO  OCT  IS 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ia3S 


ALPHAOt  5)  • 3.16B  BETAO  I U 

SECTION  t I ) LEFT  WING  BOTTOM 


ARGI 1-019  1A81  LVAPIELHL  SEALED)  LETT  WING  BOT. 

-B.ian 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETLaS) 


Y/ew 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

1.0000 

XV  cw 

1 000 

-.0151 

.0008 

-.1544 

ALPMAQI  5) 

- a. 

174  BETAO  t 8) 

■ -8. 

053 

"ECTION  ( 

DLEET 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8990 

.3640 

,4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

I .0000 

X/CW 

.000 

-.0687 

,0503 

.3646 

.5700 

.5830 

.4965 

.4188 

-.8741 

.010 

- .0155 

. 1039 

.3870 

. 1530 

.0856 

. 1559 

.1575 

.080 

.0096 

. 1553 

.33E9 

.0471 

.0643 

.0593 

.0197 

1651 

.040 

. 1688 

. 1686 

.050 

.0313 

.0441 

.0841 

.0281 

-.0801 

.069 

..OBO 

.0488 

-.8441 

.06! 

. 1057 

.DBS 
.094 
. 150 

.0408 

.8316 

. 0084 

.0698 

.0366 

-.0610 

.157 
.163 
. 177 


.aRB 

.250 

.27H 

.3H5 

.3sa 

.390 

.HOO 

.Moa 

.H18 

.1*97 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

.670 

.700 

.735 

.730 

.750 


. 1 128 


. 1981 
,1167 


-.3577 


.1033 


.lasa 


1135  .0613  .0011  -.loea 


.0000 


-.333H 


.1591 


. 1571 


.1000  .oasB 


“.1694 


. 1457 


-.0543  -.1630 


.0841 


.0553 


-.4057 


-.4077 


.1540 


-.5399 


■.4891 


.Bua 


.0000 


-.8889 


-.5816  -.6101 


-.4901 


DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  laST 


ARClt-019  IASI  LVAP(ELHL  SE^^EO)  LEFT  WING  BOT.  (f^TLaSl 

ALPHAOT  5)  “ a.lTH  BFTrtO  t 2)  - -a. 053 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


iy 

Y/BM 

.2990 

3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,9'’D 

d!' 

■ir- 

X/CW 

.760 

-.4699 

.775 

-.6131 

-.6364 

.798 

-.3900 

.80S 

-.5437 

.034 

-.3999 

1 

.839 

-.4214 

E 

.850 

-.4329 

-.3729  - 

.6603 

c. 

.857 

-.4365 

.86a 

-.2843 

S 

.865 

-.4194 

.879 

- . 3896 

.900 

-.3746 

- . 1759 

-.3304 

.905 

-.2369 

T; 

.319 

-.3081 

.950 

-.0519 

-.1345  - 

.1150 

.953 

--IU7 

1^ 

.955 

-.aiaa 

.965 

-.3753 

t 

1.000 

-.0422 

-.0054 

-.0867 

ALPHAOt  51 

• a. 

176  tiiZTAO  { 31 

* g 

.058 

SECTION  t 

IILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

i 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9730 

X/CM 

.000 

-.1400 

-.0883 

.3035 

.4909 

.4430 

.4193 

.3513 

-.3468 

.010 

-.0931 

-.0034 

.3285 

. ! 103 

-.0089 

.0323 

.0513 

.oao 

-.0537 

.0726 

.2932 

.0157 

-.0225  - 

.0358 

-.0813 

-.2569 

.040 

.1012 

. 1698 

.050 

-.0105 

.0067 

-.0530  - 

.0590 

-.0938 

.069 

-.3005 

.060 

.0067 

. OBI 

.0863 

.086 

.1692 

.094 

.0133 

• ISO 

.0293 

•oosa  - 

.0235 

-.1334 

.157 

-.3337 

.163 

.1599 

.177 

.0686 

.aa9 

.0798 

.846 

.0952 

.B50 

.0403 

.0089  - 

. 0517 

1643 

■ 

.874 

.0640 

DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1P30 


ARCn-0t9  tABt  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  MtNG  BOT.  <RETL26) 

ALPHAOt  5)  • 2.176  BETAO  ( 31  - 2.058 


SECTION  i DLEFT  WING  BOTTOM 


Y/8W 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cu 

.345 

.362 

.0000 

.330 

.0937 

.400 

.0195 

.402 

.0541 

.413 

.497 

.0340 

.503 

.550 

-.1265 

.565 

-.1000 

.600 

.637 

-.0900 

.650 

.670 

.700 

-.0494 

.725 

-.5452 

.730 

.750 

,760 

-.4409 

.775 

-.5644 

.798 

-.3094 

.808 

- .4998 

.634 

-.3683 

.833 

-.4190 

.850 

-.5108 

.057 

-.4268 

,862 

.B65 

-.4065 

.079 

-.3644 

.900 

-.3293 

-.2112 

.905 

-.2952 

.919 

-.3052 

.950 

-.0869 

.953 

-.1733 

.955 

-.2361 

.965 

-.3104 

1.000 

-.0941 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .0870  .9720  1.0000 

-.H07I 

-.0255  -.ElR’t 

-.9H63 

.0000 

-.2127 

-.HSB9 

-.4597 

-.3176 

-.5382 

-.6606 

-.6256  -.6627 

-.6439 

-.3943  -.5282 

-.1496 

-.2959 

-.1414  -.1214 

-.0062  -.0473 


|teri  - 


1 VI. 


DATE  20  OGT  7S 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1239 


ARC  11-019  1A8.1  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT.  <R£TL26) 

ALPHAOI  5.)  • 2.176  BETAO  t H)  - S-li+T 


SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 


X/CM 

.000 

.010 

.020 

.OHO 

.050 

.069 

.080 

.081 

.088 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

-EHS 

.250 

.27H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 


P S 
"3g 


.418 

.497 

.503 

.550 

-565 

.800 

.637 

.650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.799 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

-.2041 

-.0459 

.1721 

.4474 

.3026 

. 3499 

.2856 

-.3985 

- . 1806 

-.0546 

.2092 

. 1 145 

-.01  14 

.0026 

-.0008 

1233 

.0077 

.2027 

.0277 

- . 0220 

- . 0595 

-. I I70 

- . 3178 

.0335 

. 1494 

-.0508 

.0213 

-.0520 

-.0813 

- . 1265 

-.3465 

,0217 

. 1026 

. 1094 

-.0258 

. 1263 

.0800 

,0441 

-.0129 

-.0486 

-.1605 

-.3703 

. 0501 

.0933 

.0658 

.0393 

-.0258 

-.0764 

-.1961 

-.4497 

.0000 

.0958 

.0378 

-.0113 

-.0650 

-.2439 

.0912 

-.1152 

-.1243 

1576 

-.2398 

-.4623 

-.4775 

.0000 

-.3272 

-.1041 

-.4230 

-.4749 

-.5707 

-.6704 

-.3629 

-.4155  -.4561 

-.3525 

-.4063 

-.3368 

-.3779 

-.3546  -.3036  -.4308 

-.3666 

-.0873 


1.0000 


.9825 


-.5447 


DATE  eO  OCT  75 


IA8IA  PRESSURE  SOt^CE  DATA  TASULATION 


PAGE  ISHO 


ARCtl>OI9  IA81  LVAP<ELML  SEALED)  LEFT  MINO  BOT.  (RCTLBe) 


ALPHAOl  5) 

- 2. 

.176  BETAO  ( 4J 

- 6. 

147 

SECTION  1 

1 ILEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

V/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.865 

-.3708 

.879 

-.3305 

.900 

-.3001 

-.2537 

-.2177 

.90S 

-.3243 

.919 

-.3043 

.950 

-. 1371 

-.1129  - 

.0536 

.953 

-.2350 

.955 

-.2584 

.965 

-.2913 

1.000 

-.1289 

-.0027 

.0603 

ALPHAOl  6) 

- 4, 

.242  BETAO  ( 1) 

- -6. 

no 

SECTION  ( 

1 ItEFT 

MING  BOTTOM 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.0438 

• 0495 

.4238 

.6269 

,5927 

.5456 

.4237 

-.3350 

. 010 

.0262 

.1341 

.4885 

.3753 

. 3429 

.4260 

.4009 

,080 

.0573 

.2108 

.4485 

.2445 

.2915 

.2968 

. 2636 

1739 

.040 

.2427 

.3022 

.050 

.0779 

.1899 

. 1985 

.2074 

. 11693 

.069 

-. 1701 

.080 

. 1761 

.081 

.2100 

.086 

.3028 

.09H 

.0928 

.150 

, 1977 

. 1807 

. 1531 

.0577 

.157 

-.1848 

.163 

,2718 

.177 

. 1933 

.829 

.1708 

.246 

.1958 

.250 

. 1907 

.1460 

.0889 

-.0113 

.274 

.2081 

.345 

-.2364 

.362 

.0000 

.390 

.2309 

.400 

.1619 

.0901 

-.0948 

.402 

,2245 

.418 

.497 

.2165 

.503 

.0000 

.550 

-.0090 

- . 1 126 

1.0000 


1.0000 


-.638B 


DATE  80  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  18HI 


ARGl 1-019  lABI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MING  BOT. 


(BETLeei 


ALPHADI  6)  - H.ena  BETAO  ( 1)  « -B.IIO 


SECTION  t DLEFT  MING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.8990 

.3B*tO 

.4870 

.5340 

. .6730  .7800 

.8870 

X/CM 

.565 

, 0691 

.600 

-.3803 

.637 

. 1075 

,650 

-.3389 

.670 

.700 

.8899 

-.4866 

.785 

-.4800 

.730 

.750 

-.5848 

-.5383 

.760 

-.4633 

.775 

-.5568 

-.5608 

.798 

-.3636 

.808 

-.5378 

.83«t 

-.3757 

.839 

-.435^ 

.850 

-.5139 

-.4360  -.7159 

.857 

-.4766 

.868 

.865 

-.3958 

.879 

-.3983 

.900 

-.*»05l 

-.8368 

-.7887 

.905 

-.8516 

.919 

-.8870 

.950 

-.0888 

-.8454  -.4561 

.953 

-.ton 

,955 

-.1930 

.965 

-.3797 

1.000 

-.0)14 

-.1013 

-.8973 

ALPHAOt  6) 

- 

8>t6  BETAO  ( 8) 

■ -4 

.074 

SECTION  ( 

1 )LEFT 

WING  BOTTOM 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8M 

.8990 

.36H0 

.4870 

.5340 

.6730  .7800 

.8870 

.9780  t.QOOO 


-.BBSS 


-.H556 


-.5B80 


.9780  1.0000 


-.0704 

.0316 

.4003 

.5988 

,5576 

.5140 

.3898 

-.3903 

-.0061 

.1057 

.4587 

.3831 

.8968 

.3768 

.3581 

.0383 

. »838 

.4168 

.8039 

.8470 

.8584 

.8195 

-.8839 

.8153 

.8776 

.0596 

. 1584 

.1688 

. 1707 

. 1389 

-.8144 

. 1449 

.8738 


— 

:-VV  .-;_1  r.i  ^ • ' ,• 


DATE  eO  OCT  75 


I A3 1 A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATI  ON 


PAGE  ISNa 


ARCl 1-019  1A81  UVAPtELHL  SEALED!  UEET  t4]NG  BOT.  tRETLaB) 


ALPHAOt  6) 

- 4, 

.246  BETAO  ( 2) 

m -1 

4.074 

SECTION  t 

MLEFT 

WING  BGTTOH 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2930 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

X/CM 

V 

.09H 

.0703 

. ISO 

, 1584 

. 1554 

.1230 

.0270 

.157 

-.2266 

.163 

.2500 

I*' 

.177 

.1705 

V- 

.239 

.1490 

1 

.2«+6 

.1728 

'j 

.250 

. 1686 

.1223 

.0649 

-.0390 

.274 

. 1870 

.345 

-.2720 

5' 

,362 

.0000 

■f 

.390 

.2126 

i. 

,400 

. 1385 

.0641 

-.1208 

ii' 

.402 

.2049 

.418 

-.6779 

.497 

.2015 

p 

.503 

.0000 

1’ 

.550 

- 

.0292 

-. 1309 

1 

.565 

.0516 

5'- 

.600 

-.3505 

«• 

.637 

.0861 

V' 

.650 

- 

.3604 

•?- 

.670 

-.2724 

< 

.700 

.2060 

-.4465 

.725 

— 

.4976 

1 

.730 

-.4630 

.750 

- 

.5460 

-.5612 

.760 

-.4405 

5 

.775 

» 

.5528 

-.5854 

'/■ 

.799 

-.3556 

\ 

.808 

-.5117 

C 

f ' 

.834 

-.3780 

.839 

-.4154 

.850 

- 

.5221 

-.3832  - 

.7159 

.857 

-.4597 

.862 

-.5360 

.865 

-.4103 

e- 

?■ 

.879 

-.3692 

i- 

.900 

-.3700 

- 

.2229 

-.7400 

1 

.905 

-.2547 

£“.• 

.919 

-.2886 

H; 

.950- 

- 

. 081 1 

-.2281  - 

.2985 

.953 

- . 1 125 

.955 

-.2049 

it 

,965 

-.3758 

i 

i: 


L 


DATE  eO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tS(»3 


ALPHAO(  B)  » BET AO  t B) 

SECTION  < DLEFT  WING  BOTTOM 
Y/BW  .2390  .3640  .4270 

X/CW 

1.000  -.0230 

ALPHAOt  6)  - 4.244  SET AO  t 3) 

SECTION  ( IILEFT  WING  BOTTOM 


ARC! 1-013  U81  LVAPtELHL  SEALEO)  LEFT  WING  BOT. 
■ -4 . 074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,5340  .6730  .7800  .8B70  .9720  1.0000 

-.0573  -.2569 

• .001 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


s; 

9.  . 

Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.8720 

i 

X/CM 

?•' 

.000 

-.1515 

-.0441 

.3223 

.5329 

.4936 

,4453 

.3338 

-.4613 

1:  ■ 

.010 

-.0785 

.0079 

.3921 

.2451 

.1873 

.2656 

.2638 

1; 

.020 

-.0355 

. 1073 

.3569 

. 1PB7 

.1441 

.1577 

. 1279 

-.2976 

.040 

. 1439 

.2296 

1 

.050 

.0136 

.0070 

.0754 

.0882 

.0525 

.069 

-.2817 

J: 

.080 

.0777 

f 

.081 

.1363 

I' 

.086 

.2213 

.094 

.0364 

S'-'. 

.150 

.C8B3 

.0072 

.0602 

-.0364 

-.2995 


.0935  .0640  .0094  -.1016 


-.3381 


.0743  .0126 


-.1755 


-.0262 


-.0179 


-.0804  -.1782 


-.4071 


-.4109 


-.5849  -.5966 


-.4344 


DATE  ao  OCT  75 


lABiA  - pressure  source  data  TABUUATION 


PAGE  tSHH 


ARC  11-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MINS  BOT.  (RETLaB) 

ALPHAOt  SI  - BETAO  ( 3)  - .001 


SECTION  I tILEFT  MINS  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340  .6730 

.7800 

.8870 

f; 

X/CM 

f 

Y 

.760 

-.4665 

i' 

.775 

-.5718  -.6837 

.799 

-.39  m 

.BOB 

-.5488 

y 

.634 

-.3709 

.839 

-.4389 

1: 

.850 

-.5883  -.4141 

-.7456 

.857 

-.4676 

y 

•Bsa 

t. 

.865 

-.4074 

f 

.079 

-.3589 

1'. 

.900 

-.3549 

-.8148 

-.671? 

S' 

.905 

-.8781 

r 

.919 

-.8934 

.950 

-.0813  -.1996 

-.1684 

1' 

.953 

-.1388 

i; 

.955 

-.8146 

p. 

.965 

-.3419 

1 .000 

-.0457 

-.0098 

-.8077 

1 

ALPHAOt  6) 

• 4. 

843  BETAO  t 4) 

- 4.105 

.9780  t.QOOO 


-.9IT7 


SECTION  ( DLEFT  WING  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CM 

.000 

.010 

.080 

.0^0 

.050 

.069 

.080 

.031 

.086 

.og't 

.150 

.157 

.163 

.177 

.889 

.848 

.^0 

.874 


.8990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

l.QODO 

-.8065 

-.1055 

.2338 

.4661 

.4819 

.3814 

.8650 

-.5436 

-.1767 

-.1003 

.3050 

.8806 

.1399 

.8074 

.8005 

-.0991 

.0078 

.8970 

.1170 

. 1048 

.1090 

.0788 

-.3755 

,0449 

.1986 

-.0390 

.0780 

.0403 

.0486 

.0183 

-.3445 

• 

.0653 

.1868 

-1497 

-.0048 

.1836 

.0964 

.0690 

.0581 

.0888 

-.0768 

-.3600 

t 

.0731 

. 1 163 

.0660 

.0863 

-.0837 

-.1418 

1 

i 

1 

i 

I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1845 


DATE  20  OGT  75 


ARCH -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WtNB  BOT.  (RETLeS) 

M.PHAO(  6)  - ^AO  { 4)  • 4.105 

SECTION  i DLEP’t  MI  NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  ,^0  . 3640  . 4270  . 5340  , 6730  . 7600  .8970  .9720  l.OOOO 


X/CM 


.345 

.362 

.0000 

.390 

.1142 

.400 

.0229 

.402 

.0650 

.418 

.497 

.U2S 

.503 

,550 

-.1347 

,565 

-.1035 

.600 

.637 

-.0893 

.650 

.670 

.700 

-.0516 

.725 

-.4603 

.730 

,750 

.760 

-.3875 

.775 

-.4757 

.798 

-.3486 

.BOB 

-.4310 

.834 

-.3489 

.839 

-.3853 

.850 

-.4269 

.857 

-.3757 

.852 

.865 

-.3921 

.879 

-.3402 

.900 

-.3057 

-.2530 

.905 

-.2975 

.919 

-.3073 

.950 

-.1194 

.953 

-.1918 

.955 

-.2425 

.965 

-.3076 

1 ,000 

-.09^ 

-.0247 

-.2089 

- . 4933 
-.5656 
-.3490 

-.1490 

.0024 


-.4367 


-.5953 


-.6663 


-.0957 


-.2067 


-.4405 


.6240 


-.4052 


-.0946 


-.3695 


.0000 


-.3090 


-.2796 


-.6177 


-.4411 


BIrft  ao  OCTTS  I JWI*  - f^SSURB  SOURCE  DATA  TAfiOt  AT  ION  PAGE  ia«8; 

ARCl  1-019  IA81  LVAPXELM^  SEALEOI  LETT  HINO  BOT.  CRETIN) 

AtPHAOt  6)  ■ H.2H0  BETAO  ( 51  ■ B.15S 

SECTION  t I ) LEFT  W1 NO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9U 

.2990 

.3640 

X/CN 

.000 

-.2595 

-.0944 

.010 

-.2287 

-.1083 

.020 

-.1588 

-.0181 

.OHO 

.0129 

.050 

-.0714 

.069 

.060 

.081 

.086 

.1116 

.091 

-.0245 

.150 
. 157 
. T63 

.1426 

.177 

.229 

.0626 

.2HS 

.1201; 

.250 

.27<« 

.345 

.362 

.0000 

.390 

.1163 

.400 

.402 

.419 

.497 

.1111 

.503 

.550 

.565 

.600 

.637 

- . 1004 

.650 

.670 

.700 

-.0939 

.725 

.730 

.750 

,760 

.775 

.798 

-.3388 

.BOB 

.834 

-.3322 

.839 

■^.3700 

,4270 

.5340 

.6730 

.1319. 

.4464 

.3921 

.2036 

.2065 

. 1189 

.2124 

. lose 

.0877 

.1760 

.0760 

.0236 

.0620 

. 1350 

.0650  .0327 

. 10H3 


.053H  .006^ 

0882 


.0009  -.0397 

.0556 


-,l5m  -.B19H 

-.lom 


-.455a 

-.mai 


.3571 

-.mSl  -.H639 

-.3851 


.7000 

.8870 

.6720 

.3509 
. 1708 
.0829 

.2423 
. 1639 
.0445 

-.5712 

-.4072 

.0206 

-.0178 

-.3783 

.0058 

-.1003 

-.3913 

.0395 

- . 1566 

-.4202 

-.2231 

.0000 

-.4525 

.4368 

-.31 10 

.5892 

-.6381 

.850  -.3HB1  -.2929  -.5559 

.857 

.862  -.2170 


l.OOOO 


-.6665 


-.S674 


DATE  50  OCT  75 


tABlA  - PRESSunE  SOURCE  DATA  TABULATilON 


^AOE  iBtJ 


I 


AUPRUC  6)  ■ t.avo  BETAO  C 5) 
ffiCTtON  « HLETT  UINO  BOTTW 


ARCIT-019  >Aai  LVAPtELHL  SEAUEOI  LEFT  UIK]  BOT. 
B.I55 

DEnENOENT  VARIABLE  CP 


(RETLeSI 


V/BH 

.5930 

.3640 

,45?a 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CU 

.865 

-.3601 

K- 

.879 

-.3555 

.800 

-.6875 

-.5404 

-.5593 

.905 

-.1055 

.819 

-.5695 

.950 

-,I3S 

-.1558 

-.0608 

.353 

-.5188 

.955 

-.3477 

,965 

-.3910 

fi' 

I .000 

-.1518 

.0055 

.0093 

ALPHAOC  71  ■ S.337  GETAO  ( t> 

ACTION  I IILEFT  UINO  BOTTOI 


.058 

DEPEMDEKT  VARIABLE  CP 


.030 

.031 

.036 

.09>* 

.ISO 

.tS7 

.163 

.m 

.sag 

.846 

■B50 

.57>l 

.345 

.363 

.330 

.HOO 

.405 

.4te 

.497 

.503 

.550 


.OBOO 


.5910 


.5113 


.1950 


.1568 


.1897 


.1845 


.1986 


y^Bu 

.5990 

.3840 

.4570 

.5340 

.6730 

.7600 

.8870 

.9750 

x/at 

.000 

-.1099 

-.0594 

.3565 

.5691 

.5355 

.4676 

.3160 

-.5357 

.010 

-.0568 

.0583 

.4678 

.4170 

.4154 

.4951 

.4550 

.050 

.0168 

,1668 

.4475 

.5875 

.3514 

.3714 

.3373 

-.3905 

.040 

.050 

.069 

.0613 

.5071 

.3118 

.5183 

.5436 

.5587 

.5586 

-.5580 

.1908  .1977  .1769  .0643 


*.5858 


.1860  .1471  .1033  .DE38 


.0009 


-.5819 


.5I3B 


.6035 


.1419  .0864 


-.0690 


.6056 


-1.0304 


.0356  -.1179 


.0000 


1 

i 

i 


PAK  te<«8 


DATE  ao  OCT  75 


ALPHAO(  7) 


IASI A - PPESSURC  SOURCE -DATA  TA3ULATKP1 

ARCl  1-019  1A8I  LVAPCELHL  SEAUD)  LEFT  «1N0  90T. 
6.357  BETAO  t 1)  - -t.059 


section  ( ULEFT  UlNO  BOTTOM 


DEPENDENT  VARI  ABJ-E  CP 


-.3aos 


Y^BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

1 X/CH 

.565 

.0407 

^ .600 

.637 

.0710 

.650 

-.32B7 

: .670 

.700 

.1957 

-.4251 

■* 

E .725 

-.4819 

1 .730 

.750 

-.5072 

.760 

-.3762 

li  .775 

-.4887 

-.5254 

.798 

-.3241 

‘ .80B 

-.5180 

.834 

-.3703 

t ,839 

-.4293 

.850 

-.5430 

-.4067 

-.6927 

»,  .857 

-.4517 

^ .862 

.865 

-.3927 

i .079 

-.^99 

-.3355 

.900 

-.2733 

i;  .905 

-.2753 

; .919 

E .950 

-.2967 

-.1143 

-.268? 

-.5862 

.953 

1269 

j .935 

.965 
1.000 

-.3611 

-.2059 

-.0192 

-.1383 

ALPHAO(  7) 


.337  BETAO  < 2)  - -2.036 


SECTION  ( IILEFT  WIND  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.2625 


-.5543 


-.7491 


-.3399 


L Y/BW 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1547 

-.0715 

,3348 

.5455 

.4977 

.4401 

.2910 

-.5799 

.010 

-.0608 

.0092 

.4340 

,3645 

.3641 

.4435 

,4157 

.020 

-,0188 

.1321 

.4198 

,2486 

.3017 

.3293 

.2971 

-.3351 

.040 

.1738 

.2915 

f .050 

.0330 

. 1937 

.2076 

.2272 

.1941 

? . 069 

-.2653 

.080 

.1603 

.081 

. 1900 

DATE  20  QCT  79 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1EH9 


ARCI 1-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  HING  BOT.  (RETLaS! 


ALPHAOt  7»  - 6.337  BET AO  ( 2) 

SECTION  t n LEFT. WING  BOTTOM 


-2.026 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 


X/CW 

.094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.250 

.274 

,345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

.503 

.550 

.565 

.800 

.637 

-650 

.670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.608 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


.2990 

.0562 

.1370 

.0000 

. 1751 


.3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .BB70  .9720  l.OOOO 


1603  .1700  .1405 


.0576 


.2507 

.1620 

. 1900 


1513 


.3714 


-.4106 

-.3542 


-.3587 


. 1651 


. 1655 


.1766 


.0199 


,1569  .1262  .0770  -.0232 


.1158  .0602 


.0526  -,13SB 


.0528 


-.1147 


-.3405 


-.3514 


-.4953 


-.4415 


.2577 


•.3150 


.0000 


-.2676 


-.9998 


-.3164 

-.4153 

-.3604 

-.2974 


-.3843 


-.5061 


-.4544 


-.2847 


-.5274  -.5507 


-.5227 


-.4885  -.5308 


-.5656  -.4128  -.6973 


-.2690 


-.1144  -.2496  -.5190 


-.5355 


-.7659 


-.2122 


.1372 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  ~ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUtATION 


PA<£  leso 


ARCtt^OlS  IA01  LVAPtELHU  SCALED)  LEFT  W|N6  0OT,  (RETL85> 


ALPHAOt  7)  - B.337  BETAO  t 2)  - -2.026 


SECTION  t DLEFT  MINO  BOTTOM  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

I .0000 

X/CW 

1 .000 

-.0349 

-.1098 

-.3238 

ALPHAOt  7) 

- 6. 

.335  BETAO  t 3) 

« 

.015 

SECTION  1 

1 )LEFT 

MIiNG  bottom 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.^70 

.9720 

l.OQOO 

X/CW 

■ .000 

-.2114 

-.1291 

.2890 

.5183 

.4580 

.3990 

.2596 

-.6201 

.010 

-.1376 

-.0586 

.3992 

.3441 

.3089 

.3966 

.3702 

,020 

-.0571 

.0782 

.3908 

.2228 

.2569 

,2799 

.2539 

-.3689 

.040 

- 1206 

.2789 

.050 

.OES 

.0067 

. 1563 

. 1617 

. 1833 

. 1513 

-.3030 

.060 

. 1301 

.081 

. 1724 

,085 

.2331 

.09H 

.0382 

. 150 

.1293 

.1340 

.1168 

.0217 

. 157 

-.2340 

.163 
. 177 

.2343 

. 1388 

.229 

. 1248 

.246 

. 1461 

.250 

. 1252 

. 0919 

.0505 

-.0530 

.274 

.1394 

.345 

-.3500 

.362 

.0000 

.390 

.400 

.1556 

.0820 

.0289 

1411 

.402 

.1308 

,4i8 

-.9441 

.497 

.503 

.550 

.565 

. 1475 

-.0257 

-.0813 

-.1594 

,0000 

.600 

-.3704 

.637 

-.0123 

.650 

- 

.3752 

.670 

.700 

.725 

.0625 

-.5075 

-.4581 

-.2079 

.730 

,750 

.5532 

-.5698 

-.5037 

W- 


t. 


DATE  aO  OCT  75  lAQIA  - TOESSURE  SOURCE  DATA  TABUUATtON 


PAGE  tasi 


ARCt 1-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WINO  BOT. 


IHETLae) 


ALPHAOt  7)  - 6,335  RETAO  t 3)  • .015 


SECTION  t DLEFT  WINO  BOTTOM 


Y/BW 

X/CW 


.3990  .3640  .HB70 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800  .8870 


.9780  1.0000 


.760 

-.40-17 

.775 

-.5060 

-.5666 

.790 

-.3631 

.008 

-.5216 

.834 

-.3566 

.839 

-.4)07 

.850 

-.5784 

-.41:83 

.857 

-.456? 

.362 

.865 

-.4006 

.879 

-.3593 

.900 

-.3444 

-.2601 

.905 

-.2066 

.919 

-.2894 

.950 

-.1133 

-.2511 

.953 

-.1440 

.955 

-.2113 

.965 

-.3379 

1 -000 

-.0452 

-.0955 

-.5491 


-.7843 


ALPHAOt  7)  - 6.338  BETAO  ( 41 

SECTION  t DLEFT  WING  BOTTOM 


-.31)4 

a. 074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2930 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.2658 

-.1780 

.2422 

.010 

-.1805 

-.1316 

.3580 

.020 

-.1049 

.0201 

.3844 

.040 

. 0741 

.2613 

.050 

-.022! 

.089 

.080 

.081 

-1662 

.086 

.1977 

.094 

.0164 

.150 

.15? 

. 163 

.2104 

.177 

.1291 

.229 

.1010 

.246 

.1408 

.250 

.274 

.1169 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4808 

.4328 

.3689 

.2247 

-.6697 

.3243 

-2723 

.3441 

.3285 

.2140 

.2162 

.2374 

.2219 

-.4116 

.1450 

.1306 

.1432 

. 1272 

-.3409 

.1165 

. 1079 

.1082 

.0873 

-.0074 

-.3220 

.1000 

-.0665 

.0274 

-.0703 

1.0000 


DATE  ao  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  rasa 


ARCn-019  uei  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAOt  7) 

- 6. 

.332  BETAO  t 4) 

» 2 

.074 

SECTION  ( 

DLEFT 

MING  BOTTCPI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.asgo 

.3640  .4270 

.5340 

.6730  .7800 

.8670 

X/CM 

.3sa 

.0000 

.390 

.1332 

,*400 

.0516 

.0072 

-.1627 

.Hoa 

.0971 

,R18 

-H97 

.1323 

.503 

.550 

!0B6 

-.1793 

.565 

-.0783 

.600 

-.3863 

.637 

-.0753 

.650 

-.3903 

.670 

.700 

-.0210 

-.4718 

.725 

-.4769 

.730 

.750 

-.5599 

-.5853 

.760 

-.4094 

.775 

-.4871 

-.5658 

.798 

-.3692 

.808 

-.4914 

..834 

-.3710 

.839 

-.4045 

.850 

-.5626 

-.4304  -.7046 

.857 

-.4166 

.862 

.865 

-.3939 

.879 

-.3500 

.900 

-.3214 

-.2670 

-.7814 

.905 

-.3121 

.919 

--3Q0B 

.950 

-.1228 

-.2413  -.3115 

.953 

-.1736 

.355 

- .2244 

.965 

-.3114 

1 .000 

-.0706 

-.0526 

-.2759 

.97a0  i.CQOO 
>.36S5 


- . 957a 


.0000 


-.aSRH 


-.HBSO 


-.5R58 


(RETLaSJ 





DATE  SO  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IS53 


ALPHAO(  7J 
SECTION  t 
Y/BW 

X/CM 

.000 

.0:0 

.OSD 

.040 

.050 

.069 

.060 

.081 

.086 

,094 

.150 

.157 

.163 

.177 

.829 

.246 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.497 

,503 

.550 

.565 

.600 

.637 

.650 

,670 

.700 

.725 

.730 

.750 

.760 

.775 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

,882 


6.327 


- ARCll-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  BOT, 
BETAO  ( 5)  - 4.123 


ULEFT  WING  BOTTOM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

,8870 

.9720 

-.2970 

-.1958 

.1889 

.4H8( 

.4065 

.3304 

. 1668 

- . 7526 

-.2261 

-.1800 

.3047 

.3161 

.2561 

. 3153 

.2961 

1475 

-.0313 

.3203 

.2104 

.2078 

.2118 

. 1877 

-.4770 

.0151 

.2373 

- . 0544 

. 1385 

.1151 

. 1219 

,0959 

-.3890 

.1062 

. 1540 

. 1475 

-.0112 

.1769 

. 1 165 

.0994 

.0904 

.0739 

-.0273 

-.3632 

.0796 

.1396 

' 

.1153 

.0896 

,0505 

.0121 

-.0955 

-.3598 

.0000 

. 1306 

.0328 

-.0065 

-.1809 

1231 


-.0464 


.0813 


- . 0885 


-.1285  -.1894 


-.0835 


-.4012 


-.3982 


-.4601 


.4486 


.5472  -.5650 


- , 3602 


.3487 

.3786 


.3772 

.4220 


-.4580  -.5309 


.4821  -.3995  -.6651 


-.9803 


.0000 


-.3052 


-.4836 


1RETL26) 


-.3834 


-.5143 


DATE  20  OCT  75 


1A8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  i£5H 


ARCn-019  IAB1  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  WING  BOT. 


ALPHAOl  71  = 6.327  BETAO  t 51  - 

SECTION  ( IILEFT  MING  BOTTOM 


T/BW 

.2990 

. 3640 

,4270 

.5340 

x/cw 

.065 

- . 3854 

.879 

-.3510 

.900 

-.3163 

- . 2766 

.905 

-.3100 

.919 

-.31'58 

.950 

-.1463 

.953 

-.1990 

.355 
.965 
1 .000 

-.3101 

- . 2472 

-.0935 

4.123 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.6730  .7800  .8070  .9720  l.OOOO 

-.7204 

-.2150  -.2689 

-.0332  -.2624 


(RETL2S) 


